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FOREWORD 

When  the  water  flows  from  the  faucet  without  interruption  no  taxpayer 
raises-  issues  regarding  water  supply.  This  is  particularly  true  in  Maryland, 
where  water  is  relatively  abundant,  except  for  major  variations  in  amount.  Dis- 
asters, such  as  floods  and  droughts,  dramatically  call  attention  to  the  fact 
that  times  do  arise  when  there  is  too  much  or  too  little  water. 

Our  streams  work  for  us  in  supplying  domestic  and  industrial  water, 
sewage  and  waste  dilution,  hydro-electric  power  and  other  uses  of  importance 
and  necessity  in  modern  life.  These  present  and  potential  uses  are  so  great  in  . 
amount  and  in  character  that  no  one  any  longer  finds  it  necessary  to  evaluate 
these  uses  in  terras  of  dollars  and  cents.  The  hazards  of  water  supply  inherent 
in  floods  and  droughts  have  likewise  increased  with  the  years  and  have  focused 
the  attention  of  the  public  upon  our  rivers. 

In  a~U  of  these  problems  of  water,  quantity  is  necessarily  a  major 
critical  factor  in  reasonable  advance  thinking.  To  plan  wisely  for  the  inevit- 
able utilization  and  protection  of  water  supplies,  demands  an  intimate  knowl- 
edge of  the  characteristics  of  stream  flow.  Without  that  knowledge,  under- 
designing  of  structures  at  the  risk  of  human  life,  or  over-design  with  attend- 
ant economic  waste  may  result.  Accurate  stream  flow  data  are  essential,  fur- 
thermore, as  a  basis  for  reasonable  and  economic  allocations  of  water  to  dif- 
ferent users.  Raising  the  low  flow  in  times  of  drought  frequently  means  the 
difference  between  economic  survival  and  major  loss.  The  efficient  operation 
of  many  structures  for  the  control  and  use  of  water  is  equally  dependent  upon 
such  information. 

To  know  the  streams  of  Maryland  is,  therefore,  essential  for  the 
life  of  the  community.  State  officials,  with  the  cooperation  of  the  United 
States  Government,  have  now  accumulated  a  number  of  years  of  recprds  of  stream 
flow,  even  though  the  number  of  such  stream  gaging  stations  located  throughout 
the  State  is  still  far  from  adequate.  The  records  here  presented  cover  the 
193°  drought,  the  driest  interval  in  60  years  of  record.  They  likewise  cover 
important  flood  flows  of  unusual  size. 

For  the  convenience  of  public  agencies,  engineers  and  others  who  fre- 
quently find  it  necessary  to  review  and  prepare  studies  related  tu  the  daily 
-flow  records  of  Maryland  streams,  the  flow  characteristics  on  the  square  mile 
basis  of  a  number  of  the  major  streams  in  the  State  are  presented  herewith. 
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They  are  based  on  data  obtained  from  stream  gaging  stations  which  in  general 
have  been  in  operation  continuously  from  l°/29  to  date. 

Basic  stream  flow  data  were  obtained  from  Water  Supply  Papers  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Interior.  V.here  sufficient  information  is  avail- 
able relating  to  diversions  or  additions  to  normal  stream  flows,  adjustments  in 
the  daily  records  have  been  made  as  indicated  in  the  introduction  to  the  tables 
for  each  stream. 

Following  the  flow  records  for  each  stream  a  graph  is  presented  show- 
ing the  relationship  between  the  storage,  in  million  gallons,  and  various  rates 
of  draft  per  square  mile  of  watershed. 

Similar  calculations  on  the  square  mile  basis  for  records  preceding 
I529  have  been  made  for  several  of  the  streams  where  long  continuous  records 
were  available.  In  the  .interest  of  economy  these  are  not  being  presented  in 
this  publication  but  are  available  for  examination  in  the  office  of  the  TTater 
Resources  Commission.  There  are  also  available  data  and  graphs  showing  the 
time  and  frequency  distribution  of  flows  of  various  intensities. 

The  publication  of  these  data  has  been  made  possible  through  the  co- 
operation of  various  public  agencies  and  individuals.  Special  acknowledgment 
is  due  the  Civil  Works.  Administration  and  the  Work  Projects  Administration, 
for  fumishin-z  personnel  for  computing  and  compiling  these  data;  and  for  the 
typing  and  other  preparation  of  the  results  for  publication;  to  the  ilaryland 
State  Department  of  Health,  for  supplying  water  and  sewage  treatment  plant 
operating  records  which  were  used  in  making  corrections  to  gaging  station  rec- 
ords for  diversions  and  additions;  to  the  Piedmont  [W.  Va.J  Water  Company,  for 
ten  years*  records  of  the  daily  volume  of  water  taken  out  of  the  Savage  rtiver 
for  water  supply  purposes  in  Piedmont;  to  the  Yl-est  Virginia  Pulp  and  Paper 
Company,  for  supplying  data  relating  to  let-downs  from  the  Stony  River  reser- 
voir; to  liajor  isra  B.  whitman,  Consulting  Engineer,  for  his  review  of  the  pre- 
liminary draft  of  this  bulletin  and  for  helpful  suggestions  as  to  the  presenta- 
tion of  the  data  therein;  and  to  A-r.  A.  H.  Horton,  District  .  ngineer,  U.  S. 
Geological  Survey,  for  his  review  of  the  data  presented,  especially  as  related 
to  the  areas  of  the  various  watersheds,  periods  of  records  and  general  correla- 
tion of  data. 
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SCOPE  OF  DATA  * 

This  publication  Is  Intended  to  make  available,  In  one  readily  accessible  volume,  the  stream 
flow  date  for  a  number  of  Maryland  streams  for  the  period  juet  preceding  the  1930-1931  drought  to 
1937,    Inclusive. 

In  order  thet   the  characteristics  of  the  different  streams  may  be  easily   compared,   the  date   for 
each  hsve  been   presented  in  million   ra lions  of  stream  flow  per  square  mile  per  day. 

Basic  data  were  obtained  from  Water  Supply  Papore,    for  the  respective  years  shown,   published  by 
the  Deportment  of  the  Interior,   U.  S.  Geological  Survey,   end  from  other  sources.     These  papers  re- 
port  the  data   in  cubic  feet  per  second  for  the  specific  drainage  area   of  each  stream. 

On  n  number  of  the  streams,   diversions  and  additions   to  the  natural  stream  flow  occur  at   points 
upstream  from  the  gaping  stations.     On   two  of  the  streams,   Antletam  Creek  end  the  Savage  River,   dally 
records  of  diversions  snd  additions  were  available   In   the  filea  of   the  Maryland  State  Department  of 
Health.     The  flow  data  presented  for  these  two  streams  hsve,   therefore,   been  compenaated  in  order  to! 
present  the  natural  flow  that  would  have  existed   In   the  absence  of  diversions  or  additions, 

DEFINITION  OF  TERMS 

To  assist   in  evaluating  and   facilitating  the  use  of  tbe  data  herein  presented  the  following  con- 
version factors  ere  presented: 

1.  One  cubic   foot   per  second   equals   7.48  U.S.    gallons   per  second;    or  448.3  gallons   per  minute; 
or  646,272  gallons  per  day. 

2.  1,000,000  U.S.    pallone   per  day  equalB  1.55   cubic   feet   per  second. 

3.  One  cubic  foot  per  eecond  equals  nearly  1-lnch  of  depth  per  acre  per  hour. 

4.  One  acre   foot   equals  325,851   gallons. 

5.  One  inch  depth  on  one  square  mile  equals  2,323,200  cubic  feet. 

6.  One  ml la  equals  5280  feet. 

7.  One   square  mile  equals  27,878,400   equars   feet,    or  640  acres. 

8.  One  cubic  foot  equals  7.48  gallons. 

9.  One  cublo  foot  weighs  62.5  pounds. 

10.  One  horsepower  equals  550  foot-pounde   per  second;    or  33,000  foot-pounds  per  minute;    or  746 
watts;   or  one  cubic  foot  per  second  falling  8.81  feet.  / 

11.  One  and  one-third  horsepower  equals  approximately  1  kilowatt. 

IE.     To  calculate  water  power  rapidly:     Cublo  feet  per  second  x  fall   In   feet     equals  net  horse- 

11 
power  on   water  wheel,   realizing  80  percent  of  theoretical  power. 

13.     To  convert  cubic   feet  per  second  from  e  known  drainage  area   into  million  gallons  per'  day 

per  square  mile:      Cubic   feet    per   second  at   gaging  station   x  0.646     equals  gallons  per  day 

drainage  area   In  square  miles 
per  equare  mile. 

R7DR0CRAPHIC  FEATURES  OF  :JARYLAND 

The  State  of  Maryland   la  divided  topographically  by  prominent  physical   features  into  six 
Primary  drainage  baslna  as  follows:     Ohio  River;   Chesapeake  Bay,   eiolusive  of  the  Potomac  River; 
Fotcranc  River;   Susquebanne  River;   Atlantic  Ocean,   exclusive  of  the  Delaware  Bay;   and  Delaware  Bay. 

Due  to  tbe  differences   in   topography  and  geographical  positions  of  the  western  and  eastern 
portions  of  the  Chesapeake  Bay  drainage  basin   it  has  been  subdivided   into  two  areas  designated  ee 
the  West  Chesapeake,   and  East  Chesapeake,   with  the  Susquehanna  River  as  tbe  dividing  line. 

The  entire  land  and  water  ores  of  the  State,   based  on   the  U.S.  Geological  Survey's  topograph!*! 
napa  was  determined  to  be  12,296  square  milea  In  1931.     The  divisions  of  the  State  area  among  the 
all  primary  basins  and  the  number  of  active  gaging  stations  ae  of  September  30,   1939,   on  streams  in 
or  adjacent  to  Maryland,   era  as  follows: 


Basic 

Drainage  Area 
(Square  Miles] 

410 

Caging  Stations 
(Number) 

Ohio  F'lvor 

1 

Potomea  River 

3,824 

21 

Cheeepeake  Bay 

7,464 

10 

Suaquehanna  River 

202 

2 

Delaware  Bay 

e 

0 

Atlantic  Ocean 

299 

_°_. 

Ohio  River  Bealo 

The  Ohio  Rlvar  Baaln,  in  Maryland,  occupies  419  square  miles  In  the  western  portion  of  Garrett 
County.  In  the  area  there  la  but  one  stream  of  importance,  the  Youphlogheny  River,  on  one  of  ita 
tributaries,  De*p  Creek,  a  hydro-electric  dam  was  constructed  in  1928,  the  drainage  eraa  above 
which  la  58.5  square  mllaa.  The  dam  Is  of  the  earth  embankment  type  with  a  concrete  core  wall, 
having  a  maximum  height  of  about  85  feet,  forming  a  reservoir  epproximately  5000  scree  in  area 
with  a  uaable  capacity  of  about  4  billion  cubic  feet.  A  tunnel  about  lj  miles  long  takes  water 
from  the  reaervoir  to  a  power  plant  on  the  YoughioKheny  River.  The  head  developed  is  about  440 
feet. 

On  another  atreem.  Big  Piney  Run,  the  town  of  Froatburg  Built  a  water  supply  intake  in  1931, 
and  in  1935  constructed  a  dam  which  impounds  70  million  gallons  of  water.  The  drainage  area  above 
the  dam  is  11.85  square  miles,  "ater  from  thia  stream  is  pumped  to  Froatburg  and  is  eventually 
diacherged  as  sewage  into  other  drainage  basins. 

Stream  gaging  records  for  Big  Piney  Run,  at  Salisbury,  Pa.,  are  therefore,  subject  to  correc- 
tion due  to  the  diversion  of  water  for  the  city  of  Froatburg, 

Stream  flow  data  for  this  area  are  available  for  the  following: 

Drainage  Area 
Stream Location  of  Gage       (Square  Miles      Period  of  Record 

Big  Piney  Run         Salisbury,  Pa.  24.5         June,  1932  to  date 

Youghlogheny  Rlvar     Friendavllle,  Md.  298.0         1898-1904;  1922-1932 

Potomac  River  Basin 


The  Potomac  River  Baaln,  in  Maryland,  occupies  the  western  and  a  portion  of  the  southern 
part  of  the  state.   Ita  3824  square  mileB  consist  of  topography  ranging  from  mountainous  to  typ- 
ical tidewater  country.  Numerous  streams  traverse  the  basin,  all  of  which  ultimately  discharge 
into  the  main  artery  of  the  basin,  the  Potomac  River. 

The  south  bank  of  the  Potomac  River  forms  the  southern  boundary  of  Maryland  and  the  northern 
boundaries  of  Weat  Virginia  and  Virginia.  At  various  points  along  the  Potomac  River  diveralfled 
uses  are  made  of  Ita  waters,  the  primary  uses  being  as  sources  of  water  supply  for  Hacerstown  and 
the  District  of  Columbia  and  for  condensing  water  for  steam  power  generating  stations. 

The  basin  includes  all  of  Alleghany,  Frederick  and  Washington  Counties,  and  portions  of  Gar- 
rett, Carroll,  Montgomery,  Prince  Georges,  Charles  and  St.  Marys  Counties. 

In  Alleghany  County,  the  upper  reaches  of  the  Potomao  River,  Georges  Creek  end  Savage  River 
are  uaed  extensively  for  public  water  auppllea  and  industrial  purpoaea.  Georges  Creek  receives  an 
appreciable  amount  of  aold  mine  drainage  from  the  numeroua  operating  and  abandoned  bituminous  coal 
mines  in  Its  water-shed.  Tributaries  of  the  Antiotam  Creek  sad  Canococheague  Creek  in  Washington 
County,  and  of  the  Monocacy  River  in  Frederlak  County,  are  likewise  used  aa  sources  of  water  aup- 
ply  for  varloua  communities,  for  lnduatries  and  provide  dilution  for  the  sewage  end  industrial 
wastes  discharged  Into  thwffl.  Tributaries  of  the  Anacoatia  River  are  uaed  aa  a  source  of  water 


supply  for  the   iVaehington  Suburban  Sanitary  DlBtrict  and  to  receive   domestic   sewage  originating 
within  tha  District. 

Duo  to   the  many  uses  made   of  the  waters   of    the  main    stream  and    its  tributaries,    water    is 
diverted  around   several  of  the  established  facing  stations,   while  at   other  stations  additions  e- 
bove  the  stations  are  made   to  normal   Btream  flow.     At  one  point  a  storage  reservoir,   located  on 
Stony  31ver,   fleet  Virginia,    ia  used  to  supplement  low  flons   In   the  Potomac  River.     It   la  necessary, 
therefore,   at  such  stetions  when   interpreting  the  records  of   flow  to  apply  the  necessary   factora 
to  obtain   the  natural  flow.     Tha  amount  of  stored  water  released   from  the  Stony  River  Reservoir   Is 
tabulated   following  tbe  tables  for  the  Potomac  River,   but  no  effort  hs"s  been  made  to  adjust  the 
records  of   flow  due  to  the  release  of  stored  water  during  periods  of  low  flow. 

Gaging  stations  have  been  rnaintalned  on   the  Potomac  hiver  and   its  tributaries  as  follows: 


K.  Drench  Potomac  River 


Potomac  River 


Savage  River 


Location   of  Ciags 
Eloomlngton 

Piedmont,    W,  Va. 

Cumberland 

Cumberland 

Shepherds town 

Hancock 

Point  of  Rocks 

Great  Falls 

Washington,   D.   C. 

Chain  Bridge 

Bloomlngton 


DrBinaca  Area 
(Square  Miles) 


410.0 

373.0 
875.0 

5,936.0. 
4,073.0 
9,651.0 
11,550.0 
11,560.0 
11,580.0 
115.0 


George e  Creek 

Franklin 

72.4 

Georges  Creek 

■He  s  tern  port 

72.7 

Wills  Creek 

Cumberland 

247.0 

Evitts  Creek 

Bedford  Valley 

Pa. 

30.2 

Evltte  Creek 

Cumberland 

89.0 

Town   Creek 

Old town 

148.0 

Licking  Creek 

Sylvan,   Pa. 

158.0 

Conoeocheague  Creek 

Fair view 

494.0 

Antietam  Creek 

Middle  Bridge 

£  mile 

above  iresent 

sitel 

277.0 

Antietam  Creek 

Sharpsburg 

281.0 

Cetoctin  Creek 

Jeffereon 

111.0 

Uonocaey  River 

Cerasvllle 

665.0 

Monococy  River 

Jug  Bridge 

817.0 

Qwena  Creek 

Lantz 

5.7" 

Linganore  Creek 

Frederick 

62.3 

Linganore  Creek 

Frederick   (1.5 

miles  down- 

04.6 

stream  from   above  station 

Great  Seneca   Creek 

Caitheraburg 

41.0 

Seneca   Creek 

Dawson villa 

101.0 

Rock  Creek 

Sherrlll  Drive 

62.2 

Washington,  D.C. 

Q  St.,  Washington  D.C. 


Period  of  Record 

Jet.  1924  to  Sept.  1927; 
July  1929  to  date 

Jan.  1899  to  July  1906 
Nov.  1924  to  June  1926 

June  1894  to  Nov.  1Q97 

May  1929  to  date 

Aug.  1928  to  date 

Oct.  1932  to  date 

Feb.  1895  to  date 

1386-1891 

I/arch  1930  to  date 

1892-1895 

May  1905  to  July  1906 
Oct.  1924  to  Sept.  1927 
Aug.  1929  to  dete. 

Oct.  17,  1929  to  date 

June  1905  to  July  1906 

May  1905  to  July  1906 
Oct.  1929  to  dete 

Sept.  1932  to  date 

Aug.  1929  to  DSC.  1932 

July  1928  to  Sept.  1935 

June  1530  to  dete 

June  1928  to  date 

June  1697  to  Aug.  1905 

Aug.  1928  to  date 
June  1928  to  Sept.  1931 
Aug.  1896  to  Sept.  1930 
Nov.  1929  to  date 
Oct.  1931  to  dete 
Sept.  1932  to  date 
Nov.  1931  to  March  1932 

March  1925  to  Jan.  1931 
Oct.  1930  to  date 
Oct.  1929  to  date 


Oct.  1929  to  Sept.  1930; 
July  1931  to  Sept.  1933 


Stream 

Location  of 
Colesville 

Ga«e 

Ural 

(Sqt 

nag*  Area 
are  Uiles) 

N.W. 

Preach  Anacostis  R. 

21.3 

N.ff. 

■ 

■ 

Hyattavllle 

49.4 

N.W. 

■ 

- 

Bladensburg 

52.0 

N.E. 

■ 

- 

Rlverdele 

72.8 

N.K. 

- 

. 

Hyattsville 

75.0 

Period  of  Record 
Feb.  1924  to  date 
July  1938  to  data 
July  1B11  to  Sept.  1912 
Aug.  1938  to  date 
July. 1011  to  Sept.  1912 


Chesapeake  Bay  Baa  la 

The  Chesapeake  Bay  baaln,  consisting  of  7,464  square  miles  embodlee  the  central  and  southern 
portion  of  Maryland.  Due  to  Its  natural  phyalcal  divisions  the  basin  has  been  subdivided  into  two 
areas;  the  Wast  Chesapeake  and  the  Beat  Chesapeake. 

The  Teat  Chesapeake  area  embodies  all  of  Anne  Arundel  and  Calvert  Counties  and  portione  of  Bal- 
timore, Charlea,  Harford,  Carroll,  Howard,  Montgomery,  Prince  Georges  and  St.  Uarya  Countiea. 

The  more  important  atresias  in  this  area  are  the  Gunpowder  River,  a  tributary  of  which,  Gun- 
powder Falls,  ia  the  source  of  water  supply  for  Baltimore  City;  tha  PatapBco  Fiver  which  is  used  ex- 
tensively for  water  supply  and  Industrial  uses,  for  condensing  purposes  at  steam  generating  stations 
and  for  the  dilution  of  sewage;  and  the  Petuxent  Hivar  and  its  tributaries  which  are  utilized  ea 
sources  of  domestic  and  industrial  water  aupply.  The  Patuxent  River  le  tha  auxiliary  eource  of 
water  supply  for  the  Washington  Suburban  Sanitary  Dlatrict,  although  the  major  portion  of  the  Dis- 
trict is  situated  in  the  Potomac  River  Basin. 

Gaging  etations  have  been  maintained  in  the  Seat  Cheeapeake  area  at  tha  following  pointer 


Stream 


Gunpowder  Falla 
Gunpowder  Falla 
Little  Gunpowder  Telle 
Little  Gunpowder  Falla 
Patapsco  River 
N.  Branch  Patapaeo 
•?•  Branch  Patapaco 
Piney  Run 
North  River 
Patuxant  River 

Patuxent  River 
Little  Patuxent  River 


Location  of  Gage 

Glencoe 

Loch  Raven  Dam 
Laurel  Brook 
Bel  Air 
■food  stock 
Reiatertown 
Marriottsvllle 
Sykea villa 
Annepolla 
Burton eville 

Laurel 
Guilford 


Drainage  Area 
(Square  Kilea) 


Period  of  Record 


160.0 

Jan.  1905  to  Uar.  1909 

303.0 

1883  to  dote 

3S.1 

Dee.  1926  to  date 

43.0 

Jan.  1905  to  Bar.  1909 

251.0 

Aug.  1896  to  liar.  1909 

91.0 

June  1927  to  dete 

165.0 

Oct.  1929  to  date 

11.4 

Sept.  1931  to  date 

8.5 

Dec.  1931  to  date 

127.0 

July  1911  to  June  1912 

July  1913  to  Aug.  L898 

137.0 

Aug.  1896  to  Aug.  189B 

38.0 

May  1932  to  date 

The  Eaat  Chesapeeke  area  consists  of  Kent,   kueen   Annes,  Talbot,   Caroline,   Dorchester,   Somer- 
set and  Wicomico  Countiea  and  portions  of  Cecil,   and  Worchaater  Counties. 

Portions  of  all   of  the  rivers   in   this  area  are  tidsl  and  those  portions  are  not  suitable, 
therefore,   aa  sources  of  public  water  supply.     Provisions  have  been  made   for  the  possible  future 
use  of  one  river  In  this  area  Tor  water  eupply  purposes.     An  Impounding  reservoir  has  been  con- 
structed above   tidewater,   on  the  East  Branch  of  the  Wicomico  River,   to  eerve  es  an  emergency  aource 
of  water  supply  for  Salisbury.     All  other  water  suDplioa  in   this  portion  of  the  basin  are   from 
underground    sources. 

Stream  »n-lnc  data    for   this   area   are  available   for: 


Big  Elk  Creek 


Wicomico  River 
(E.  Branch) 


Location  of  Gega 
Elk  MlllB 
Sallabury 

1  Records  are  not  contln 


Drainage  Area 

(Square  Miles 


Period  of  Record 
52.8      April  1932  to  data 
17.3       Oct.  1929  to  date* 


Susquehanna  River  Baaln 

The  Susquehanna  River  Baein,  in  Maryland,  conalBta  of  282  square  mllea  and  includes  portions  of 
Baltimore,  Harford  end  Cecil  Counties. 

The  Susquehanna  River  la  the  main  stream  in  this  basin.  Its  major  usee,  in  Maryland  are  for 
hydro-electrical  development  at  Conowlngo  and  aa  a  source  of  public  water  supply  for  Havre  da  Grace 
and  Porrypoint. 

No  stream  gaging  stations  srs  maintained  on  the  Susquehanna  River  proper  in  the  Maryland  area. 
Caging  stations  have  been  maintained  on  three  of  its  tributaries  aa  foil one: 


Ootorero  Creek 


Broad  Creek 


Location  of  Gage 
Rising  Sun 
Howlandeville 
Hocks 

Church villa 
Mill  Green 


Drainage  Area 

(Square  M_llea) 

191.0 
210.0 

94.4 
143.0 

16.4 


Period  of  Record 
April  1932  to  data 
Nov.  1896  to  Sept.  1899 
Oct.  1926  to  data 
Jan.  1905  to  Mar.  1909 
Jan.  1905  to  Mar.  1909 


Delaware  River  Baaln 

The  Delaware  River  Basin  in  Maryland  conslata  of  only  8  square  miles  in  the  eastern  portion 
of  Cecil  Comity  adjacent  to  the  State  of  Delaware. 

The  only  streams  In  this  area  are  minor  tributaries  of  Chrlstlanna  Creek.  No  uses  of  thess  are 
made  in  Maryland  and  no  stream  gaging  recorde  era  avallabla. 

Atlantic  Ocean  Basin 


The  Atlantic  Ocean  Basin  In  Maryland  consists  of  299  square  miles.  It  occupies  all  of  the 
eaatern  portion  of  Worcester  County  in  which  area  there  are  no  Important  streams.  The  several  small 
streams  within  the  area  are  primarily  tidal.  No  stream  gaging  recorde  are  available  for  the  area. 

DRAFT  STORAGE  CURVES 


The  draft  storage  curves  presented  herein  were  obtained  by  applying  daily  rates  of  draft  In 
intervals  of  100,000  gallons  per  day,  to  maee  diagrams,  plotted  from  total  monthly  flowB  per  square 
mile  for  the  respective  etreame  shown.  The  deficiencies  in  storage  for  the  verlous  rates  of  draft 
are  shown  by  the  absclssee  of  the  charts. 

The  curves  are  comparable,  therefore,  and  may  be  readily  evaluated  for  drainage  areas  of  larger 
than  one  square  mile  or  for  other  similar  purpose*. 


ANACQSTIA  RIVEB 


LOCATION  OF  GAO.ING  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 

FLOW  n*T ft  PRESENTED  HEREWITH 

HBMftRKH 

DIVERSIONS 


-  Water-atage  recordsr,  400-feet  above  highway  bridge, 
lfc  milea  southwest  of  Goleaville,  Montgomery  County, 
and  3  miles  abova  Burnt  Mills. 

-  21.3  aquaro  miles. 

-  Northwest  Branoh  -  170  aquaro  miles. 

-  Oct.   1,    1923  to  Sept.   30,    1937,    lncluaivs. 

-  Basic  data  obtainod  from  Hater- supply  Papera  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Interior 

-  Ho  diversion  of  water  exists  above  the  gaging  station. 
At  Burnt  Uills,  on  Northwest  Branch  where  the  drainage 
area  ia  26.00  square  miles  and  a  water  supply  dam  and 
intake  of  the  Washington  Suburban  Sanitary  Commission. 
Water  ia  diverted  at  this  point  for  the  public  aupply 
within  the  Waahlngton  suburban  Sanitary  Qiatrict. 


SUMMARY  BY  YEARS 

Afinnni   Total  and  Dally  Maximum,   Minimum  and  Average  Qieebarge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mils 


Year  ending  September  30, 

1989 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

tnmiBl    Total 

225.861 

133.097 

93.443 

105.671 

323. *68 

231.714 

306.469 

317.  S13 

314.890 

Daily  Maximum 

10.665 

5.242 

10.998 

8.483 

38.629 

20.723 

14.997 

21.208 

24.601 

Daily  Minimum 

0.061 

0.012 

0.030 

0.012 

0.027 

0.088 

0.109 

0.094 

0.136 

Daily  Average 

0.619 

0.365 

0.256 

0.289 

0.887 

0.635 

0.840 

0.871 

0.863 

Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  per  Square  Uila 

19E8 

1929 

Day 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug.      - 

Sept. 

1 

0.363 

0.363 

0.545 

0.394 

1 

6.180 

0.454 

0.485 

0.303 

0.333 

0.121 

1 

2 

0.333 

0.363 

0.394 

0.394 

6.423 

0.424 

0.485 

0.303 

0.303 

0.121 

►0.091 

3 

0.303 

0.363 

0.363 

>0.303 

1.000 

0.394 

0.545 

0.333 

0.272 

0.1B2 

1 

4 

0.303 

0.485 

0.363 

| 

3.060 

0.454 

0.545 

0.242 

0.212 

0.061 

5 

0.333 

0.394 

■0.363 

1.121 

1 

5.605 

0.545 

0.515 

•0.303 

0.303 

0.091 

6 

0.333 

0.363 

1.818 

0.454 

7.029 

0.485 

1 

0.272 

0.121 

7 

0.333 

0.363 

0.545 

3. BIB  ' 

1.424 

0.454 

0.272 

•0.151 

0.121 

B 

0.333 

0.363 

0.394 

0.575 

0.666 

0.454 

M3.485 

0.545 

0.242 

0.091 

9 

•0.303 

0.333 

■0.333 

0.363 

0.485 

0.606 

0.394 

0.363 

0.272 

0.091 

10 

0.363 

2.575 

0.454 

0.575 

0.454 

J 

0.303 

0.272 

0.303 

11 

0.363 

0.636 

0.394 

0.545 

0.697 

■0.454 

0.303 

0.272 

■0.121 

0.121 

12 

0.394 

0.303 

0.454 

0.363 

0.515 

0.7B8 

0.272 

0.242 

0.091 

13 

0.272 

0.303 

0.394 

I 

0.575 

0.545 

1 

0.272 

0.242 

0.091 

14 

0.333 

0.606 

0.363 

1 

0.697 

0.485 

■0.394 

0.272 

0.182 

15 

0.363 

■0.363 

1.091 

0.363 

>0.333 

0.606 

0.575 

0.394 

0.151 

0.121 

16 

0.363 

0.515 

0.363 

J 

0.485 

10.665 

0.272 

•0.212 

0.121 

0.121 

17 

0.363 

0.485 

0.394 

0.363 

6. ISO 

0.272 

0.121 

0.151 

IB 

0.485 

0.333 

0.394 

0.394 

0.333 

0.878 

0.363 

0.272 

0.121 

19 

0.363 

0.394 

0.394 

0.636 

0.303 

0.697 

0.363 

0.727 

0.182 

20 

0.303 

0.424 

0.394 

0.454 

0.303 

•0.454 

0.606 

0.424 

0.575 

0.182 

21 

0.303 

0.394 

0.363 

1 

>0.333 

0.727 

0.454 

0.727 

0.1B2 

•0.091 

22 

0.303 

I 

\ 

2.666 

0.363 

3.  BIB 

0.212 

23 

1 

SO. 394 

0.636 

0.757 

0.333 

0.272 

0.212 

0.182 

■0.091 

24 

>0.363 

f 

I 

0.515 

0.636 

0.303 

3.605 

0.212 

0.091 

25 

KI.363 

J 

1.818 

0.727 

0.485 

0.697 

0.303 

10.119 

0.182 

0.091 

26 

1 

0.394 

•0.333 

0.846 

5.96B 

0.454 

0.636 

1 

0.666 

0.182 

0.091 

27 

0.394 

0.394 

| 

2.454 

0.454 

0.545 

0.394 

1 

0.151 

28 

0.363 

0.363 

I 

7.908 

0.394 

0.575 

>0.333 

14.422 

W.151 

0.242 

29 

0.333 

0.363 

M>.394 

0.394 

0.545 

J 

0.515 

1 

0.121 

0.333 

30 

0.333 

0.848 

0.515 

0.485 

0.303 

0.363 

| 

0.091 

0.485 

31 

0.333 

1 

0.485 

0.303 

0.121 

0.091 

Total 

10.505 

11.684 

12.234 

18.993 

29.081 

43.047 

34.897 

12.782 

37.894 

6.870 

3.995 

3.879 

Max. 

0.4B5 

0.846 

1.091 

2.575 

7.908 

7.029 

10.665 

0.545 

10.422 

0.333 

0.242 

0.485 

MlQ. 

0.272 

0.333 

0.303 

0.363 

0.303 

0.394 

0.394 

0.303 

0.E72 

0.121 

0.091 

0.061 

AVer. 

0.340 

0.391 

0.394 

0.612 

1.039 

1.388 

1.164 

0.412 

1.263 

0.221 

0.130 

0.130 

ANACOSTLA  RIVEH 


Daily  end  Monthly  Dl 

s charge, 

in   Million  Gallons  per 

Square  Mil* 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Cot. 

Dae. 

Jan. 

Feb. 

Mar* 

Apr. 

Mo? 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.233 

0.333 

0.212 

0.454 

0.272. 

0.303 

0.3S4 

0.394 

0.221 

0.133 

0.024 

0.021 

£ 

5.242 

0.363 

0.212 

0.424 

0.333 

0.270 

0.394 

0.394 

0.194 

0.158 

0.027 

O.Ofil 

3 

0.424 

0.606 

0.212 

0.424 

1.030 

0.257 

0.424 

0.363 

0.194 

0.158 

0.024 

0.021 

4 

0.333 

0.788 

0.212 

0.394 

2.606 

0.270 

0.424 

0.333 

0.194 

0.133 

0.024 

0.024 

5 

0.257 

0.424 

0.212 

0.363 

3.727 

0.270 

0.394 

■0.333 

0.182 

0.124 

0.018 

0.018 

6 

0.233 

0.363 

0.303 

0.333 

0.878 

0.245 

4.545 

0.303 

0.194 

0.124 

0.018 

0.018 

7 

0.221 

0.333 

0.333 

0.333 

0.575 

0.303 

2.545 

0.303 

0.206 

0.133 

0.018 

a 

0.208 

0.333 

0.394 

0.333 

0.515 

3.636 

0.939 

0.303 

0.245 

0.124 

0.018 

0.018 

9 

0.206 

0.333 

0.333 

0.333 

0.454 

1.272 

0.666 

0.270 

0.257 

0.124 

0.024 

10 

0.194 

0.303 

0.333 

0.333 

0.454 

0.636 

0.506 

0.270 

0.257 

0.124 

0.015 

0.024 

11 

0.194 

0.303 

0.303 

0.303 

0.424 

1.030 

0.575 

0.288 

0.221 

0.112 

0.012 

12 

0.206 

0.303 

0.303 

0.303 

0.424 

0.727 

0.485 

0.303 

0.221 

0.112 

0.012 

IS 

0.221 

0.333 

0.424 

0.333 

£.606 

0.606 

0.454 

0.303 

0.221 

0.103 

0.015 

14 

0.221 

0.333 

0.424 

0.666 

1.000 

0.515 

0.454 

0.333 

0.194 

0.103 

0.018 

0.079 

15 

0.245 

0.333 

0.333 

0.757 

0.848 

0.515 

0.424 

0.363 

0.194 

0.103 

0.033 

0.027 

18 

0.270 

0.303 

0.353 

0.424 

0.363 

0.454 

0.575 

0.333 

0.194 

0.091 

1? 

0.270 

0.333 

0.333 

0.394 

0.303 

0.454 

0.7B8 

0.303 

2.484 

0.079 

0.018 

IB 

0.257 

1.878 

0.394 

0.454 

0.333 

0.485 

0.878 

0.303 

0.333 

0.070 

0.030 

19 

0.257 

0.575 

0.515 

0.242 

0.424 

0.515 

0.606 

0.303 

0.270 

0.070 

0.027 

0.245 

0.424. 

0.394 

0.242 

0.394 

0.424 

0.575 

0.333 

0.206 

0.070 

0.024 

0.024 

21 

0.257 

0.353 

0.242 

0.242 

0.394 

0.424 

0.545 

0.303 

0.194 

2.848 

0.333 

0.242 

0.242 

0.394 

0.394 

0.485 

0.288 

0.194 

0.666 

0.394 

0.242 

0.242 

0.363 

0.394 

0.424 

0.257 

0.182 

0.394 

0.333 

0.242 

0.242 

0.333 

0.394 

0.424 

0.270 

0.170 

0.079 

0.333 

0.333 

0.242 

0.242 

0.303 

0.697 

0.424 

0.288 

0.206 

0.058 

0.018 

0.024 

26 

0.303 

0.333 

0.242 

0.242 

0.363 

0.727 

0.424 

0.257 

0.170 

0.033 

0.288 

0.333 

0.24S 

0.242 

0.333 

0.515 

0.424 

0.245 

0.194 

0.270 

0.303 

0.666 

0.242 

0.303 

0.424 

0.394 

0.245 

0.145 

0.027 

0.270 

0.242 

0.727 

0.242 

0.424 

0.394 

0.233 

0.145 

0.027 

0.242 

0.606 

0.242 

0.424 

0.394 

0.221 

0.133 

0.027 

0.575 

0.242 

0.394 

0.221 

0.024 

0.024 

total 

15.290 

12.506 

L0.780 

10.504 

E0.749 

18.398 

21.477 

9.259 

8.415 

2.790 

0.727 

0.757 

3.727 

3.636 

4.545 

0.394 

2.484 

0.212 

0.242 

0.272 

0.245 

0.394 

0.221 

0.133 

0.348    | 

0.340 

0.742 

0.594 

0.715 

0.299 

0.280 

0.090 

0.022 

0.042 

S3 
24 


Total 
Max. 

'.'In. 


inr.   I  O.i 


Oct. 

0.030 
0.037 
0.037 
0.037 
0.045 

0.042 
0.042 

0.045 
0.054 
0.054 

0.054 
0.054 
0.067 
0.097 
0.076 

0.054 
0.067 
0.067 
0.054 

0.045 

0.042 
0.067 

0.076 
0.054 
0.045 

0.042 
0.037 
0.045 
0.085 
0.085 
0.085 

1.721 
0.097 

0.030 


Wot. 

0.076 
0.076 
0.076 
0.136 
0.158 

0.124 
0.097 
0.045 

0.045 
0.045 

0.054 
0.054 
0.124 
0.097 
0.115 

0.115 

0.136 
0.U5 

0.115 

o.ioa 

0.106 
0.106 
0.106 
0.115 
0.115 

0.106 
0.097 
0.061 
0.061 
0.061 


2.843 
0.158 
0.045 
0.095 


Dec. 

n.ost 

0.061 
0.061 
0.061 
0.061 

0.U5 

0.182 
0.097 
0.076 
0.076 

0.054 

0.054 
0.054 
0.054 
0.045 

0.042 
0.042 
0.042 

0.030 
0.030 

0.030 

0.030 
0.030 
0.030 
0.O3O 

0.030 
0.S69 
0.606 
0.270 
0.124 
0.124 

3.571 

0.969 
0.030 
0.115 


Jan. 

0.091 
0.091 
0.091 
0.091 
0.303 

0.424 
0.333 

0.091 
0.091 
0.091 

0.091 
0.091 
0.091 
0.091 

0.035 

0.085 
0.115 
0.270 
1.272 
0.245 

0.170 
0.145 

0.124 
0.124 
0.124 

0.124 
0.124 
0.124 
0.136 
0.124 
0.115 

5.567 
1.272 

0.085 
0.180 


Feb. 

0.115 
0.115 
0.115 
0.115 
0.115 

0.106 
0.115 
0.124 
0.221 

0.245 

0.170 
0.138 
0.136 
0.136 
0.136 

0.138 

0.158 
0.182 
0.158 
0.145 

0.136 
0.124 
0.124 
0.115 
0.115 

0.115 
0.115 

0.106 


3.829 
0.245 
0.108 
0.137 


Liar. 

0.270 
0.257 
0.182 
0.158 
0.136 

0.136 
0.124 
0.545 
0.257 
0.182 

0.194 
0.115 

0.136 
0.136 
0.145 

0.182 
0.333 
0.288 
0.221 
0.194 

0.170 
0.194 

0.206 
0.170 

0.221 

0.182 
0.170 
0.233 
0.545 
0.424 
0.303 

7.009 
0.545 
0.115 
0.226 


Apr. 

1.303 
0.757 
0.424 
0.363 
0.303 

0.288 
1.030 

0.818 
0.424 

0.363 

0.333 
0.2S8 

0.288 
0.257 

0.233 

0.233 
0.233 
0.233 
0.206 
0.206 

0.206 

0.233 
0.333 
0.233 
0.221 

0.233 
0.E33 
0.206 
0.182 
0.206 


10.869 
1.303 
0.182 
0.363 


May 

0.162 

0.208 
0.206 
0.182 
0.182 

0.182 

0.206 
0.424 
0.221 
0.194 

0.206 
0.288 
0.394 
0.257 
0.257 

0.206 
0.182 
0.158 
0.158 
0.158 

0.394 
0.270 
0.909 
0.288 
0.221 

0.194 
0.158 
0.136 
0.138 
0.124 
7.574 

14.853 
7.574 
0.124    I 
0.479 


June 

2.090 
0.7£7 
0.394 
0.288 
0.233 

0.221 
0.221 
0.221 
0.221 
0.194 

0.182 
0.158 
0.145 
0.145 
0.145 

0.170 

0.145 
0.124 
0.124 

0.108 

0.097 

0.085 
0.182 
0.303 
0.124 

3.302 
0.288 
0.124 

0.067 
0.042 


10.888 

3.302 
0.042 


July 

0.245 
0.424 
0.124 
a.  124 
0.124 

0.106 

0.115 
0.067 
0.037 
0.333 

0.145 

0.085 
0.054 
0.042 

0.037 

0.221 
0.124 
0.042 
0.037 

10.998 

3.939 
0.394 
0.245 
0.182 
0.158 

0.145 
0.136 
0.115 
0.115 
0.115 
0.115 

19.143 
10.998 
0.037 


Aug. 

0.115 
0.106 
1.303 
0.333 
0.115 

0.085 
0.054 
0.045 
0.394 
3.030 

0.939 
0.394 
0.194 
0.158 
0.158 

0.124 
0.097 
0.085 
0.085 
0.085 

0.606 
0.697 
0.424 

0.257 
0.363 


'■563   |    0.818 


0.288 
0.303 
0.233 
0.182 

0.145 
0.106 

11.503 
3.030 
0.045 
0.370 


5ept. 

0.085 
0.076 
0.076 
0.076 
0.076 

0.076 
0.067 
0.067 
0.054 
0.076 

0.054 
0.054 
0.045 
0.037 

0.033 

0.033 
0.033 
0.033 
0.067 
0.054 

0.04S 
0.033 
0.033 
0.030 
0.030 

0.076 
0.076 
0.067 
0.054 
0.054 


1.667 

0.085 
0.030 

0.056 


AHACOSTIA  RIVER 
Daily  and  Monthly  Diacaarce,   in  Million  Gallons  per  Square  Mils 


Oct. 


Nov. 


Dec. 


Jan. 


Feb. 


Mar. 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug 


31 


0.061 
0.061 
0.045 
0.045 
0.045 

0.045 
0.030 
0.030 
0.030 
0.030 

0.030 

0.030 
0.030 
0.030 
0.030 

0.151 

0.061 
0.045 
0.045 
0.045 

0.045 
0.045 
0.045 
0.045 
0.045 

0.045 
0.045 
0.045 
0.303 
0.045 
0.045 


0.045 
0.045 
0.C45 
0.045 
0.045 

0.045 
0.045 
0.045 
0.061 
0.061 

0.061 
0.061 
0.076 
0.076 
0.076 

0.076 
0.076 
0.091 
0.091 
0.091 

0.076 
0.076 
0.076 
0.076 
0.076 

0.076 
0.091 
0.091 
0.106 
0.151 


0.136 
0.106 
0.076 
0.091 
0.076 

0.076 
0.076 
0.061 
0.121 
0.1B2 

0.136 

0.091 
0.106 
0.106 
0.091 

0.091 
0.091 
0.091 
0.091 
0.091 

0.091 
0.151 
0.151 
0.136 
0.121 

0.121 

0.106 
0.106 
0.106 
0.106 
0.106 


1.787 

0.485 
0.242 

0.166 
0.151 

1.000 
0.909 
1.272 
2.161 
0.788 

0.424 
0.363 
0.272 
0.227 
0.272 

0.257 
0.257 
0.242 
0.242 
0.242 

0.227 
0.227 
0.257 
0.257 
0.242 

0.227 
0.257 
0.257 
0.272 

0.454 
0.272 


0.257 
0.257 
0.303 
2.424 
0.606 

0.424 

0.394 
0.363 
0.288 
0.268 

0.272 
0.257 

0.242 
0.227 

0.227 

0.212 
0.363 

0.272 
0.242 
0.227 

0.227 
0.242 
0.227 
0.212 
0.212 

0.197 
0.197 
0.197 
0.212 


0.212 
0.212 
0.212 
0.212 
0.303 

0.545 
1.000 
0.606 
0.424 
0.363 

0.333 
0.333 
0.333 
0.333 

0.272 

0.272 

0.515 
0.606 
0.545 
0.465 

0.424 
0.545 
0.454 
0.394 
0.363 

0.333 
0.363 
8.4B3 
0.727 
0.545 
0.4S5 


0.575 
0.454 
0.363 
0.333 
0.333 

0.303 
0.303 
0.303 
0.575 
1.181 

0.768 
0.545 
0.424 
0.363 
0.363 

0.333 

0.303 
0.288 
0.288 
0.272 

0.272 

0.272 
0.257 
0.257 
0.257 

0.272 

0.242 
0.242 
0.227 
0.212 


1.303 

0.485 
0.333 
0.303 
0.272 

0.272 
0.272 
0.272 

0.575 
0.333 

1.424 

7.938 
3.878 
0.727 
0.515 

0.424 
0.394 
0.363 
0.333 
0.333 

0.303 
0.303 
0.288 
0.272 
0.257 

0.242 
0.227 
0.212 
0.197 
0.197 
0.197 


0.197 
0.182 
0.182 
0.182 
0.166 

0.277 
0.166 
0.136 
0.151 
0.151 

0.136 
0.151 
0.182 
0.182 
2.848 

1.091 
1.333 
0.268 
0.242 
0.242 

0.197 

0.182 
0.166 
0.136 
0.136 

0.136 
0.136 
0.212 
0.182 
0.151 


0.151 
0.136 
0.136 
0.242 
0.166 

0.166 
0.394 
0.394 
0.121 
0.106 

0.106 
0.091 
0.076 
0.076 
0.076 

0.545 
0.182 

0.136 
0.121 
0.121 

0.121 

0.106 
0.106 
0.091 
0.091 

0.091 
0.076 
0.076 
0.061 
0.061 
0.061 


0.061 

0.061 
0.045 
0.121 
0.076 

0.061 
0.061 
0.333 
0.106 
0.076 

0.061 
0.045 
0.045 
0.030 
0.030 

0.030 
0.030 
0.045 
0.076 
0.045 

0.045 
0.030 
0.030 
0.030 
0.030 

0.027 

0.027 
0.021 
0.018 
0.018 
0.018 


Total 

Min. 
Aver. 


1.672 

0.303 
0.030 
0.054 


2.152 

0.151 
0.045 
0.072 


3.287 


0.061 
0.106 


14.728 
2.181 
0.151 
0.476 


10.068 
2.424 
0.197 
0.348 


21.232 

8.483 
0.212 

0.685 


11.200 
1.181 
0.212 
0.373 


23.444 

7.938 
0.197 
0.757 


10.119 
2.848 
0.136 
0.336 


4.483 
0.545 
0.061 
0.144 


1.732 
0.333 
0.018 
0.056 


Day 

1932 

1933 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.030 

9.423 

i 

0.606 

0.575 

0.485 

0.606 

0.606 

0.454 

0.279 

0.179 

1 

2 

0.030 

0.727 

^0.318 

0.545 

0.697 

0.454 

0.575 

0.636 

0.454 

4.666 

0.170 

V0.363 

3 

0.027 

0.424 

0.515 

0.545 

0.485 

0.575 

1.424 

0.424 

4.484 

0.170 

| 

4 

0.027 

0.333 

1 

0.485 

0,515 

0.454 

1.091 

0.697 

0.424 

0.636 

0.179 

1 

5 

0.067 

0.303 

0.485 

0.515 

0.424 

0.666 

0.666 

0.394 

0.424 

0.158 

0.333 

6 

4.272 

0.318 

V0.291 

0.454 

0.485 

0.424 

2.272 

1.545 

0.363 

0.363 

1 

0.303 

7 

0.264 

3.666 

[ 

0.424 

0.606 

2.363 

3.969 

0.788 

0.333 

0.318 

>0.130 

0.279 

e 

0.103 

0.727 

1 

0.394 

2.000 

2.090 

0.878 

2.272 

2.212 

0.279 

0.266 

9 

0.079 

5.454 

0.266 

1.091 

0.697 

0.666 

0.666 

1.060 

0.454 

0.279 

J 

0.266 

10 

0.079 

3.999 

0.279 

0.757 

0.575 

0.545 

0.'666 

0.939 

0.394 

0.291 

0.149 

0.291 

11 

0.067 

0.697 

0.318 

0.606 

0.575 

0.485 

0.606 

0.818 

0.333 

0.454 

0.266 

0.318 

12 

0.067 

0.515 

0.363 

0.545 

0.606 

0.485 

3.121 

0.757 

0.333 

1 

0.200 

0.363 

13 

0.067 

0.424 

0.363 

0.454 

0.576 

0.697 

1.000 

0.666 

0.909 

>0.266 

0.179 

0.394 

14 

0.073 

0.424 

0.454 

0.424 

0.606 

0.909 

0.757 

0.606 

0.363 

0.200 

0.394 

15 

0.073 

0.394 

0.394 

0.454 

1.121 

0.757 

0.697 

0.606 

0.333 

J 

0.179 

1.636 

16 

0.085 

0.3S3 

0.318 

0.454 

0.788 

0.606 

1.030 

1.212 

0.363 

0.697 

0.170 

0.515 

17 

7.029 

0.465 

I 

0.424 

0.757 

0.575 

4.514 

0.757 

0.545 

0.279 

1 

0.424 

18 

9.301 

0.424 

^■0.363 

0.424 

1.030 

0.606 

1.212 

0.636 

0.363 

0.239 

VO.149 

0.363 

19 

1.060 

5.938 

1 

0.424 

0.757 

1.424 

1.606 

0.575 

0.318 

0.227 

0.291 

20 

0.303 

1.363 

0.333 

0.394 

3.030 

3.161 

2.363 

0.515 

0.303 

0.227 

J 

0.303 

21 

0.266 

0.575 

0.318 

0.545 

0.939 

6.635 

1.151 

0.636 

0.279 

0.215 

0.424 

1 

22 

0.227 

0.454 

0.363 

0.515 

0.757 

1.060 

0.939 

0.515 

0.266 

0.215 

0.575 

W).266 

23 

0.188 

0.424 

0.363 

0.454 

0.697 

0.788 

0.788 

0.515 

0.239 

0.188 

36.629 

J 

£4 

0.179 

0.394 

0.666 

0.424 

0.606 

0.697 

0.727 

0.465 

0.227 

0.188 

7.483 

1 

25 

0.170 

0.394 

2.000 

0.454 

0.666 

0.666 

0.666 

0.454 

0.291 

0.188 

0.757 

>0.239 

25 

0.158 

0.424 

0.727 

6.151 

0.606 

0.848 

0.636 

0.454 

0.485 

0.316 

0.515 

27 

0.939 

0.394 

3.242 

1.454 

0.515 

0.757 

0.606 

0.788 

0.363 

0.454 

0.424 

1 

28 

0.394 

0.363 

6.241 

1.424 

0.485 

0.666 

0.606 

0.878 

0.485 

0.291 

0.394 

0.266 

29 

0.255 

0.363 

1.394 

0.757 

0.606 

0.575 

0.767 

0.303 

0.279 

0.363 

0.303 

30 

0.215 

0.333 

0.757 

0.606 

0.575 

0.575 

0.666 

0.303 

0.239 

0.303 

0.279 

31 

0.188 

0.697 

0.575 

0.606 

0.575 

0,200 

0.394 

Total 

26.342 

40.519 

23.381 

22.716 

22.326 

32.019 

36.139 

24.604 

13.370 

17.981 

53.576 

10.793 

lfex. 

9.301 

9.423 

6.241 

5.151 

3,030 

6.635 

4.514 

2.272 

2.212 

4.666 

38.629 

1.636 

Kin. 

0.027 

0.303 

0.266 

0.394 

0.485 

0.424 

0.575 

0.454 

0.227 

0.168 

0.130 

0.239 

Aver. 

0.648 

1.351 

0.755 

0.733 

0.797 

0.952 

1.206 

0.791 

0.446 

0.57B 

1.727 

0.361 

ANACOSTIA  RIVKR 
Dally  and  Monthly  Discharge,    In  trillion  Callone  par  Square  1411a 


Day 

1933 

1934 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.279 

0.303 

0.279 

1.091 

0.303 

0.303 

1.151 

0.424 

0.394 

1.515 

0.118 

0.112 

2 

0.878 

0.294 

0.279 

0.515 

0.333 

0.515 

0.818 

0.424 

0.363 

0.454 

0.112 

0.112 

3 

0.333 

0.303 

0.294 

0.394 

0.303 

20.723 

0.666 

2.727 

1 

0.363 

0.136 

0.136 

4 

0.333 

0.303 

0.394 

0.333 

2.787 

0.566 

1.091 

V0.333 

0.303 

0.118 

1.909 

5 

0.303 

0.294 

2.272 

0.333 

1.242 

0.606 

0.697 

J 

0.279 

0.103 

0.206 

6 

0.294 

0.606 

■0.303 

1.060 

0.303 

0.878 

0.575 

0.606 

0.363 

0.264 

0.097 

0.164 

7 

■  0.279 

0.333 

1.060 

0.303 

0.697 

0.636 

0.515 

0.251 

0.088 

4.060 

8 

0.279 

0.333 

0.697 

0.333 

0.757 

0.575 

0.454 

■0.333 

0.227 

0.088 

2.969 

9 

0.264 

1 

0.545 

0.242 

0.697 

0.485 

0.424 

0.270 

0.103 

0.666 

10 

0.251 

^0.303 

0.294 

0.485 

0.303 

0.727 

0.485 

0.678 

J 

0.215 

0.118 

0.363 

11 

0.251 

0.303 

0.424 

0.303 

0.636 

0.485 

0.969 

0.303 

1 

0.454 

0.279 

IS 

0.264 

1 

0.424 

0.333 

0.575 

0.606 

0.545 

2.575 

k).2oe 

1.091 

0.303 

13 

0.424 

0.294 

0.606 

0.333 

1.303 

0.515 

0.485 

0.515 

1 

0.270 

0.697 

14 

0.333 

0.303 

■0.333 

0.485 

0.303 

1.091 

0.485 

0.454 

0.363 

0.215 

0.165 

2.151 

15 

0.279 

0.294 

0.424 

0.333 

0.727 

0.454 

1.303 

0.333 

0.185 

0.145 

0.666 

16 

0.279 

0.294 

.0.424 

0.333 

0.636 

3.757 

0.878 

0.303 

0.173 

0.424 

9.332 

17 

1.394 

0.294 

0.363 

0.394 

0.272 

0.606 

1.363 

0.575 

0.279 

1 

0.333 

3.424 

18 

0.485 

0.303 

0.303 

0.363 

0.272 

0.515 

1.060 

0.485 

0.818 

KJ.154 

0.206 

0.636 

19 

0.363 

0.303 

0.303 

0.333 

0.333 

0.485 

0.757 

0.424 

4.575 

J 

0.185 

0.485 

20 

0.333 

0.303 

1.484 

0.303 

0.303 

0.485 

0.378 

0.394 

0.515 

0.164 

0.154 

0.394 

21 

0.303 

0.575 

0.333 

0.303 

0.485 

0.666 

0.394 

0.394 

0.154 

] 

2.575 

22 

0.333 

0.454 

0.727 

0.454 

0.454 

0.606 

0.465 

0.363 

0.145 

1.151 

23 

0.303 

0.394 

1.424 

1.121 

0.424 

0.545 

0.424 

0.333 

k>.136 

0.636 

24 

0.294 

•0.294 

0.363 

0.545 

0.757 

0.454 

0.515 

0.394 

0.303 

0.485 

25 

0.279 

0.333 

0.485 

0.333 

0.575 

0.485 

2.000 

0.279 

■0.127 

J 

0.454 

£6 

0.279 

0.363 

0.454 

0.303 

0.606 

0.485 

0.848 

0.264 

0.454 

0.424 

27 

1 

0.333 

0.454 

0.303 

0.575 

.0.485 

0.606 

0.279 

0.182 

0.485 

28 

0.303 

0.424 

0.303 

3.515 

0.454 

0.485 

0.264 

0.136 

0.136 

0.424 

29 

^0.303 

0.279 

0.303 

0.333 

0.878 

0.424 

0.515 

0.251 

0.164 

0.127 

0.394 

30 

1 

0.303 

0.272 

0.697 

0.424 

0.515 

6.150 

0.173 

0.118 

8.362 

51. 

0.363 

0.272 

1.121 

0.424 

0.145 

0.112 

Total 

11.204 

9.264 

11.472 

18.416 

10.084 

46.169 

22.052 

21.842 

22.910 

7.510 

6.337 

44.454 

Mai. 

1.394 

0.606 

1.484 

2.272 

1.121 

20.723 

3.757 

2.727 

6.150 

1.515 

1.091 

9.332 

Min. 

0.251 

0.279 

0.279 

0.272 

0.242 

0.303 

0.424 

0.394 

0.251 

0.127 

0.088 

0.112 

Aver. 

0.361 

0.309 

0.370 

0.594 

0.361 

1.490 

0.736 

0.706 

0.764 

0.242 

0.204 

1.462 

Day 

1934 

1935 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Liar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.818 

0.363 

8.241 

0.909 

0.606 

1.212 

2.545 

0.727 

0.454 

0.303 

0.179 

0.109 

2 

0.575 

0.333 

1.212 

0.818 

0.636 

1.212 

1.272 

0.697 

0.454 

0.272 

0.170 

0.151 

3 

0.4B5 

0.303 

0.818 

0.757 

0.697 

0.969 

0.939 

0.697 

0.454 

0.261 

0.160 

0.363 

4 

0.454 

0.485 

0.848 

0.697 

0.697 

0.348 

0.848 

0.697 

0.465 

0.261 

0.151 

0.818 

5 

0.454 

0.394 

0.666 

0.515 

0.666 

0.648 

0.818 

0.666 

0.606 

0.272 

0.143 

9.332 

6 

0.757 

0.363 

0.575 

0.575 

0.606 

0.648 

0.818 

1.515 

1.000 

0.272 

0.133 

3.618 

7 

0.606 

0.333 

0.545 

0.636 

0.575 

0.648 

0.757 

14.997 

0.485 

0.249 

0.191 

0.808 

Q 

0.454 

0.333 

.0.515 

0.636 

0.606 

0.818 

6.726 

1.363 

0.969 

0.272 

' 0.212 

0.454 

9 

0.424 

0.333 

0.485 

1.060 

0.818 

0.757 

12.725 

0.969 

3.090 

0.394 

0.191 

0.423 

10 

0.424 

0.333 

0.485 

0.969 

2.363 

0.939 

1.969 

0.876 

0.727 

0.272 

0.170 

0.454 

11 

0.424 

0.363 

0.454 

0.897 

1.272 

1.545 

1.333 

0.788 

0.545 

0.249 

0.170 

0.363 

12 

0.394 

0.333 

0.424 

0.606 

0.969 

7.180 

1.394 

0.697 

0.515 

0.249 

0.160 

0.303 

13 

0.363 

0.333 

0.454 

0.575 

0.939 

3.939 

1.151 

1.636 

0.465 

0.261 

0.170 

0.288 

14 

0.363 

0.333 

0.424 

0.545 

2.545 

1.1484 

1.030 

0.909 

0.454 

0.261 

0.179 

0.288 

15 

0.363 

O.303 

0.424 

0.485 

4.211 

1.151 

0.939 

0.757 

0.454 

0.303 

0.151 

0.272 

16 

0.363 

0.303 

0.454 

0.515 

3.666 

1.030 

0.878 

0.686 

0.424 

0.249 

0.179 

0.249 

1? 

0.363 

0.303 

0.454 

0.636 

3.787 

0.909 

0.818 

0.636 

0.424 

0.236 

0.143 

0.249 

18 

0.363 

0.303 

0.424 

0.666 

1.545 

0.818 

0.818 

0.606 

0.394 

0.212 

0.133 

0.249 

19 

0.363 

0.303 

2.727 

0.575 

1.151 

0.816 

0.708 

0.575 

0.394 

0.212 

0.143 

0.236 

20 

0.363 

0.303 

0.939 

1.030 

0.939 

0.818 

0.788 

0.545 

0.424 

2.060 

0.170 

0.224 

21 

0.363 

0.303 

0.636 

2.121 

0.818 

0.378 

0.788- 

0.727 

0.394 

0.485 

0.224 

0.212 

22 

0.363 

0.303 

0.606 

6.302 

0.818 

0.788 

0.318 

0.636 

0.485 

0.363 

0.191 

0.212 

23 

0.333 

0.485 

0.545 

1.969 

0.818 

0.818 

0.757 

0.697 

0.394 

0.261 

0.160 

0.200 

24 

0.333 

0.939 

0.515 

1.181 

0.788 

0.818 

0.697 

0.606 

0.394 

0.249 

0.143 

0.191 

25 

0.333 

0.454 

0.485 

1.000 

0.757 

0.618 

0.697 

0.575 

0.454 

0.236 

0.124 

0.191 

26 

0.394 

0.394 

0.606 

0.909 

3.484 

0.318 

0.666 

0.545 

0.363 

0.224 

0.124 

0.191 

27 

0.363 

0.394 

0.485 

0.788 

1.666 

0.757 

0.666 

0.515 

0.303 

0.224 

0.115 

0.191 

26 

0.333 

0.424 

0.465 

0.757 

1.091 

0.816 

0.638 

0.485 

0.303 

0.200 

0.112 

0.249 

29 

0.303 

1.606 

0.969 

0.757 

0.818 

1.151 

0.485 

0.303 

0.200 

0.112 

0.261 

30 

0.703 

6.847 

0.606 

0.666 

0.727 

1.394 

0.636 

0.303 

0.179 

0.109 

0.191 

31 

0.303 

0.545 

0.606 

0.969 

0.545 

0.179 

0.109 

Total 

12.897 

18.902 

28.051 

30.958 

39.534 

38.018 

47.624 

37.473 

16.933 

9.920 

4.821 

21.338 

Max. 

0.818 

6.847 

8.241 

6.302 

4.211 

7.180 

12.725 

14.997 

3.090 

2.060 

0.224 

9.332 

Mill. 

0.303 

0.303 

0.424 

0.485 

0.575 

0.727 

0.636 

0.485 

0.303 

0.179 

0.109 

0.109 

Aver. 

0.416 

0.630 

0.905    | 

0.999 

1,412 

1.226 

1.587 

1.209 

0.564 

0.320 

0.156 

0.711 

ANAC0ST1A  BUEH 


Daily  and  Monthly  Dlaaharge,   in  million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1935 

1936 

Oat. 

Hot. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.212 

0.394 

0.545 

0.424 

0.394 

1.030 

0.727 

0.515 

0.303 

0.261 

0.160 

0.200 

2 

0.272 

0.363 

0.485 

0.545 

0.424 

0.818 

0.969 

0.515 

0.288 

0.249 

0.151 

0.191 

3 

0.212 

0.303 

0.4S4 

18.481 

0.424 

0.878 

0.909 

1.000 

0.303 

0.145 

0.145 

0.236 

i 

0.200 

0.303 

0.424 

1.969 

0.606 

0.909 

0.727 

1.091 

0.545 

1.272 

0.136 

0.191 

s 

0.200 

0.303 

0.424 

2.060 

0.697 

0.969 

0.697 

0.545 

0.363 

0.424 

0.2OO 

0.170 

6 

0.235 

0.288 

0.424 

1.212 

0.545 

0.788 

1.424 

0.575 

0.303 

0.272 

0.179 

0.160 

7 

0.239 

0.394 

0.424 

1.939 

0.485 

0.697 

0.969 

0.545 

0.288 

0.236 

0.212 

0.151 

8 

0.224 

0.464 

0.697 

1.151 

0.515 

0.697 

0.757 

0.515 

0.333 

0.224 

0.160 

0.131 

9 

0.224 

0.363 

0.757 

6.644 

0.545 

0.727 

1.272 

0.485 

0.333 

0.200 

0.151 

0.151 

10 

0.224 

0.303 

0.545 

1.666 

0.545 

0.818 

1.666 

0.485 

0.303 

0.179 

0.143 

0.151 

11 

0.224 

0.394 

0.666 

1.030 

0.515 

5.060 

2.000 

0.485 

1.242 

0.191 

0.151 

0.160 

12 

0.303 

0.394 

0.515 

0.909 

0.546 

8.968 

1.091 

0.485 

0.575 

o.soo 

0.151 

0.151 

13 

0.249 

1.333 

0.666 

0.848 

0.697 

1.757 

0.909 

0.909 

0.424 

0.191 

0.133 

0.143 

14 

0.249 

1.757 

1.091 

0.757 

21.208 

1.091 

0.818 

0.727 

0.394 

0.179 

0.115 

0.133 

15 

0.238 

0.606 

0.818 

1.545 

14.543 

0.939 

0.788 

0.485 

0.363 

0.170 

0.115 

0.133 

IS 

0.200 

0.515 

0.788 

1.393 

3.030 

0.878 

0.757 

0.454 

0.303 

0.151 

0.115 

0.133 

1? 

0.200 

6.180 

0.606 

0.909 

2.272 

3.302 

0.666 

0.424 

0.288 

0.151 

0.109 

0.124 

18 

0.224 

1.545 

0.545 

0.848 

5.060 

2.878 

0.636 

0.545 

0.272 

0.151 

0.094 

0.115 

19 

0.224 

0.727 

0.485 

4.545 

1.151 

1.363 

0.636 

0.939 

0.272 

0.160 

0.094 

0.115 

20 

0.212 

0.666 

0.454 

1.151 

0.788 

1.151 

0.636 

0.485 

0.261 

0.151 

0.100 

0.124 

21 

0.212 

0.545 

0.424 

0.909 

0.606 

3.393 

0.606 

0.424 

0.249 

0.180 

0.636 

0.151 

2£ 

0.249 

0.483 

0.394 

0.788 

0.545 

1.151 

0.606 

0.424 

0.224 

0.160 

0.878 

0.133 

23 

0.249 

Q.454 

0.424 

0.309 

0.545 

0.909 

0.575 

0.394 

0.249 

0.151 

0.212 

0.124 

24 

0.394 

0.424 

0.424 

0.485 

1.909 

0.878 

0.575 

0.394 

0.303 

1.121 

0.143 

0.124 

£3 

0.236 

0.424 

0.424 

0.485 

9.180 

0.818 

0.575 

0.363 

0.272 

0.249 

0.124 

0.115 

29 

0.236 

0.424 

0.394 

0.485 

9.059 

0.788 

0.606 

0.383 

0.236 

0.200 

0.133 

0.100 

£7 

0.236 

0.424 

0.394 

0.485 

5.423 

1.515 

0.575 

0.363 

0.236 

0.236 

0.909 

0.109 

88 

0.236 

0.788 

0.394 

0.4B5 

1.727 

2.393 

0.575 

0.363 

0.236 

0.424 

0.179 

0.115 

29 

2.000 

1.545 

0.394 

0.485 

1.212 

1.030 

0.575 

0.333 

0.191 

0.191 

5.696 

0.1O9 

30 

1.757 

0.638 

0.424 

o.4  as 

0.878 

0.545 

0.333 

0.212 

0.170 

0.727 

0.206 

31 

0.454 

0.424 

0.424 

0.818 

0.303 

0.160 

0.261 

Total 

10.820 

23.734 

16.327 

56.018 

86.195 

48.289 

24.867 

16.266 

10.184 

9.052 

12.7LE 

4.369 

Max. 

2.000 

6.180 

1.091 

18.481 

21.208 

6.968 

2.000 

1.091 

1.242 

1.272 

5.696 

0.236 

Kin. 

0.200 

0.E88 

0.394 

0.423 

0.394 

0.697 

0.545 

0.303 

0.191 

0.151 

0.094 

0.100 

imr. 

0.349 

0.791 

0.527 

1.807 

2.938 

1.558 

0.829 

0.525 

0.339 

0.292 

0.410 

0.148 

Day 

1936 

1937 

Dot. 

Not. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Uar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.545 

0.179 

0.136 

0.636 

1.212 

0.697 

0.545 

0.939 

0.454 

0.394 

0.485 

0.424 

2 

0.170 

0.191 

0.699 

1.545 

0.818 

0.666 

0.545 

0.878 

0.424 

0.303 

0.272 

0.394 

3 

0.151 

0.191 

0.454 

1.939 

0.697 

0.666 

0.515 

0.818 

1.666 

0.303 

0.249 

0.363 

4 

0.151 

0.191 

0.272 

0.727 

0.636 

0.666 

0.485 

0.757 

1.636 

0.272 

0.224 

0.363 

5 

0.151 

0.249 

0.224 

0.575 

0.866 

0.636 

1.181 

0.727 

0.575 

0.333 

0.212 

1.666 

6 

0.151 

0.200 

0.727 

0.485 

0.666 

0.638 

2.545 

0.757 

0.454 

0.333 

0.212 

0.806 

7 

0.139 

0.191 

4.272 

£.242 

0.697 

0.806 

0.848 

0.727 

0.394 

0.303 

0.939 

0.485 

a 

0.151 

0.236 

0.485 

0.939 

2.303 

0.606 

0.727 

0.788 

0.394 

0.288 

0.333 

0.454 

0 

0.166 

0.272 

0.363 

0.697 

1.727 

0.575 

0.757 

0.788 

0.363 

0.261 

0.281 

0.394 

10 

0.394 

0.200 

0.394 

0.757 

2.212 

0.575 

0.697 

0.727 

0.363 

0.249 

0.236 

0.383 

11 

0.197 

0.191 

0.818 

1.030 

Q.909 

0.836 

0.636 

0.836 

0.454 

0.236 

0.224 

0.363 

12 

Q.166 

0.191 

0.818 

0.666 

0.788 

0.697 

0.575 

0.606 

0.394 

0.256 

4.969 

0.333 

13 

0.151 

0.191 

0.485 

0.575 

0.788 

0.727 

0.575 

0.606 

0.383 

0.236 

1.000 

0.303 

14 

0.151 

0.191 

0.394 

0.545 

0.878 

0.818 

0.575 

1.030 

0.363 

0.261 

0.394 

0.303 

16 

0.166 

0.191 

0.363 

2.151 

0.788 

0.818 

0.606 

Q.969 

0.363 

1.151 

0.303 

0.303 

16 

0.170 

0.179 

1.151 

0.909 

0.7B8 

0.648 

0.575 

0.697 

0.363 

0.424 

0.281 

0.288 

IT 

0.639 

0.179 

1.545 

1.394 

0.757 

1.212 

0.515 

0.636 

3.272 

0.288 

0.249 

0.288 

18 

0.249 

0.179 

0.545 

1.424 

0.757 

1.333 

0.485 

0.575 

3.272 

0.288 

0.249 

0.288 

19 

0.200 

0.179 

2.545 

2.727 

1.212 

1.848 

0.485 

0.575 

0.636 

0.236 

0.224 

0.272 

£0 

0.179 

0.191 

2.484 

8.685 

1.151 

1.394 

0.454 

0.545 

0.485 

0.333 

0.212 

0.261 

SI 

0.170 

0.191 

0.699 

2.333 

3.363 

1.181 

0.757 

0.515 

0.454 

0.303 

0.212 

0.261 

22 

0.170 

0.191 

0.485 

1.181 

6.453 

0.848 

1.272 

0.818 

0.454 

0.261 

1.727 

0.261 

£3 

0.160 

0.179 

0.394 

1.151 

1.242 

0.757 

0.727 

1.606 

0.363 

0.236 

7.271 

0.261 

24 

0.170 

0.179 

0.394 

1.000 

1.030 

0.727 

0.606 

0.727 

0.363 

0.212 

0.897 

0.281 

25 

0.170 

0.179 

0.394 

4.080 

0.878 

0.727 

2.212 

0.575 

0.333 

0.224 

3.302 

0.249 

26 

0.179 

0.179 

0.394 

1.181 

0.788 

0.636 

24.601 

0.575 

0.333 

1.272 

11.301 

0.249 

27 

0.179 

0.170 

0.363 

0.878 

0.757 

0.606 

4.878 

0.575 

0.363 

0.353 

10.786 

0.249 

28 

0.179 

0.16O 

0.394 

0.757 

0.697 

0.606 

3.363 

1.212 

0.454 

0.261 

0.818 

0.333 

29 

0.179 

0.179 

0.363 

1.878 

0.575 

1.394 

0.757 

Q.363 

0.236 

0.606 

0.303 

30 

0.170 

0.170 

0.363 

0.939 

0.575 

1.060 

0.545 

0.454 

0.236 

0.575 

0.272 

31 

0.160 

0.836 

1.848 

0.575 

0.485 

1.030 

0.515 

Total 

6.317 

5.739 

23.987 

47.834 

35.658 

24.473 

55.196 

23.171 

20.622 

11.362 

49.318 

11.213 

Max. 

0.636 

0.272 

4.278 

8.685 

6.453 

1.648 

24.601 

1.606 

3.272 

1.272 

11.301 

1.686 

Mltr. 

0.138 

0.160 

0.136 

0.485 

0.636 

0.575 

0.454 

0.485 

0.333 

0.212 

0.212 

0.249 

Atst. 

0.204 

0.191 

0.774 

1.543 

1.874 

0.7BU 

1.840 

0.747 

0.687 

0.387 

1.691 

0.374 

DRAFT  STORAGE  CURVE  PER  SQUARE  MILE 

ANACOSTIA    RIVER 

AT   COLESVILLE 

Oct.  I,  1928    to  Sep.  30,  1937  incl. 


100  200  300  400  500 

STORAGE  REQUIRED -MILLION  GALLONS 


600 


LOCATION  OF  GAGIHG  STATION 


DRAINAGE  AREA  AT  STATION 
DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 
FLOW  DATA  PRESENTED  HEKEWITH 
REMARKS 


ANTIETAM  CREEK 

-  flater-stage  reoorder,   400-feet  downstream  from  Bum* 
side  Bridge,   1  mlla  southeast  of  Sharpsburg,  Wash- 
ington County,   and  4  miles  above  mouth. 

-  281  square  miles. 

-  292  square  miles. 

-  Oot.   1,    1928  to  Sept.    30,    1937,    inclusive. 

-  Basic  Data  obtained  from  Water  Supply  Papers  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Intarior. 

-  Tne  City  of  Hagerstown  obtains  a  portion  of  ita  water 
supply  from  the  upper  reaches  of  this  stream  ss  well  as 
from  the  Potomac  Riv«r  at  r/illiamsport.     All  of  the  sanitary 
sewage  from  Hagerst    ra   -inters  Antietam  Croak  above  the  gag- 
ing station  and  at   a   ■_  i.nt  where  the  drainage   Is  194  square 
miles. 

In  compensating  the  stream  flow  readings  it  has  been  assumed 
that  all  water  diverted  from  Antietam  Creek  is  returned  as 
sewage  ahead  of  the  gaging  station.     Likewise  there  has  been 
deduated  from  the  daily  discharge  records  at  the  gaging 
station  an  amount  equal  to  the  daily  pumpage  from  the 
Potomac  River  at  V/illiamsport,   on  the  assumption  that  the 
volume  of  sewage  discharged  into  Antietam  Creak,  above  the 
gaging  station,    equal  In  amount  to  tha  daily  pumpage,   re- 
presents the  contribution  to  the  stream  flow  from  tha 
Potomac  River. 


SUMMARY  BY  YEARS 
Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

221.395 

187.802 

100.302 

137.555 

289.292 

142.051 

207.527 

282.269 

278.750 

Daily  Maximum 

7.376 

3.639 

2.839 

4.460 

7.413 

2.345 

4.294 

7.425 

11.908 

Dally  Minimum 

0.154 

0.097 

0.104 

0.115 

0.162 

0.144 

0.186 

0.165 

0.176 

Daily  Average 

0.605 

0.515 

0.275 

0.376 

0.793 

0.389 

0.569 

0.773 

0.764 

Dally  and  Monthly  Die 

charge , 

in  Million  Gallons  per  Square  Uile 

1928 

1929 

Day 

Oot. 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.478 

0.340 

0.377 

0.344 

0.2&9 

1.420 

0.738 

0.961 

0.708 

0.413 

0.185 

0.188 

2 

0.451 

0.340 

0.386 

0.523 

0.269 

1.777 

0.708 

1.152 

0.651 

0.419 

0.221 

0.168 

3 

0.421 

0.331 

0.322 

0.398 

0.276 

1.704 

0.707 

7.376 

0.643 

0.470 

0.343 

0.176 

4 

0.425 

0.359 

0.326 

0.358 

0.265 

1.495 

0.724 

3.420 

0.645 

0.479 

0.396 

0.176 

& 

0.412 

0.367 

0.312 

0.354 

0.269 

2.055 

0.803 

2.345 

0.616 

0.410 

0.256 

0.173 

6 

0.547 

0.364 

0.296 

0.368 

0.269 

3.418 

0.984 

2.049 

0.585 

0.525 

0.195 

0.167 

7 

0.465 

0.336 

0.306 

0.348 

0.709 

2.666 

0.745 

1.874 

0.584 

0.506 

0.277 

0.161 

e 

0.421 

0.326 

0.308 

0.359 

0.554  " 

2.047 

0.673 

1.418 

0.770 

0.424 

0.190 

0.174 

e 

0.416 

0.317 

0.301 

0.368 

0.555 

1.777 

0.740 

1.340 

0.680 

0.415 

0.245 

0.597 

10 

0.411 

0.331 

0.294 

0.368 

0.506 

1.506 

0.772 

1.259 

0.583 

0.470 

0.171 

0.175 

li 

0.395 

0.308 

0.307 

0.368 

0.468 

1.415 

0.770 

1.179 

0.586 

0.470 

0.324 

0.183 

12 

0.386 

0.308 

0.290 

0.356 

0.419 

1.339 

0.771 

1.184 

0.528 

0.389 

0.398 

0.176 

13 

0.382 

0.326 

0.301 

0.36S 

0.416 

1.340 

0.770 

1.177 

0.551 

0.412 

0.343 

0.154 

14 

0.386 

0.331 

0.309 

0.362 

0.401 

1.421 

0.713 

1.104 

0.893 

0.445 

0.343 

0.163 

16 

0.354 

0.306 

0.561 

0.358 

0.421 

1.421 

0.738 

1.027 

0.897 

0.403 

0.384 

0.208 

16 

0.377 

0.326 

0.451 

0.315 

0.414 

1.340 

2.759 

1.029 

0.621 

0.374 

0.306 

0.184 

17 

0.359 

0.336 

0.370 

0.312 

0.411 

1.1B4 

3.303 

0.962 

0.522 

0.322 

0.305 

0.190 

18 

0.372 

0.331 

0.376 

0.318 

0.396 

1.096 

2.145 

0.964 

0.527 

0.322 

0.282 

0.211 

19 

0.317 

0.368 

0.352 

0.316 

0.391 

1.030 

1.682 

1.104 

0.634 

0.377 

0.180 

0.178 

20 

0.391 

0.386 

0.342 

0.322 

0.410 

1.031 

1.500 

0.996 

0.660 

0.367 

0.185 

0.167 

21 

0.363 

0.359 

0.315 

0.312 

0.445 

0.963 

1.345 

0.963 

0.570 

0.372 

0.175 

0.160 

22 

0.322 

0.336 

0.311 

0.316 

0.416 

0.964 

1.500 

0.931 

0.527 

0.332 

0.177 

0.155 

23 

0.368 

0.336 

0.313 

0.316 

0.394 

0.963 

1.339 

0.867 

0.478 

0.345 

0.179 

0.184 

24 

0.372 

0.332 

0.311 

0.316 

0.382 

0.904 

1.099 

0.834 

0.412 

0.298 

0.177 

0.205 

25 

0.340 

0.336 

0.326 

0.318 

0.377 

0.864 

1.098 

0.801 

0.499 

0.291 

0.185 

0.192 

2d 

0.354 

0.312 

0.318 

0.316 

1.462 

0.899 

1.179 

0.775 

0.528 

0.309 

0.175 

0.190 

27 

0.359 

0.296 

0.325 

0.322 

1.777 

0.867 

1.030 

0.769 

0.526 

0.314 

0.170 

0.186 

28 

0.363 

0.312 

0.326 

0.311 

2.145 

0.834 

1.035 

0.739 

0.526 

0.321 

0.184 

0.194 

29 

0.359 

0.312 

0.319 

0.316 

0.769 

1.099 

0.706 

0.584 

0.289 

0.169 

0.208 

30 

0.340 

0.345 

0.326 

0.315 

0.771 

0.998 

0.713 

0.478 

0.322 

0.183 

0.284 

31 

0.322 

0.303 

0.316 

0.775 

0.832 

0.294 

0.198 

Total 

12.028 

10.033 

10.380 

10.657 

15.486 

42.055 

34.467 

42.850 

18.012 

11.899 

7.501 

5.927 

Max. 

0.547 

0.386 

0.561 

0.523 

2.145 

3.418 

3.303 

7.376 

0.897 

0.525 

0.398 

0.597 

;.:in. 

0.317 

0.296 

0.290 

0.311 

0.265 

0.769 

0.673 

0.706 

0.412 

0.289 

0.169 

0.154 

Aver. 

0.389 

0.333 

0.335 

0.344 

0.553 

1.357 

1.149 

1.382 

0.600 

0.384 

0.242 

0.198 

U.T1ETAU  CR£EE 


Dally  and  Monthly 

Diet-barge,    In  Million  Gallons  per  Square  Mile 

D«T 

1929 

1930 

Oct. 

Not. 

Dac. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

lug. 

Sept. 

1 

0.258 

0.562 

0.498 

0.630 

0.383 

0.728 

0.701 

0.533 

0.382 

0.296 

0.190 

0.108 

2 

1.672 

0.536 

0.498 

0.629 

0.391 

0.733 

0.701 

0.534 

0.345 

0.274 

0.200 

0.120 

3 

1.357 

0.756 

0.492 

0.630 

0.383 

0.692 

0.689 

0.509 

0.283 

0.362 

0.191 

0.178 

4 

0.653 

0.851 

0.493 

0.593 

0.632 

0.701 

0.701 

0.490 

0.240 

0.260 

0.186 

0.212 

5 

0.533 

0.688 

0.5O6 

0.568 

0.998 

0.662 

0.660 

0.450 

0.244 

0.253 

0.183 

0.221 

6 

0.423 

0.627 

0.507 

0.566 

0.927 

0.669 

0.733 

0.490 

0.268 

0.273 

0.184 

0.235 

7 

0.354 

0.594 

0.534 

0.566 

0.826 

0.693 

1.364 

0.462 

0.232 

0.255 

0.191 

0.225 

8 

^.318 

0.594 

0.536 

0.596 

0.824 

2.659 

1.076 

0.448 

0.249 

0.274 

0.185 

0.213 

9 

0.369 

0.593 

0.535 

0.566 

0.766 

1.779 

1.005 

0.435 

0.349 

0.242 

0.188 

0.206 

10 

0.350 

0.540 

0.507 

0.537 

0.757 

1.442 

0.851 

0.420 

0.365 

0.257 

0.188 

0.229 

u 

0.305 

0.533 

0.477 

0.506 

0.728 

1.299 

0.832 

0.435 

0.308 

0.246 

0.173 

0.196 

12 

0.285 

0.535 

0.507 

0.538 

0.695 

1.299 

0.788 

0.409 

0.368 

0.227 

0.180 

0.217 

13 

0.226 

0.507 

0.507 

0.538 

0.793 

1.138 

0.79B 

0.371 

0.302 

0.246 

0.185 

0.205 

14 

0.211 

0.507 

0.535 

0.596 

1.000 

1.075 

0.753 

0.430 

0.286 

0.234 

0.1£5 

0.275 

15 

0.273 

0.507 

0.509 

0.628 

0.824 

0.996 

0.733 

0.577 

0.273 

0.234 

0.212 

0.228 

16 

0.204 

0.477 

0.477 

0.599 

0.798 

0.933 

0.701 

0.490 

0.296 

0.226 

0.228 

0.197 

17 

0.210 

0.481 

0.481 

0.536 

0.759 

0.923 

0.721 

0.371 

0.279 

0.230 

0.210 

0.267 

18 

0.290 

1.284 

0.507 

0.377 

0.760 

0.933 

0.733 

0.409 

0.752 

0.226 

0.221 

0.187 

19 

0.316 

1.138 

0.535 

0.382 

0.760 

0.933 

0.691 

0.424 

0.653 

0.217 

0.213 

0.212 

20 

0.322 

0.992 

0.508 

0.380 

0.761 

0.921 

0.669 

0.435 

0.392 

0.210 

0.206 

0.228 

21 

0.313 

0.920 

0.478 

0.380 

0.794 

0.933 

0.631 

0.409 

0.313 

0.201 

0.193 

0.225 

22 

1.944 

0.819 

0.452 

0.385 

0.726 

0.855 

0.669 

0.395 

0.314 

0.200 

0.200 

0.190 

23 

3.639 

0.726 

0.424 

0.384 

0.733 

0.864 

0.639 

0.382 

0.269 

0.204 

0.202 

0.173 

24 

1.284 

0.722 

0.420 

0.384 

0.726 

0.854 

0.593 

0.343 

0.261 

0.213 

0.193 

0.158 

25 

0.988 

0.655 

0.423 

0.383 

0.733 

0.864 

0.577 

0.359 

0.684 

0.213 

0.194 

0.192 

26 

0.781 

0.654 

0.453 

0.391 

0.759 

0.933 

0.567 

0.34S 

0.417 

0.209 

0.187 

0.165 

27 

0.686 

0.624 

0.478 

0.383 

0.832 

0.852 

0.547 

0.377 

0.369 

0.231 

0.205 

0.129 

28 

0.621 

0.598 

0.534 

0.383 

0.759 

0.864 

0.536 

0.371 

0.265 

0.199 

0.192 

0.177 

29 

0.594 

0.515 

0.724 

0.384 

0.789 

0.547 

0.399 

0.325 

0.202 

0.186 

0.097 

30 

0.565 

0.505 

0.658 

0.384 

0.733 

0.547 

0.382 

0.340 

0.200 

0.181 

0.174 

31 

0.593 

0.626 

0.385 

0.722 

0.367 

0.200 

0.128 

Total 

20.947 

20.040 

15^815 

15.187 

20.827 

30.469 

21.753 

13.252 

10.403 

7.314 

5.960 

5.857 

'■'ai. 

3.639 

1.284 

0.724 

0.630 

1.000 

2.659 

1.364 

0.377 

0.752 

0.362 

0.228 

0.275 

Mln. 

0.204 

0.477 

0.420 

0.377 

0.383 

0.662 

0.536 

0.343 

0.232 

0.199 

0.128 

0.097 

Aver. 

0.676 

0.668 

0.510 

0.490 

0.744 

0.983 

0.725 

0.427 

0.347 

0.236 

0.192 

0.195 

Day 

1930 

1951 

Oot. 

Not. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.200 

0.212 

0.180 

0.159 

0.104 

0.189 

0.638 

0.216 

0.495 

0.208 

0.285 

0.193 

2 

0.227 

0.217 

0.179 

0.146 

0.117 

0.220 

1.774 

0.235 

0.536 

0.588 

0.271 

0.188 

3 

0.201 

0.148 

0.178 

0.145 

0.130 

0.207 

0.568 

0.221 

0.466 

0.532 

0.257 

0.654 

4 

0.146 

0.219 

0.178 

0.158 

0.137 

0.201 

0.528 

0.219 

0.317 

0.801 

0.227 

0.351 

5 

0.180 

0.229 

0.170 

0.197 

0.119 

0.191 

0.421 

0.218 

0.298 

0.593 

0.236 

0.243 

6 

0.202 

0.212 

0.185 

0.274 

0.130 

0.196 

0.360 

0.208 

0.269 

0.302 

0.228 

0.210 

7 

0.138 

0.230 

0.183 

0.236 

0.145 

0.171 

0.595 

0.177 

0.269 

0.359 

0.205 

0.197 

8 

0.192 

0.243 

0.195 

0.185 

0.134 

0.203 

0.456 

0.246 

0.292 

0.288 

0.208 

0.182 

9 

0.152 

0.225 

0.190 

0.171 

0.134 

0.259 

0.395 

0.368 

0.299 

2.859 

0.244 

0.176 

10 

0.123 

0.195 

0.172 

0.164 

0.222 

0.226 

0.332 

0.255 

0.286 

1.598 

1.262 

0.175 

11 

0.147 

0.244 

0.183 

0.129 

0.192 

0.233 

0.308 

0.291 

0.280 

0.530 

0.943 

0.181 

12 

0.111 

0.236 

0.170 

0.170 

0.158 

0.203 

0.278 

0.317 

0.244 

0.395 

0.352 

0.179 

13 

0.157 

0.213 

0.157 

0.173 

0.157 

0.139 

0.258 

0.311 

0.260 

0.331 

0.282 

0.180 

14 

0.129 

0.229 

0.158 

0.133 

0.159 

0.162 

0.269 

0.342 

0.225 

0.317 

0.263 

0.196 

15 

0.133 

0.242 

0.139 

0.124 

0.176 

0.214 

0.244 

0.332 

0.256 

0.283 

0.234 

0.214 

16 

0.151 

0.159 

0.156 

0.121 

0.128 

0.173 

0.230 

0.313 

0.189 

0.524 

0.219 

0.618 

17 

0.142 

0.189 

0,157 

0.129 

0.142 

0.176 

0.199 

0.283 

0.256 

1.240 

0.226 

0.234 

18 

0.134 

0.236 

0.158 

0.111 

0.154 

0.155 

0.202 

0.261 

0.230 

0.724' 

0.197 

0.182 

19 

0.206 

0.206 

0.157 

0.273 

0.183 

0.145 

0.198 

0.274 

0.226 

0.415 

0.197 

0.175 

20 

0.140 

0.214 

0.157 

0.293 

0.166 

0.188 

0.149 

0.262 

0.225 

0.488 

0.190 

0.156 

21 

0.198 

0.236 

0.1S1 

0.224 

0.181 

0.149 

0.160 

0.308 

0.207 

0.872 

0.194 

0.155 

22 

0.229 

0.185 

0.155 

0.142 

0.162 

0.173 

0.523 

0.284 

0.201 

0.692 

0.204 

0.150 

23 

0.224 

0.207 

0.159 

0.129 

0.174 

0.143 

0.491 

0.341 

0.268 

0.494 

0.217 

0.688 

24 

0.232 

0.185 

0.156 

0.145 

0.168 

0.181 

0.355 

0.536 

0.410 

0.493 

0.206 

0.233 

25 

0.223 

0.219 

0.163 

0.135 

0.183 

0.168 

0.286 

0.431 

0.329 

0.431 

0.195 

0.169 

26 

0.211 

0.199 

0.156 

0.141 

0.158 

0.182 

0.290 

0.421 

0.524 

0.361 

0.206 

0.284 

27 

0.228 

0.216 

0.917 

0.146 

0.170 

0.156 

0.288 

0.356 

1.592 

0.327 

0.198 

0.221 

28 

0.242 

0.181 

0.372 

0.146 

0.187 

0.191 

0.268 

0.308 

0.416 

0.330 

0.209 

0.204 

29 

0.258 

0.179 

0.186 

0.155 

0.733 

0.285 

0.266 

0.295 

0.303 

0.326 

0.185 

30 

0.242 

0.185 

0.154 

0.146 

0.534 

0.235 

0.260 

0.284 

0.352 

0.258 

0.154 

31 

0.210 

0.153 

0.131 

0.370 

0.342 

0.330 

0.187 

Total 

5.708 

6.290 

6.134 

5.131 

4.380 

6.831 

11.347 

9.698 

10.402 

18.140 

8.9S6 

7.315 

Max. 

0.258 

0.244 

0.917 

0.293 

0.222 

0.733 

1.774 

0.841 

1.592 

2.839 

1.262 

0.688 

Win. 

0.111 

0.148 

0.139 

0.111 

0.104 

0.139 

0.149 

0.177 

0.169 

0.208 

0.187 

0.150 

Aver. 

0.1B4 

0.210 

0.198 

0.166 

0.156 

0.220 

0.378 

0.313 

0.347 

0.585 

0.288 

0.244 

ANTIEFAII  CRESt 


Dally 

Mid  Monthly  Discharge,    In  i llllon  Gallons  par  Square  f'l 

e 

1931 

19  3£ 

Doy 

Oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Moy 

7  una 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.160 

0.138 

0.161 

0.£03 

0.195 

0.215 

1.012 

0.782 

0.600 

0.375 

0.230 

0.178 

2 

0.178 

0.157 

0.149 

0.406 

0.174 

0.800 

0.881 

0.78£ 

0.569 

0.315 

0.287 

1.033 

3 

0.163 

0.169 

0.139 

0.356 

0.202 

0.200 

0.855 

0.778 

0.538 

0.329 

0.286 

0.8E1 

4 

0.115 

0.175 

0.129 

0.216 

0.358 

0.233 

0.745 

0.676 

0.525 

0.329 

0.255 

0.341 

P 

0.151 

0.191 

0.137 

0.177 

0.529 

0.268 

0.700 

0.638 

0.538 

0.341 

0.812 

0.S6O 

6 

0.169 

0.15B 

0.125 

0.193 

0.411 

0.317 

0.641 

0.577 

0.508 

0.318 

0.225 

0.251 

7 

0.170 

0.174 

0.136 

0.35B 

0.368 

0.359 

0.632 

0.537 

0.502 

0.S97 

0.227 

0.805 

e 

0.205 

0.159 

0.1£4 

0,338 

0.297 

0.335 

0.577 

0.513 

0.4C0 

0.363 

0.206 

0.19B 

9 

0.192 

0.172 

0.141 

0.292 

0.305 

0.336 

0.667 

0.609 

0.442 

0.316 

O.EOO 

0.194 

10 

0.137 

0.167 

0.177 

0.278 

0.280 

0.309 

1.853 

0.770 

0.453 

0.300 

0.211 

0.185 

11 

0.184 

0.167 

0.162 

0.230 

0.267 

0.279 

1.093 

1.690 

0.440 

0.294 

O.E09 

0.188 

12 

0.167 

0.162 

0.£00 

0.227 

0.249 

0.E84 

0.960 

2.958 

0.480 

0.E72 

0.200 

0.177 

13 

0.169 

0.162 

0.238 

0.200 

0.241 

0.£69 

0.892 

4.460 

0.538 

0.854 

0.162 

0.164 

14 

o.ie9 

0.170 

0.163 

0.232 

0.851 

0.278 

0.810 

3.072 

0.466 

0.271 

0.204 

0.180 

15 

0.183 

0.148 

0.156 

0.199 

0.241 

0.E65 

0.745 

£.242 

0.480 

0.E53 

0.204 

0.172 

16 

0.165 

0.183 

0.138 

0.181 

0.232 

O.EEE 

0.700 

1.782 

0.568 

0.E73 

0,198 

0.17E 

17 

0.177 

0.176 

0.140 

0.207 

0.262 

0.287 

0.641 

1.494 

0.510 

0.S77 

0.207 

0.165 

ie 

0.159 

0.176 

0.134 

0.188 

0.228 

0.497 

0.641 

1.345 

0.471 

0.E3E 

0,216 

0.163 

19 

0.157 

0.178 

0.1£7 

0.184 

0.242 

0.496 

0.598 

1.172 

0.425 

0.254 

0.316 

0.15B 

£0 

0.167 

0.173 

0.117 

0.165 

0.219 

0.568 

0.565 

1.104 

0.400 

0.E5E 

0.252 

0.162 

£1 

0.142 

0.17E 

0.14E 

0.158 

0.255 

0.590 

0.539 

1.014 

0.389 

0.EB4 

0.211 

0.176 

£2 

0.142 

0.145 

0.140 

0.167 

0.225 

0.635 

0.547 

0.984 

0.400 

0.E7E 

0.201 

0.166 

23 

0.137 

0.180 

0.156 

0.153 

0.£23 

0.731 

0.505 

0.908 

0.344 

0.E71 

0.206 

0.167 

£4 

0.141 

0.141 

0.155 

0.202 

0.183 

0.669 

0.488 

0.860 

0.3S9 

0.£3S 

0.198 

0.169 

£5 

0.133 

0.158 

0.145 

0.175 

0.181 

0.593 

0.468 

0.945 

0.318 

0.E3S 

0.179 

0.162 

£6 

0.133 

0.137 

0.1£8 

0.190 

0.183 

0.594 

0,477 

0.769 

0.329 

o.£ie 

0.166 

0.178 

£7 

0.140 

0.150 

0.127 

0.£07 

0.211 

0.568 

0.456 

0.766 

0.338 

0.316 

0.192 

0.196 

26 

0.134 

0.145 

0.135 

0.163 

0.214 

1.520 

0.422 

0.721 

0.466 

0.234 

0.176 

0.162 

£9 

0.151 

0.161 

0.136 

0.201 

0,2£0 

1.404 

0.43E 

0.699 

0.389 

0.254 

0.175 

0.160 

30 

0.179 

0.158 

0.140 

0.181 

1.092 

0.395 

0.664 

0.332 

0.£26 

0.172 

0.163 

31 

0.160 

0.123 

0.207 

1.003 

0.621 

0.831 

0,173 

Total 

4.949 

4.902 

4.520 

6.831 

7.446 

15.616 

E0.359 

36.942 

13.797 

8.661 

6.472 

7.060 

Max. 

0.£05 

0.191 

0.238 

0.405 

0.5£9 

1.5E0 

1.253 

4.460 

0.600 

0.375 

0.316 

1.033 

Mln. 

0.115 

0.137 

0.117 

0.153 

0.174 

O.EOO 

0.395 

0.515 

0.318 

0.218 

0.172 

0.158 

Avar. 

0.160 

0.163 

0.146 

0.22O 

0.257 

0.504 

0.679 

1.192 

0.460 

0.279 

0.209 

0.E35 

Day 

1932 

1933 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.164 

0.480 

0.600 

0.699 

0.759 

0.632 

1.264 

1.104 

0.699 

0.375 

0.332 

0.584 

£ 

0.162 

0.934 

0.559 

0.6P6 

0.766 

0.588 

1.264 

1.083 

0.653 

3.080 

0.333 

0.558 

3 

0.162 

0.510 

0.570 

0.664 

0.691 

0.600 

1.176 

1.346 

0.63E 

1.826 

0.319 

0.506 

4 

0.176 

0.388 

0.538 

0.589 

0.632 

0.570 

1.184 

1,091 

0.63E 

0.823 

0.468 

0.528 

6 

0.193 

0.375 

0.584 

0.600 

0.600 

0.568 

1.184 

1,023 

0.620 

0.688 

0.397 

0.511 

6 

1.167 

0.35E 

0.510 

0.559 

0.560 

0.526 

1.094 

1.184 

0.600 

0.533 

0.327 

0.474 

7 

0.460 

0.411 

0.499 

0.570 

0.600 

0.538 

1.864 

1.104 

0.570 

0.474 

0.305 

0.451 

8 

0,246 

0.453 

0.480 

0.538 

0.766 

0.945 

1.184 

1.174 

0.653 

0.445 

0.300 

0.436 

9 

0.281 

0.469 

0.44E 

0.587 

0.686 

0.761 

1.104 

1.426 

0.632 

0.479 

0.298 

0.423 

10 

0.199 

4.920 

0.480 

0.632 

0.510 

0.632 

1.012 

1.506 

0.624 

0.586 

0.344 

0.423 

11 

0.200 

2.378 

0.453 

0.599 

0.626 

0.562 

1.0E3 

1.586 

0.570 

0.502 

0.949 

0.415 

12 

0.193 

1.506 

0.440. 

0.538 

0.538 

0.600 

1.506 

1.494 

1.175 

1.887 

0.452 

0.470 

13 

0.182 

1.104 

0.480 

0.499 

0.500 

0.622 

1.425 

1.485 

o.eoo 

1.827 

0.359 

0.448 

14 

0.187 

0.931 

0.470 

0.510 

0.570 

1.345 

1.256 

1.345 

0.600 

0.368 

0.400 

0.423 

13 

0.187 

0.837 

0.453 

0.480 

0.570 

1.839 

1.104 

1.174 

0.530 

0.403 

0,406 

0.485 

16 

0.183 

0,753 

0.333 

0.467 

0.587 

1.574 

1.345 

1.262 

0.538 

0.659 

0.336 

2.869 

17 

0.5P4 

0.731 

0.366 

0.480 

0.570 

1.345 

£.384 

1.184 

0.568 

0.551 

0.322 

1.310 

18 

1.657 

0.652 

0.391 

0.470 

0.570 

1.S64 

£.391 

1.104 

0.538 

0.393 

0.318 

0.805 

19 

1.173 

1.104 

0.377 

0.480 

0.596 

1.425 

E.023 

1.010 

0.501 

0.370 

0.311 

0.675 

SO 

0.590 

1.566 

0.391 

0.469 

0.824 

2.194 

£.382 

0.945 

0.480 

0.368 

0.334 

0.736 

£1 

0.416 

1.090 

0.378 

0.480 

1.083 

2.897 

E.391 

0.946 

0.480 

0.362 

0.311 

0.624 

££ 

0.363 

0.945 

0.391 

0.538 

0.837 

2.483 

£.023 

0.897 

0.437 

0.350 

0.301 

0.589 

£3 

0.303 

0.625 

0.387 

0.501 

0.788 

2.115 

1.839 

0.871 

0.425 

0,354 

0.711 

0.550 

24 

0.317 

0.800 

0.453 

0.480 

0.766 

1.918 

1.655 

0.837 

0.419 

0.349 

7.413 

0.543 

25 

0.285 

0.754 

0.538 

0.446 

0.731 

1.667 

1.586 

0.837 

0.425 

0.340 

2.355 

0.615 

£6 

0.274 

0.800 

0.467 

0.945 

0.764 

1.667 

1.506 

0.787 

0.412 

0.346 

1.178 

0.501 

£7 

0.376 

0.800 

0.510 

1.097 

0.719 

1.496 

1.336 

0.800 

0.463 

0.393 

0.902 

0.488 

£8 

0.316 

0.649 

0.860 

0.731 

0.664 

1.425 

1.264 

o.eoo 

0.471 

0.372 

0.770 

0.485 

29 

0.285 

0.600 

0.837 

0.837 

1.345 

1.184 

0.789 

0.485 

0.348 

0.704 

0.490 

30 

0.308 

0.589 

0.755 

0.791 

1.264 

1.17S 

0.731 

0.388 

0.339 

0.621 

0.480 

31 

0.27E 

0.766 

0.766 

1.172 

0.731 

0.332 

0.596 

Tot  el 

11.799 

£8.786 

15.700 

18.688 

18.815 

3B.579 

44.528 

33.533 

16.970 

20.257 

23.486 

16.211 

Mai. 

1.657 

4.920 

0.860 

1.097 

1.083 

2. 897 

2.391 

1.3B6 

1.175 

3.080 

7.413 

£.289 

Mia. 

0.162 

0.352 

0.333 

0.446 

0.500 

0.526 

1,012 

0.731 

0.388 

0.332 

0.296 

0.415 

Aver. 

0.381 

0.957 

0.506 

0.623 

0.678 

1.244 

1.484 

1.082 

0.366 

0.663 

0.757 

0.607 
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Dolly  and  Monthly  Discharge,   In  Million  Gallons  per  Square  ttile 


Day 

1933 

1934 

Oot. 

Hot. 

Dac. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.058 

0.394 

0.314 

0.337 

0.345 

0.253 

0.913 

0.506 

0.395 

0.265 

0.226 

0.162 

£ 

1.274 

0.391 

0.307 

0.422 

0.331 

0.279 

0.760 

0.486 

0.372 

0.247 

0.202 

0.144 

3 

0.644 

0.389 

0.306 

0.381 

0.322 

0.747 

0.706 

0.628 

0.368 

0.244 

0.237 

0.179 

4 

0.564 

0.382 

0.319 

0.338 

0.322 

0.646 

0.704 

0.770 

0.351 

0.235 

0.226 

0.1W 

5 

0.554 

0.385 

0.314 

0.397 

0.313 

0.541 

0.782 

0.648 

0.354 

0.223 

0.203 

0.194 

6 

0.582 

0.439 

0.311 

0.604 

0.350 

0.524 

0.679 

0.593 

0.418 

0.226 

0.179 

0.180 

7 

0.547 

0.427 

0.3O6 

0.644 

0.324 

0.407 

0.680 

0.582 

0.501 

0.232 

0.185 

0.166 

8 

0.520 

0.405 

0.297 

0.866 

0.310 

0.393 

0.688 

0.538 

0.395 

0.284 

0.180 

0.189 

9 

0.492 

0.386 

0.300 

0.715 

0.194 

0.376 

0.619 

0.508 

0.356 

0.323 

0.180 

0.205 

10 

0.492 

0.370 

0.296 

0.643 

0.230 

0.373 

0.611 

0.508 

0.386 

0.E47 

0.200 

0.184 

11 

0.464 

0.361 

0.295 

0.609 

0.247 

0.350 

0.611 

0.511 

0.364 

0.232 

0.205 

0.174 

IE 

0.462 

0.364 

0.2B7 

0.557 

0.263 

0.314 

0.761 

0.501 

0.386 

0.225 

0.209 

0.319 

13 

0.466 

0.361 

0.303 

0.552 

0.276 

0.336 

0.680 

0.483 

0.381 

0.218 

0.261 

0.248 

14 

0.464 

0.364 

0.288 

0.543 

0.240 

0.387 

0.628 

0.459 

0.350 

0.226 

0.235 

0.214 

15 

0.441 

0.356 

0.291 

0.513 

0.2GE 

0.423 

0.603 

0.515 

0.319 

0.249 

0.816 

0.218 

16 

0.417 

0.344 

0.293 

0.389 

0.265 

0.392 

0.667 

0.621 

0.306 

0.215 

0.338 

0.418 

17 

0.637 

0.334 

0.343 

0.399 

0.292 

0.379 

0.846 

0.529 

0.306 

0.211 

0.395 

0.717 

ie 

0.689 

0.338 

0.392 

0.432 

0.277 

0.378 

0.686 

0.466 

0.300 

0.209 

0.267 

0.385 

19 

0.520 

0.347 

0.364 

0.422 

0.258 

0.366 

0.680 

0.464 

0.690 

0.184 

0.223 

0.848 

SO 

0.475 

0.346 

0.337 

0.409 

0.230 

0.400 

0.785 

0.441 

0.499 

0.195 

0.206 

0.288 

81 

0.469 

0.345 

0.324 

0.409 

0.216 

0.339 

0.717 

0.432 

0.363 

0.198 

0.191 

0.208 

22 

0.4  60 

0.345 

0.313 

0.398 

0.285 

0.368 

0.667 

0.639 

0.318 

0.280 

0.189 

0.248 

23 

0.446 

0.339 

0.302 

0.432 

0.251 

0.344 

0.626 

0.610 

0.312 

0.203 

0.182 

0.253 

84 

0.439 

0.340 

0.300 

0.423 

0.253 

0.345 

0.632 

0.520 

0.313 

0.194 

0.180 

0.245 

£5 

0.448 

0.334 

0.296 

0.405 

0.253 

0.355 

0.604 

0.512 

0.287 

0.192 

0.177 

0.221 

es 

0.420 

0.335 

0.309 

0.389 

0.241 

0.343 

0.589 

0.515 

0.288 

0.191 

0.185 

0.199 

27 

0.417 

0.334 

0.305 

0.400 

0.197 

0.409 

0.573 

0.480 

0.263 

0.185 

0.165 

0.207 

£8 

0.414 

0.333 

0.287 

0.393 

0.195 

0.692 

0.570 

0.439 

0.278 

0.188 

0.168 

0.214 

29 

0.414 

0.319 

0.263 

0.361 

0.773 

0.538 

0.420 

0.261 

0.186 

0.170 

0.313 

30 

0.403 

0.324 

0.262 

0.253 

0.636 

0.507 

0.423 

0.251 

0.183 

0.166 

2.3-15 

31 

0.398 

0.320 

0.242 

0.708 

0.388 

0.238 

0.161 

Total 

16.490 

10.831 

9.532 

14.277 

7.572 

13.578 

20.112 

16.115 

10.731 

6.926 

6.507 

9.380 

Max. 

1.274 

0.439 

0.392 

0.866 

0.350 

0.773 

0.913 

0.770 

0.690 

0.323 

0.395 

2.345 

Min. 

0.39B 

0.319 

0.262 

0.242 

0.194 

0.253 

0.507 

0.388 

0.251 

0.183 

0.161 

0.144 

Aver. 

0.532 

0.361 

0.307 

0.461 

0.270 

0.438 

0.670 

0.520 

0.358 

0.223 

0.210 

0.313 

1934 

1935 

Day 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan, 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.811 

0.223 

4.294 

0.444 

0.481 

0.877 

0.643 

0.776 

0.494 

0.371 

0.317 

0.805 

8 

0.508 

0.229 

3.586 

0.426 

0.503 

o.as7 

0.832 

0.B32 

0.481 

0.345 

0.307 

0.262 

3 

0.418 

0.215 

1.613 

0.430 

0.554 

0.855 

0.778 

1.156 

0.474 

0.308 

0.335 

0.336 

4 

0.377 

0.253 

1.882 

0.419 

0.550 

0.798 

0.756 

1.016 

0.487 

0.320 

0.354 

0.383 

5 

0.388 

0.291 

1.034 

0.401 

0.540 

0.789 

0.736 

0.927 

0.468 

0.304 

0.308 

0.606 

6 

0.339 

0.281 

0.887 

0.391 

0.502 

0.776 

0.812 

0,903 

0.487 

0.339 

0.269 

0.436 

1 

0.345 

0.251 

0.786 

0.403 

0.464 

0.768 

0.777 

1.152 

0.451 

0.304 

0.300 

0.321 

8 

0.3££ 

0.239 

0.712 

0.464 

0.4  67 

0.743 

0.787 

1.112 

0.454 

0.313 

0.325 

0.864 

9 

0.292 

0.215 

0.859 

0.475 

0.485 

0.716 

1.871 

0.986 

0.605 

0.328 

0.318 

0.865 

10 

0.273 

0.213 

0.615 

0.487 

0.570 

0.706 

1.614 

0.936 

0.543 

0.316 

0.894 

0.869 

11 

0.264 

0.200 

0.571 

0.475 

0.610 

0.819 

1.614 

0.913 

0.460 

0.308 

0.887 

0.241 

18 

0.245 

0.218 

0.516 

0.458 

0.579 

0.998 

1.697 

0.844 

0.447 

0.284 

0.288 

0.244 

13 

0.248 

0.212 

0.534 

0.444 

0.565 

1.29S 

1.651 

0.810 

0.437 

0.291 

0.309 

0.235 

14 

0.235 

0.196 

0.524 

0.431 

0.614 

1.232 

1.504 

0.812 

0.411 

0.285 

0.281 

0.225 

15 

0.241 

0.207 

0.481 

0.430 

0.854 

1.194 

1.389 

0.755 

0.407 

0.284 

0.259 

0.218 

16 

0.248 

0.190 

0.481 

0.411 

1.327 

1.188 

1.338 

0.727 

0.398 

0.281 

0.247 

0.222 

17 

0.262 

0.196 

0.472 

0.451 

1.566 

1.158 

1.231 

0.683 

0.403 

0.281 

0.251 

0.230 

18 

0.253 

0.186 

0.474 

0.453 

1.516 

1.046 

1.166 

0.689 

0.416 

0.078 

0.238 

0.208 

19 

0.232 

0.200 

0.494 

0.424 

1.377 

1.009 

1.060 

0.648 

0.416 

o.aw 

0,238 

0.223 

20 

0.228 

0.207 

0.605 

0.430 

1.231 

0.986 

1.023 

0.636 

0.416 

0.2S9 

0;S24 

0.225 

21 

0.218 

0.188 

0.511 

0.489 

1.113 

0.998 

0.986 

0.706 

0.392 

0.334 

0.233 

0.287 

22 

0.227 

0.200 

0.471 

0.697 

1.036 

1.035 

0.936 

0.672 

0.411 

0.345 

0.232 

0.209 

23 

0.230 

0.210 

0.447 

0.765 

1.002 

0.928 

0.913 

0.639 

0.391 

0.277 

0.227 

0.208 

24 

0.220 

0.288 

0.431 

0.639 

0.950 

0.986 

0.866 

0.611 

0.382 

0.256 

0.220 

0.191 

25 

0.223 

0.297 

0.430 

0.542 

0.912 

0.914 

0.644 

0.589 

0.384 

4.165 

0.210 

0.196 

26 

0.218 

0.240 

0.449 

0.639 

0.988 

0.927 

0.811 

0.570 

0.358 

0.935 

0.219 

0.191 

27 

0.217 

0.235 

0.515 

0.614 

1.085 

0.854 

0.789 

0.551 

0.359 

0.489 

0.224 

0.190 

88 

0.223 

0.227 

0.432 

0.482 

0.913 

0.878 

0.777 

0.547 

0.347 

0.402 

0.23? 

0.190 

£9 

0.227 

0.299 

0.437 

0.595 

0.975 

0.744 

0.519 

0.346 

0.367 

0.223 

0.197 

30 

0.228 

0.440 

0.437 

0.558 

0.860 

0.9"73 

0.531 

0.416 

0.335 

0.215 

0.204 

31 

0.213 

0.411 

0.540 

0.844 

0.513 

0.318 

0.214 

Total 

8.913 

7.046 

25.591 

15.307 

23.352 

29.010 

31.518 

23.741 

12.941 

14.277 

8.211 

7.620 

Max. 

0.811 

0.440 

4.294 

0.765 

1.566 

1.298 

1.697 

1.156 

0.605 

4.165 

0.354 

0.605 

Bin. 

0.813 

0.186 

0.411 

0.391 

0.464 

0.706 

0.736 

0.513 

0.346 

0.256 

0.210 

0.190 

ATM. 

0.888 

0.235 

0.8E6 

0.494 

0.834 

0.936 

1.050 

0.766 

0.431 

0.4  60 

0.265 

0.254 

ANTIETAM  CREBt 


Dally  and  Monthly  Discharge,   Id  Million  Gallon 

a  per  Square  Mile 

Day 

193B 

1936 

Dot. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

i 

0.190 

0.841 

0.283 

0.363 

0.695 

2.644 

1.678 

0.933 

0.498 

0.396 

0.290 

0.292 

8 

0.207 

0.213 

0.264 

0.360 

0.607 

2.217 

1.678 

0.899 

0.487 

0.384 

0.275 

0.269 

3 

0.20S 

0.208 

0.281 

0.997 

0.576 

1.966 

1.785 

0.988 

0.490 

0.363 

0.289 

0.285 

i 

0.190 

0.203 

0.255 

1.274 

0.589 

8.015 

1.527 

0.973 

0.527 

0.476 

0.278 

0.876 

& 

0.176 

0.199 

0.255 

1.007 

0.572 

2.368 

1.459 

0.897 

0.467 

0.395 

0.273 

0.270 

0 

o.ies 

0.200 

0.846 

0.860 

0.541 

2.267 

2,736 

0.846 

0.448 

0.368 

0.281 

0.248 

7 

0.S03 

0.204 

0.258 

0.740 

0.547 

8,075 

2.644 

0.815 

0.442 

0.348 

0.307 

0.878 

e 

0.187 

0.232 

0.855 

0.681 

0.496 

1.651 

2.172 

0.80& 

0.485 

0.339 

0.260 

0.891 

9 

0.189 

0.214 

0.304 

1.029 

0.547 

1.785 

2.023 

0.783 

0.470 

0.328 

0.256 

0.282 

10 

0.190 

0.198 

0.329 

1.3S4 

0.520 

1.851 

8.230 

0.773 

0.445 

0.322 

0.266 

0.877 

n 

0;191 

0.209 

0.373 

1.032 

0.487 

8.544 

8.073 

0.751 

0.460 

0.358 

0.488 

0.384 

is 

0.204 

0.208 

0.428 

0.916 

0.501 

6.805 

1.9S6 

0.750 

0.881 

0.528 

0.384 

0.871 

13 

0.169 

0.314 

0.386 

0.987 

0.518 

4.909 

1.851 

0.773 

0.876 

0.366 

0.284 

0.330 

14 

0.194 

0.317 

0.664 

0.948 

0.638 

3.415 

1,727 

0.780 

0.659 

0.333 

0.275 

0.864 

IB 

0.184 

0.270 

0.671 

0.956 

0.706 

2.828 

1.678 

0.720 

0.612 

0.315 

0.340 

0.846 

10 

0.177 

0.233 

0.616 

1.118 

0.740 

8.449 

1.681 

0.687 

0.468 

0.311 

0.299 

0.235 

17 

0.177 

0.273 

0.548 

0.972 

0.677 

3.333 

1.507 

0.671 

0.442 

0.293 

0.279 

0.831 

18 

0.176 

0.413 

0.'810 

0.933 

0.720 

7.4S5 

1.458 

0.661 

0.425 

0.894 

0.263 

0.835 

19 

0.176 

0.366 

0.474 

1.0.83 

0.638 

5.219 

1.393 

0.699 

0.420 

0.284 

0.254 

0.224 

£0 

0.174 

0.324 

0.453 

0..97J. 

0.626 

3.886 

li347 

0.690 

0.424 

0.296 

0.264 

0.220 

SI 

0.190 

0.304 

0.393 

0.908 

0.596 

4.230 

1.306 

0.619 

0.406 

0.283 

0.259 

0.236 

82 

0.178 

0.298 

0.400 

0.897 

0.575 

3.425 

1.841 

0.59a 

0.393 

0.335 

0.376 

0.234 

S3 

0.1G4 

0.264 

0.483 

0.759 

0.540 

2.688 

1.180 

0.604 

0.397 

0.383 

0.318 

0.830 

84 

0.173 

0.258 

0.396 

0.750 

0.530 

2.644 

1.147 

0.682 

0.454 

.6.381 

0.273 

0.227 

25 

0.171 

0.257 

0.425 

0.793 

0.619 

2.460 

1.108 

0.551 

0.441 

0.408 

0.264 

0.288 

86 

0.165 

0.260 

0.329 

0.773 

1.441 

8.830 

1.071 

0.547 

0.403 

0.311 

0.822 

0.318 

27 

0.166 

0.236 

0.357 

0.709 

2.636 

2.276 

1.030 

0.535 

0.390 

0.410 

0.978 

0.806 

sa 

0.172 

0.255 

0.375 

0.660 

2.730 

2.388 

1.038 

0.547 

0.377 

0.526 

0.458 

0.316 

80 

0.382 

0.366 

0.352 

0.713 

2.451 

1.966 

1.007 

0.509 

0.375 

0.334 

0.371 

0.811 

30 

0.636 

0.354 

0.339 

0.668 

1.851 

0.961 

0.517 

0.371 

0.327 

0.331 

0.319 

31 

0.331 

0.379 

0.632 

1.736 

0.503 

0.301 

0.313 

Total 

6.508 

7.911 

12.041 

26.802 

83.953 

91.819 

47.636 

88.002 

14.273 

11.096 

10.680 

7.548 

Max. 

0.636 

0.413 

0.671 

1.384 

2.730 

7.425 

2.736 

0.988 

0.876 

0.588 

0.972 

0.364 

Mln. 

0.165 

0.198 

0.846 

0.360 

0.487 

1.736 

0.961 

0.503 

0.371 

0.883 

0.254 

0.306 

Avar. 

0.210 

0.264 

0.388 

0.666 

0.941 

2.962 

1.588 

0.710 

0.476 

0.358 

0.344 

0.852 

1936 

1937 

Day 

Oot. 

Not. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

l 

0.354 

0.202 

0.176 

0.533 

1.483 

1.253 

0.687 

2.230 

0.689 

0.710 

0.440 

0.352 

2 

0.283 

0.813 

0.213 

0.51B 

1.231 

1.307 

0.865 

1.944 

0.651 

0.592 

0.399 

0.338 

3 

0.220 

0.208 

0.316 

0.674 

1.143 

1.151 

0.660 

1.706 

0.930 

0.575 

0.398 

0.321 

4 

0.206 

0.209 

0.303 

0.643 

1.098 

1.133 

0.635 

1.538 

1.488 

0.549 

0.373 

0.316 

6 

0.211 

0.332 

0.353 

0.583 

1.099 

1.101 

0.667 

1.435 

0.778 

0.543 

0.362 

0.349 

6 

0.304 

0.238 

0.378 

0.559 

1.035 

1.082 

0.800 

1.537 

0.768 

0.517 

0.347 

0.475 

7 

0.207 

0.222 

0.633 

0.658 

1.025 

1.008 

0.713 

1.340 

0.864 

0.5£3 

0.342 

0.386 

8 

0.211 

0.213 

0.485 

0.771 

1.209 

0.968 

0.669 

1.368 

0.630 

0.510 

0.340 

0.349 

9 

0.256 

0.227 

0.335 

0.676 

1.358 

0.960 

0.703 

1.392 

0.596 

0.494 

0.373 

0.323 

10 

0.877 

0.223 

0.402 

0.669 

1.541 

0.899 

0.724 

1.807 

0.922 

0.463 

0.370 

0.319 

11 

0.252 

0.208 

0.543 

0.769 

1.299 

0.910 

0.669 

1.133 

0.791 

0.481 

0.347 

0.312 

18 

0.235 

0.200 

0.588 

0.733 

1.810 

0.878 

0.634 

1.065 

0.673 

0.566 

1.991 

0.300 

13 

0.215 

0.204 

0.494 

0.697 

1.198 

0.853 

0.630 

1.035 

0.607 

0.475 

0.499 

0.305 

14 

0.196 

0.203 

0.484 

0.678 

1.199 

0.844 

0.635 

1.153 

0.600 

0.474 

0.354 

0.292 

15 

0.801 

0.190 

0.398 

0.763 

1.166 

0.852 

0.637 

1.122 

0.641 

0.823 

0.340 

0.292 

16 

0.310 

0.200 

0.371 

0.848 

1.102 

0.848 

0.651 

1.047 

0.574 

1.304 

0.326 

0.285 

17 

0.607 

0.190 

0.549 

0.771 

1.067 

0.798 

0.605 

1.035 

0.879 

0.633 

0.325 

0.292 

18 

0.554 

0.191 

0.498 

1.198 

1.003 

0.830 

0.593 

1.014 

0.773 

0.625 

0.309 

0.290 

19 

0,323 

0.190 

0.481 

1.144 

0.968 

0.805 

0.618 

1.014 

1.657 

0.595 

0.306 

0.266 

30 

0.269 

0.176 

0.962 

1.332 

0.961 

0.869 

0.600 

0.921 

0.839 

0.540 

0.576 

0.276 

21 

0.849 

0.176 

0.830 

1.548 

1.035 

0.929 

0.599 

0.899 

0.731 

0.543 

0.417 

0.275 

£2 

0.237 

0.178 

0.832 

1.783 

4.380 

0.890 

0.669 

0.880 

1.167 

0.505 

0.439 

0.260 

83 

0.841 

0.177 

0.566 

2.263 

3.529 

0.836 

0.678 

0.860 

0.821 

0.470 

0.348 

0.360 

£4 

0.837 

0.177 

0.508 

2.184 

1.998 

0.881 

0.602 

0.848 

0.703 

0.481 

0.327 

0.262 

25 

0.223 

0.189 

0.494 

2.117 

1.766 

0.819 

0.660 

0.792 

0.655 

0.483 

0.394 

0.261 

26 

0.235 

0.196 

0.487 

1.897 

1.533 

0.881 

6.345 

0.791 

0.625 

0.455 

0.987 

0.349 

27 

0.229 

0.179 

0.467 

1.599 

1.399 

0.759 

11.908 

0.782 

0.600 

0.447 

0.769 

0.355 

38 

0.215 

0.207 

0.468 

1.460 

1.330 

0,782 

7.583 

O.t'90 

0.944 

0.437 

0.482 

0.309 

39 

0.219 

0.196 

0.467 

1.428 

0.720 

4.342 

0.782 

0.734 

0.416 

0.383 

0.389 

30 

0.206 

0.193 

0.436 

1.368 

0.715 

2.899 

0.715 

0.678 

0.408 

0.374 

0.272 

31 

0.204 

0.444 

1.322 

0.694 

0.687 

0.444 

0.357 

Total 

7.988 

5.999 

14.463 

34.086 

39.387 

27.977 

49.298 

35.156 

33.778 

17.081 

14.375 

9.142 

Max. 

0.607 

0.832 

0.983 

2.283 

4.380 

1.353 

11.908 

2.230 

1.657 

1.304 

1.991 

0.475 

Uln. 

0.196 

0.176 

0.176 

0.518 

0.961 

0.894 

0.593 

0.687 

0.574 

0.408 

0.306 

0.849 

Aver. 

0.258 

0.200 

0.487 

1.100 

1.407 

|   0.903 

|   1.643 

1.134 

0.793 

0.551 

0.404 

0.305 

0.1 


DRAFT  STORAGE  CURVE  PER  SQUARE  MILE 
ANTIETAM    CREEK 
AT   SHARPSBURG 

Oct.  1, 1928   to  Sep.  30,  1937  incl. 

1 1 I I 


50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED- MILLION  GALLONS 


300 


CQNOCOCHEAGUE  frprnflt 


LOCATION  OF  GAOINO  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 
lRAINAuE  AREA  AT  MOUTH 
FLOW   QATA  PRESENTED  HEREWITH 
REMARKS 

DIVERSIONS 


■  tfater-staga  recorder,   0.7  nil*  upstream  from 
olglutBy  bridge  la  Jalrview,  Baohinetoa  County, 
and  6^  mll«a  northwest  of  Eagorstown. 

.  404  Bo.uaro  mlloD. 

'   663    square  miles. 

■  Oot.  1,   lQES  to  sept.  30,   1937  inclusive. 

.  Baaia  Data  obtained  from  latex  supply  Papera 
printed  by  the  n.  s.  Department  of  the  Interior. 

■  No  diversions  or  addition!  exist  on  this  stream. 


SU1AURY  BT  TwaRfl 

in"""'1  Total  and  Dally  Uaxlmum,  Minimum  and  Average  Dioohorgo 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual   Total 

353.732 

223.744 

152.801 

163.240 

400.88S 

199.112 

275.916 

352.014 

374.789 

Dally  Maximum 

7.987 

8. 483 

5.051 

5.638 

8.508 

11.013 

16.442 

15.137 

15.398 

Daily  Minimum 

0.090 

0.050 

0.033 

0.037 

0.043 

0.103 

0.102 

0.097 

0.107 

Daily  Average 

0.695 

0.613 

0.419 

0.446 

1.098 

0.546 

0.756 

0.962 

1.027 

Dolly  and  Monthly  Dleohergo, 

in  UUli 

ja  Oallons  per  square  Mile 

1928 

1929 

Day 

Oet. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.448 

0.266 

0.460 

0.236 

3.106 

0.612 

1.248 

0.541 

0.448 

0.163 

0.120 

1 

0.402 

0.244 

0.372 

0.577 

3.106 

0.677 

1.248 

0.474 

0.448 

0.153 

0.103 

3 

0.336 

0.288 

0.364 

0.415 

2.5S4 

0.542 

4.110 

0.474 

0.415 

0.162 

0.094 

« 

0.318 

0.300 

0.288 

0.402 

2.375 

0.542 

3.523 

0.441 

0.347 

0.172 

0.112 

6 

0.342 

0.278 

0.278 

0.428 

0.196 

3.106 

1.161 

2.376 

0.434 

0.383 

0.133 

0.112 

6 

0.916 

0.318 

0.260 

0.956 

5.990 

2.375 

1.984 

0.422 

0.408 

0.162 

0.099 

7 

0.677 

0.844 

0.268 

0.876 

3.758 

1.331 

1.605 

0.408 

0.354 

0.153 

0.090 

6 

0.436 

0.244 

0.233 

0.474 

1.606 

2.479 

1.078 

1.422 

0.441 

0.335 

0.162 

0.295 

9 

0.409 

0.213 

0.607 

1.514 

2.088 

0.955 

1.248 

0.641 

0.300 

0.163 

0.228 

10 

0.378 

0.192 

0.759 

0.996 

1.605 

1.248 

1.120 

0.434 

0.288 

0.142 

0.508 

11 

0.372 

0.213 

0.965 

0.759 

1.422 

1.605 

1.078 

0.397 

0.272 

0.1S7 

0.261 

12 

0.347 

0.223 

0.222 

0.612 

0.612 

1.205 

1.697 

1.036 

0.359 

0.256 

0.182 

0.187 

13 

0.336 

0.223 

0.541 

1.331 

1.605 

1.036 

0.359 

0.266 

0.234 

0.147 

14 

0.336 

0.213 

0.21B 

0.508 

1.788 

1.422 

0.996 

0.461 

0.378 

1.162 

0.283 

16 

0.278 

0.234 

0.460 

0.313 

0.454 

2.088 

1.331 

0.915 

0.508 

0.223 

0.335 

0.312 

16 

0.324 

0.202 

0.447 

0.612 

1.788 

7.635 

0.637 

0.435 

0.213 

0.228 

0.272 

17 

0.289 

0.187 

0.421 

0.577 

1.514 

7.987 

0.799 

0.365 

0.213 

0.182 

0.760 

ie 

0.312 

0.172 

0.365 

0.649 

1.331 

4.581 

0.760 

0.336 

0.213 

0.138 

0.648 

19 

0.336 

0.228 

0.347 

0.428 

0.759 

1.205 

3.106 

0.799 

0.324 

0.213 

0.197 

0.354 

20 

0.324 

0.336 

0.323 

0.441 

0.577 

1.078 

2.376 

0.837 

0.324 

0.213 

0.167 

0.300 

21 

0.296 

0.342 

0.288 

0.378 

0.608 

0.996 

2.088 

0.760 

0.324 

0.162 

0.147 

0.228 

22 

0.296 

0.300 

0.364 

0.641 

0.955 

1.984 

0.760 

0.283 

0.192 

0.138 

0.213 

23 

0.296 

0.266 

0.288 

0.474 

0.956 

1.605 

0.685 

0.324 

0.202 

0.138 

0.197 

24 

0.324 

0.278 

0.416 

0.876 

1.331 

0.612 

0.612 

0.192 

0.142 

0.187 

26 

0.336 

0.213 

0.428 

0.837 

1.331 

0.612 

1.879 

0.202 

0.120 

0.167 

26 

0.300 

0.218 

1.247 

0.760 

2.793 

0.612 

1.120 

0.197 

0.120 

0.157 

27 

0.300 

0.266 

■0.209 

5.168 

0.723 

1.788 

0.577 

0.685 

0.202 

0.147 

0.142 

28 

0.266 

0.202 

0.170 

3.285 

0.685 

1.606 

0.612 

0.648 

0.172 

0.685 

0.142 

29 

0.278 

0.213 

0.649 

1.697 

0.837 

0.799 

0.172 

0.197 

0.142 

30 

0.278 

0.234 

0.612 

1.422 

0.723 

0.542 

0.176 

0.133 

0.198 

31 

0.266 

J 

0.649 

0.612 

0.167 

0.120 

Total 

11.031 

7.333 

8.062" 

12.322 

25.601 

53.644 

61.409 

36.378 

15.693 

8.102 

6.614 

7.041 

Max. 

0.916 

0.342 

0.460 

0.965 

6.285 

5.990 

7.987 

4.110 

1.879 

0.448 

1.162 

0.760 

Lllc. 

0.266 

0.172 

0.209   1   0.170 

0.196 

0.612 

0.642 

0.677 

0.283 

0.167 

0.120 

0.090 

Aver. 

0.366 

0.244 

0.277       0.398 

0.915 

1.736 

2.049 

1.173 

0.523 

0.404 

0.213 

0.236 

CONQCOCHKAGUZ  CREEK 
Dally  and  Monthly  Dlacharse,   In  Million  Gallons  per  Square  Mile 


Day 

1929 

1930 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb, 

Mar. 

Apr. 

!^ay 

June 

July 

-Aug. 

Sept. 

1 

0.202 

0.783 

1.104 

0.424 

1.146 

0.556 

0.462 

0.244 

3 

4 
5 

8.222 
3.472 
1.605 

0.900 
1.605 
1.146 

■0.431 

1.022 

0.941 
0.783 

0.444 
0.520 
0.900 
2.088 

1.022 

0.900 
0.783 
0.744 

0,556 
0.520 

0.520 
0.483 

0.441 
0.427 

0.408 
0.388 

0.207 
0.171 
0.151 
0.162 

0.132 
0.132 
0.137 
0.119 

0.077 
0.077 
0.072 

0.055 

0.068 
0.06S 
0.077 
0.077 

8 
7 
8 

B 
10 

1.146 

0.941 
0.783 

0.668 
0.556 

0.981 
0.861 
0.783 
0.706 
0.668 

0.519 
0.593 
0.630 
0.519 

0.706 
0.706 
0.706 
0.744 
0.668 

1.605 
1.104 
0.982 
0.668 
0.783 

0.744 
0.744 

5.168 
3.211 
2.088 

0.463 
1.527 

1.062 
0.862 
0.744 

0.394 

0.381 
0.260 
0.360 
0.347 

0.146 

0.162 
0.132 
0.181 
0.256 

0.107 
0.132 

0.146 
0.103 
0.098 

0.065 
0.059 
0.065 
0.072 
O.055 

0.056 
0.081 

0.059 
0.068 
0.062 

11 
12 

13 
14 
15 

0.519 
0.483 
0.441 
0.412 
0.375 

0.630 
0.630 
0.593 
0.593 
3.041 

0.476 
-  0.454 
0.454 
0.519 
0.783 

0.630 
0.556 

0.630 
0.668 
0.622 

0.706 
0.i93 
0.744 
0.822 
0.706 

1.697 

1.605 
1.357 
1.187 
1.022 

0.706 
0.668 
0.630 
0.630 
0.593 

0.324 
0.318 
0.347 
0.360 
0.441 

0.300 
0.197 
0.151 
0.187 
0.124 

0.111 
0.115 

0.084 
0.077 
0.103 

0.050 
0.085 
0.072 
0.072 
0.065 

0.074 
0.062 
0.065 
0.07? 
0.055 

16 
17 
18 

19 
20 

0.375 
0.335 
0.324 
0.312 
0.300 

0.593 
0.556 
3.376 

3.211 
1.UB4 

0.706 
0.630 
0.666 
1.022 
0.941 

0.783 
0.668 

0.592 
0.468 

0.556 
0.630 
0.556 
0.556 
0.630 

0.941 
0.900 
0.361 
0.982 
O.SOO 

0.593 
0.630 
0.630 
0.593 
0.556 

0.520 
0.360 
0,335 
0.312 
0.324 

0.132 
0.213 

0.455 
0.469 
0.361 

0.103 
0.090 
0.094 
0.096 
0.084 

0.065 
0.090 
0.077 
0.075 
0.077 

0.103 

0.063 
0.090 
0.081 

0.083 

21 
88 
83 
24 
25 

0.300 
4.176 

8.483 
3.211 
1.CS4 

1.527 
1.228 

1.104 
0.981 
0.B41 

0.744 
•0.457 

0.392 

0.630 
0.556 

0.556 
0.556 
0.744 

0.783 
0.744 
0.668 
0.668 
0.668 

0.483 

0.630 
0.630 
0.556 

0.556 

0.318 

0.318 
0.283 
0.278 
0.312 

0.207 

0.162 
0.171 
0.192 

0.181 

0.090 
0.094 
0.077 
0.083 
0.074 

0.083 
0.083 
0.081 
0.081 
0.061 

0.083 
0.059 
0.074 
0.072 
0.072 

26 

1.527 

1.270 
1.062 
0.900 
0.622 
0.822 

0.861 
0.822 

0.783 
0.706 
0.433 

1.228 

0.322 

0.519 

0.300 

0.171 

0.090 

0.072 

28 
29 
30 
31 

0.630 

1.022 
0.961 
0.981 

1.357 

0.7B3 
0.668 
0.630 
0.630 
0.593 

0.483 
0.468 
0.476 
0.476 

0.300 
0.261 
0.256 
0.278 
0.256 

0.151 
0.151 
0.181 
0.132 

0.068 
0.065 
•0.074 
0.074 
0.077 

0.083 
0.077 
0.072 

o.oe3 

0.077 

0.077 

0.056 
0.059 
■0.065 

Total 

Max. 

Kin. 

Avar. 

49.978 
8.483 

0.202 
1.605 

34.232 
3.876 

0.483 
1.143 

18.600 
1.022 
0.431 
0.600 

18.963 
1.104 
0.392 
0.612 

23.249 

2.038 
0.424 
0.830 

35.659 
5.168 
0.593 
1.150 

13.819 
1.527 

0.468 
0.628 

10.769 
0.520 
0.25"S 
0.347 

6.100 
0.469 
0.124 
0.204 

3.063 
0.146 
0.065 
0.099 

2.223 

0.090 
0.050 
0.072 

2.129 

0.103 
0.055 
0.071 

Day 

1930 

1931 

Oct. 

Nov, 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 
2 

3 

4 
5 

0.050 

0.056 

0.067 

0.100 

0.091 

0.142 

2.793 

0.587 

0.705 

0.055 

0.055 
0.055 

0.055 
0.068 

K3.059 

0.072 
0.067 
0.081 

0.035 

0.441 
0.425 
0.301 

5.051 
2.479 

1.697 

0.543 
0.543 
0.462 

0.705 
0.625 
0.512 

0.175 
0.248 
2.897 

0.279 
0.258 

0.184 
1.175 

1 

•0.073 

0.196 

1.357 

0.470 

0.512 

0.770 

0.246 

0.310 

6 
7 
8 
9 
10 

0.050 
0.061 
0.052 

0.059 
0.059 

0.056 
0.056 
0.074 
0.061 
0.056 

0.055 
0.067 
0.067 
0.097 
0.067 

0.167 
0.277 
0.190 

-0.111 

0.067 
0.230 

0.162 

0.138 
0.470 
0.900 
0.587 

1.060 
0.940 
0.900 
0.861 
0.744 

0.433 

0.446 
1.013 
1.186 
0.940 

0.462 
0.448 
0.704 
0.512 
0.425 

0.405 
1.266 
0.587 
0.433 

2.082 

0.248 
0.253 
0.221 
0.193 

0.463 

0.193 
0.202 
0.141 
0.141 
0.129 

U 
12 
13 
14 
IS 

0.055 
0.047 
0.055 
0.056 
0.052 

0.068 
0.063 
0.056 
0.065 
0.061 

0.055 
0.067 
0.049 
0.061 
0.055 

0.080 
0.083 

0.265 
0.218 
0.184 
0.153 

0.144 

0.378 
0.376 
0.315 
0.218 
0.157 

0.705 
0.587 
0.512 
0.476 
0.392 

0.861 
0.783 
1.013 
1.188 
1.436 

0.378 
0.315 

0.315 
0.326 
0.404 

3.315 
1.449 

0.770 
0.587 

0.587 

0.770 
0.463 
0.264 
0.264 
0.211 

0.104 

0.104 
0.111 

C.091 
0.102 

16 
17 

la 

19 

20 

0.056 
0.052 
0.056 
0.056 

0.067 

0.058 
0.067 

0.034 

0.072 

0.213 
0.196 

0.253 
0.295 

0.359 
0.425 

1.183 
0.940 

0.352 
0.290 

0.770 
1.958 

0.188 

0.106 

0.315 

0.426 

0.861 

0.315 

3.759 

0.333 

0.290 

0.405 

0.783 

0.196 

0.433 

0.326 

0.372 

0.783 

0.206 

0.855 

0.221 

0.124 

21 
22 
23 
24 

25 

0.050 

0.056 

0.258 

0.462 

0.325 

0.385 

1.357 

0.153 

0.049 

0.131 

0.392 

0.315 

0.548 

1.138 

0.162 

3.131 

0.365 

0.372 

2.088 

3.522 

3.128 

D.301 

0.359 

1.357 

2.479 

0.441 

3.224 

0.290 

0.339 

0.979 

1.696 

0.433 

0.4W 

0.211 

0.0S8 

26 

27 
28 

0.055 

0.055 

D.067 

3.100 

3.206 

0.283 

0.861 

1.436 

0.548 

3.157 

3.123 

3.105 

0.265 

0.940 

1.188 

0.322 

3.088 

3.097 

3.290 

0.783 

3.940 

0.315 

30 

3.277 

3.091 

3.420 

3.822 

3.822 

0.206 

J.  091 

..379 

3.626 

3.744 

3.235 

3.114 

>.093 

1.188 

3.705 

3.321 

3.188 

Total 

L.710 

1.779 

J.477 

.593 

5.516      1 

5.723     3 

L.929      3 

J. 560     1 

3.358     Z 

).277        C 

.277 

.462        3.420 

D.051 

5.522 

3.033 

3.034        0.061 

3.067        0.133        0.359 

.433 

3.153 

.080    |    0.116 

.197    j    0.508    j    1.065 

.051 

3.412 

L.026 

3.256 

3.175 

HONOCOraEAOUK  CHEEK 


Dally 

and  ilontlily  01s 

aaarco, 

In  Kill! 

)d  jbIIohb  per  Q 

luare  Mile 

Day 

1931 

1932 

Oct. 

!!ov. 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

Kar. 

ikpr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

0.099 

0.099 

0.106 

0.264 

0.326 

0.358 

2.871 

0.981 

0.405 

0.203 

0.099 

0.089 

">. 

0.099 

0.081 

0.076 

2.036 

0.370 

0.207 

2.245 

1.246 

0.436 

0.194 

0.086 

0.093 

3 

0.089 

0.086 

0.086 

1.246 

0.370 

0.1S1 

1.827 

0.820 

0.405 

0.185 

0.106 

0.069 

4 

0.086 

0.093 

0.089 

0.705 

0.598 

0.250 

1.436 

0.705 

0.388 

0.194 

0.106 

0.093 

5 

0.076 

0.093 

0.086 

0.530 

1.540 

0.436 

1.24C 

0.633 

0.337 

0.288 

0.086 

0.135 

6 

0.099 

0.083 

0.078 

0.S58 

1.110 

0.359 

1.111 

0.598 

0.364 

0.216 

0.083 

0.899 

" 

0.003 

0.031 

0.069 

1.246 

0.899 

0.668 

0.981 

0.598 

0.315 

0.222 

0.086 

0.157 

[] 

0.089 

0.086 

0.097 

0.939 

0.668 

0.564 

0.699 

0.530 

0.309 

0.299 

0.081 

0.119 

9 

0.0B3 

0.081 

o.us 

0.899 

0.564 

0.530 

0.901 

0.705 

0.299 

0.134 

0.079 

0.097 

10 

0.076 

0.099 

0.131 

0.568 

0.498 

0.436 

2.652 

0.940 

0.326 

0.156 

0.076 

0.083 

11 

0.081 

0.093 

0.141 

0.564 

0.466 

0.405 

2.453 

2.244 

0.309 

0.207 

0.073 

0.080 

12 

0.067 

0.096 

0.294 

0.466 

0.436 

0.405 

2.140 

3.184 

0.274 

0.157 

0.073 

0.078 

ia 

0.069 

0.097 

0.294 

0.436 

0.381 

0.405 

1.631 

5.638 

0.321 

0.153 

0.069 

0.078 

14 

0.076 

0.093 

0.336 

0.404 

0.337 

0.376 

1.435 

4.228 

0.371 

0.127 

0.069 

0.078 

15 

O.086 

0.112 

0.254 

0.359 

0.309 

0.294 

1.111 

2.766 

0.371 

0.134 

0.067 

0.078 

16 

0.081 

0.069 

0.198 

0.370 

0.347 

0.304 

1.066 

2.036 

0.498 

0.141 

0.081 

0.073 

17 

0.081 

0.093 

0.174 

0.337 

0.326 

0.388 

0.899 

1.631 

0.404 

0.145 

0.081 

0.076 

ie 

0,081 

0.102 

0.148 

0.293 

0.359 

0.663 

0.820 

1.331 

0.376 

0.127 

0.066 

0.078 

19 

0.059 

0.105 

0.134 

0.293 

0.294 

0.66B 

0.743 

1.110 

0.336 

0.127 

0.131 

0.052 

20 

0.089 

0.093 

0.123 

0.226 

0.315 

0.666 

0.705 

0.981 

0.321 

0.131 

0.102 

0.073 

21 

0.086 

0.085 

C.102 

0.207 

0.244 

0.668 

0.668 

0.859 

0.321 

0.148 

0.083 

0.069 

22 

0.086 

0.099 

0.157 

0.198 

0.294 

0.899 

0.598 

0.780 

0.299 

0.141 

0.081 

0.061 

23 

0.069 

0.076 

0.160 

0.230 

0.274 

1.931 

0.564 

0.705 

0.249 

0.127 

0.083 

0.061 

24 

0.081' 

0.086 

,0.141 

0.337 

0.226 

1.435 

0.530 

0.668 

0.249 

0.127 

0.097 

0.052 

23 

0.081 

0.083 

0.119 

0.315 

0.204 

1.066 

0.498 

0.598 

C.330 

0.110 

0.089 

0.043 

26 

0.059 

0.086 

0.141 

0.283 

0.230 

0.940 

0.530 

0.633 

0.194 

0.115 

0.083 

0.037 

27 

0.083 

0.086 

0.134 

0.315 

0.222 

0.859 

0.530 

0.564 

0.342 

0.131 

0.083 

0.087 

2B 

0.083 

0.086 

0.102 

0.315 

0.217 

4.463 

0.530 

0.564 

0.336 

0.131 

0.081 

0.069 

2'J 

0.099 

0.099 

0.122 

0.337 

0.240 

3.758 

0.499 

0.466 

0.304 

0.102 

0.056 

0.054 

30 

0.106 

0.076 

0.112 

0.499 

2.558 

0.436 

0.436 

0.269 

0.099 

0.086 

0.052 

SI 

0.086 

0.089 

0.499 

2.550 

0.388 

0.093 

0.081 

Tntnl 

2.558 

2.668 

4.438 

16.484 

12.664 

29.610 

34.645 

39.566 

9.938 

4.864 

2.623 

3.162 

fax. 

0.106 

0.112 

0.336 

2.036 

1.540 

4.463 

2.871 

5.638 

0.498 

0.299 

0.131 

0.899 

Pin. 

0.059 

0.069 

0.069 

0.198 

0.204 

0.181 

0.436 

0.388 

0.194 

0.093 

0.056 

0.037 

Avor . 

0.082 

0.090 

0.144 

0.531 

0.437 

0.955 

1.155 

1.276 

0.332 

0.157 

0.085 

0.105 

Day 

1932 

1933 

Oat. 

HOT. 

Dac. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

Lay 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.052 

1.357 

0.698 

0.694 

0.796 

0.639 

1.422 

1.037 

0.796 

0.218 

0.151 

0.564 

2 

0.054 

3.479 

0.633 

0.731 

0.763 

0.583 

1.344 

1.037 

0.669 

0.343 

0.133 

0.519 

3 

0.043 

1.449 

0.833 

0.700 

0.669 

0.557 

1.344 

1.827 

0.611 

0.894 

0.121 

0.519 

4 

0.046 

1.044 

0.568 

0.700 

0.611 

0.531 

1.188 

1.3  V. 

0.583 

0.731 

0.133 

2.505 

5 

C.074 

0.848 

0.502 

0.811 

0.557 

0.482 

1.109 

1.109 

0.583 

0.435 

0.171 

1.370 

6 

0.339 

0.731 

0.508 

0.611 

0.435 

0.458 

1.109 

1.344 

0.482 

0.346 

0.145 

0.894 

7 

0.809 

0.666 

0,506 

0.583 

0.508 

0.506 

2.558 

1.501 

0.458 

0.386 

0.121 

0.685 

n 

0.391 

0.600 

U.482 

0.557 

0.829 

1.501 

2.558 

3.264 

0.557 

0.305 

0.133 

0.587 

9 

0.230 

0.770 

0.412 

0.506 

0.700 

1.266 

1.918 

3.797 

0.557 

0.224 

0.133 

0.519 

10 

0.154 

8.506 

0.389 

0.583 

0.482 

0.694 

1.657 

4.737 

0.506 

0.266 

0.164 

0.453 

u 

0.154 

5.207 

0.389 

0.531 

0.531 

0,763 

1.422 

3.915 

0.432 

0.286 

0.171 

0.431 

12 

0.102 

3.001 

0.435 

0.531 

0.557 

0.700 

2.656 

0.067 

0.412 

0.228 

0.611 

0.475 

]3 

0.077 

2.068 

0.412 

Tj.531 

0.4S2 

0.796 

2.753 

2.649 

0.389 

0.192 

0.369 

0.431 

14 

0.003 

1.631 

0.435 

0.482 

0.557 

6.003 

2.192 

2.101 

0.368 

0.162 

0.338 

0.431 

15 

0.C83 

1.357 

0.389 

0.458 

0.583 

4.150 

1.827 

1.736 

0.389 

0.185 

0.206 

0.685 

16 

0.083 

1.200 

0.274 

0.458 

0.506 

2.962 

1.957 

1.657 

0.389 

0.151 

0.175 

2.349 

17 

0.361 

1.122 

0.326 

0.458 

0.531 

2.375 

6.903 

1.501 

0.389 

0.158 

0.171 

2.114 

18 

4.737 

0.985 

0.391 

0.458 

0.557 

2.009 

6.788 

1.266 

0.326 

0.181 

0.151 

1.240 

19 

3.314 

3.732 

0.391 

0.435 

0.731 

3.484 

4.502 

1.183 

0.346 

0.151 

0.151 

0.946 

20 

1.449 

4.654 

0.391 

0.435 

1.657 

5.611 

8.198 

1.037 

0.326 

0.133 

0.192 

0.789 

21 

1.005 

2.792 

0.391 

0.435 

2.101 

5.481 

6.081 

1.037 

0.326 

0.179 

0.152 

0.685 

22 

0.666 

1.997 

0.391 

0.435 

1.422 

4.033 

3.915 

0.966 

0.328 

0.192 

0.175 

0.611 

23 

0.470 

1.540 

0.391 

0.482 

1.266 

3.067 

3.057 

0.029 

0.305 

0.179 

0.398 

0.542 

24 

0.470 

1.3S7 

0.652 

0.435 

1.037 

3.558 

2.486 

0.763 

0.266 

0.149 

7.164 

0.319 

23 

0.418 

1.300 

0.913 

0.389 

0.B94 

2.009 

2.101 

0.796 

0.348 

0.151 

7.464 

0.519 

26 

0.334 

1.200 

0.731 

1.422 

0.966 

£.009 

1.827 

0.731 

0.366 

0.142 

1.892 

0.496 

27 

0.843 

0.966 

0.763 

2.009 

0.796 

1.8E7 

1.579 

1.657 

0.583 

0.214 

1.240 

0.431 

£8 

0.927 

0.809 

1.657 

1.579 

0.669 

1.736 

1.422 

1.188 

0.386 

0.214 

0.946 

0.453 

29 

0.600 

0.698 

1.501 

1.168 

1.501 

1.266 

0.966 

0.3C5 

0.184 

0.789 

0.453 

30 

0.502 

0.698 

1.188 

0.966 

1.344 

1.109 

1.266 

0.228 

0.158 

0.865 

0.410 

31 

0.391 

1.188 

0.894 

1.286 

0.966 

0.136 

0.587 

Ttotel 

19.166 

58.867 

16.926 

21.437 

23.191 

63.100 

78.438 

51.399 

13.757 

7.678 

25.352 

£3.625 

Max. 

4.737 

8.506 

1.657 

2.009 

2.101 

6.003 

6.903 

4.737 

0.796 

0.894 

7.464 

2.505 

HID. 

Avor. 

0.043 
0.619 

0.600 
1.892 

0.274 
0.611 

0.389 
0.693 

0.435 
0.793 

0.458 
2.036 

1.109 

3.610 

0.731 

1.657 

0.228 
0.425 

0.133 
0.848 

0.121 

0.618 

0.410 
0.787 

CGNOCOCBSaGOE  I 


Dally  and  loathly  Dlacharge, 

n  Million  Gallons  per  Square  Kile 

»y 

1933 

1934 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

l&y 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.431 

0.235 

0.161 

0.391 

0.391 

0.222 

1.184 

0.446 

0.284 

0.193 

0.313 

0.123 

2 

0.985 

0.238 

C.164 

1.097 

0.391 

0.248 

1.004 

0.420 

0.274 

0.185 

0.230 

0.123 

3 

■0.518 

0.230 

0.162 

0.885 

0.391 

0.2S7 

0.843 

0.519 

0.245 

0.185 

0.217 

0.117 

4 

0.389 

0.222 

0.167 

0.671 

0.365 

0.587 

0.887 

0.966 

0.248 

0.175 

0.253 

0.126 

3 

0.431 

0.231 

0.184 

2.114 

0.339 

1.762 

1.078 

0.793 

0.227 

0.174 

0.217 

0.170 

fi 

0.498 

o.esa 

0.179 

2.375 

0.313 

1.112 

0.881 

0.634 

0.222 

0.175 

0.164 

0.169 

0.410 

0.284 

0.168 

3.393 

0.300 

0.641 

0.999 

0.567 

0.389 

0.163 

0.157 

0.190 

e 

0.343 

0.286 

0.164 

3.158 

0.274 

0.510 

1.016 

0.535 

0.253 

0.510 

0.136 

0.211 

0.301 

0.250" 

0.157 

1.997 

0.170 

0.431 

0.885 

0.487 

0.245 

0.275 

0.140 

0.235 

0.154 

1.514 

0.222 

0.398 

0.804 

0.478 

0.232 

0.206 

0.211 

0.253 

u 

0.299 

0.223 

0.145 

1.227 

0.261 

0.367 

0.859 

0.466 

0.249 

12 

0.271 

0.211 

0.150 

1.023 

0.261 

0.331 

1.579 

0.436 

0.238 

13 

0.270 

0.211 

0.150 

0.945 

0.261 

0.363 

1.255 

0.412 

0.260 

0.144 

0.224 

0.150 

0.P94 

0.248 

0.474 

1.057 

0.393 

0.240 

0.151 

0.150 

0.793 

0.261 

0.459 

0.921 

0.410 

0.209 

0.146 

0.339 

3.732 

16 

0.244 

0.196 

0.198 

0.694 

0.274 

0.459 

1.259 

0.493 

0.198 

0.144 

0.1S6 

0.320 

0.308 

0.261 

0.454 

1.592 

0.420 

0.181 

0.132 

1.036 

0.196 

0.552 

0.516 

0.274 

0.467 

1.258 

0.375 

0.196 

0.133 

0.645 

0.201 

0.466 

0.544 

0.274 

0.446 

1.169 

0.384 

1.773 

0.110 

0.444 

1.957 

0.376 

0.193 

0.376 

0.509 

0.222 

0.412 

1.514 

0.320 

1.041 

0.108 

0.338 

1.396 

21 

0.342 

0.200 

0.377 

0.465 

0.235 

0.384 

1.109 

0.326 

0.542 

0.125 

0.264 

1.080 

22 

0.304 

0.196 

0.334 

0.454 

0.235 

0.369 

0.937 

0.827 

0.394 

0.157 

0.218 

1.234 

0.187 

0.308 

0.491 

0.222 

0.338 

0.855 

0.710 

0.629 

0.120 

0.202 

24 

0.307 

0.186 

0.284 

0.519 

0.196 

0.303 

0.782 

0.476 

0.493 

0.110 

0.190 

0.313 

0.178 

0.261 

0.459 

0.209 

0.292 

0.607 

0.422 

0.380 

0.104 

0.222 

0.607 

26 

0.290 

0.170 

0.256 

0.432 

0.209 

0.330 

0.632 

0.423 

0.299 

0.103 

0.209 

0.261 

0.172 

0.183 

0.414 

0.183 

0.407 

0.592 

0.376 

0.256 

0.107 

0.195 

28 

0.270 

0.181 

0.170 

0.408 

0.170 

1.007 

0.559 

0.344 

0.238 

2.819 

0.175 

0.250 

0.171 

0.170 

0.342 

1.064 

0.517 

0.324 

0.221 

0.493 

0.155 

1.217 

0.171 

0.170 

0.326 

0.825 

0.483 

0.308 

0.219 

0.348 

0.144 

6.799 

0.252 

0.261 

0.326 

0.788 

0.310 

0.530 

0.127 

"Total 

11.206 

6. 381 

7.091 

29.984 

7.412 

16.535 

29.207 

14.800 

10.857 

Kax. 

0.689 

0.284 

0.552 

3.393 

0.391 

1.762 

1.592 

0.966 

1.775 

2.619 

1.036 

0.170 

0.145 

0.326 

0.170 

0.222 

0.483 

0.308 

0.181 

Aver. 

0.361 

0.210 

0.228 

0.967 

0.265 

0.534 

0.973 

0.478 

0.361 

0.279 

0.309 

1.570 

C011GC0CHEACUE  CHEEK 
Dally  and  Monthly  Discharge,    In  Million  Gallons  par  Sqnara  uile 


1925 

193S 

Day 

Oat. 

NOV. 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.120 

0.485 

0.371 

0.522 

0.561 

4.084 

1.344 

0.629 

0.298 

0.230 

0.209 

0.201 

2 

0.120 

0.368 

0.331. 

0.587 

0.535 

3.246 

1.514 

0.603 

0.286 

0.232 

0.181 

0.180 

S 

0.117 

o.3ie 

0.316 

1.044 

0.522 

2.649 

1.566 

0.613 

0.275 

0.230 

0.170 

0.174 

4 

0.117 

0.245 

0.283 

3.262 

0.522 

3.354 

1.266 

0.052 

0.276 

0.337 

0.184 

0.167 

5 

0.117 

0.243 

0.273 

3.262 

0.522 

4.306 

1.187 

0.616 

0.266 

0.350 

0.159 

0.159 

6 

0.114 

0.209 

0.284 

1.605 

0.509 

4.411 

5.285 

0.572 

0.258 

0.251 

0.153 

0.136 

7 

0.114 

0.201 

0.264 

1.107 

0.496 

3.458 

5.533 

0.525 

0.260 

0.215 

0.157 

0.138 

8 

0.123 

0.224 

0.271 

0.966 

0.483 

2.949 

3.562 

0.514 

0.292 

0.205 

0.151 

0.146 

9 

0.125 

0.224 

0.384 

1.396 

0.496 

3.040 

2.845 

0.497 

0.303 

0.164 

0.142 

0.133 

10 

0.116"- 

0.207 

0.419 

2.349 

0.483 

3.667 

3.040 

0.478 

0.2B8 

0.180 

0.136 

0.166 

11 

0.119 

0.185 

0.479 

1.696 

0.470 

4.985 

2.740 

0.474 

0.647 

0.175 

0.154 

0.209 

12 

0.125 

0.207 

0.567 

1.383 

0.470 

11.888 

2.453 

0.459 

0.633 

0.177 

0.177 

0.172 

13 

0.123 

2.179 

0.5W 

1.305 

0.496 

10.896 

2.166 

0.465 

0.452 

0.155 

0.172 

0.164 

14 

0.128 

2.205 

2.023 

1.305 

0.587 

5.415 

1.827 

0.518 

0.410 

0.168 

0.151 

0.133 

15 

0.125 

1.084 

2.271 

1.227 

0.783 

3.876 

1.644 

0.473 

0.346 

0.155 

0.154 

0.124 

16 

0.120 

0.789 

1.970 

1.605 

1.305 

3.145 

1.514 

0.442 

0.298 

0.154 

0.141 

0.117 

17 

0.108 

0.833 

1.52.? 

1.435 

1.566 

5.350 

1.344 

0.415 

0.274 

0.147 

0.116 

0.133 

18 

0.116 

1.185 

1.220 

1.227 

1.566 

15.137 

1.227 

0.391 

0.266 

0.141 

0.138 

0.115 

19 

0.103 

0.955 

1.027 

1.266 

1.435 

10.570 

1.130 

0.445 

0.303 

0.138 

0.130 

0.110 

20 

0.103 

0.791 

0.856 

1.075 

1.174 

6.512 

1.039 

0.460 

0.333 

0.124 

0.133 

0.112 

21 

0.099 

0.652 

0.696 

1.266 

0.913 

5.559 

1.003 

0.420 

0.287 

0.138 

0.133 

0.099 

22 

0.U1 

0.564 

0.522 

1.150 

0.783 

4.528 

0.934 

0.386 

0.243 

0.425 

0.276 

0.128 

23 

0.114 

0.493 

0.587 

0.652 

0.652 

3.354 

0.866 

0.388 

0.228 

0.209 

0.254 

0.110 

24 

0.116 

0.424 

0.522 

0.718 

0.587 

2.645 

0.817 

0.365 

0.248 

0.253 

0.177 

0.123 

25 

0.114 

0.3B5 

0.457 

0.757 

0.652 

2.649 

0.773 

0.347 

O.E60 

0.214 

0.170 

0.104 

£6 

0.117 

0.369 

0.418 

0.718 

1.618 

2.114 

0.749 

0.330 

0.241 

0.194 

0.168 

0.112 

27 

0.110 

0.348 

0.509 

0.652 

3.562 

2.258 

0.712 

0.342 

0.224 

0.352 

0.663 

0.117 

£8 

0.097 

0.361 

0.509 

0.587 

4.643 

2.401 

0.696 

0.329 

0.222 

0.318 

0.278 

0.069 

29 

0.334 

0.457 

0.496 

0.652 

3.076 

1.931 

0.672 

0.317 

0.202 

0.360 

0.264 

0.120 

30 

1.722 

0.425 

0.496 

0.613 

1.749 

0.650 

0.308 

0.214 

0.425 

0.277 

0.117 

31 

0.848 

0.522 

0.587 

1.566 

0.290 

0.298 

0.270 

Total 

6.137 

17.613 

21.483 

37.976 

32.270  1 

43.895 

52.120 

14.081 

9.136 

7.144 

6.041 

4.U8 

Max. 

1.722 

2.205 

2.271 

3.262 

4.646 

15.137 

5.533 

0.652 

0.647 

0.425 

0.663 

0.206 

HID. 

0.097 

0.165 

0.264 

0.522 

0.470 

1.566 

0.650 

0.290 

0.214 

0.124 

0.119 

0.099 

Aver. 

0.198 

0.587 

0.693 

1.225 

1.113 

4.642 

1.737 

0.454 

0.305 

0.230 

0.195 

0.137 

Day 

1936 

1937 

Oat. 

NOV. 

Dec. 

Jan. 

fab. 

Mar. 

Apr. 

Eiy 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.183 

0.154 

0.141 

1.566 

2.271 

1.212 

0.564 

3.406 

0.457 

0.431 

0.308 

0.322 

2 

0.181 

0.172 

0.214 

1.422 

1.722 

1.135 

0.545 

2.649 

0.425 

0.376 

0*287 

0.279 

3 

0.162 

0.177 

0.415 

1.853 

1.370 

1.073 

0.527 

2.166 

0.512 

0.365 

0.277 

0.256 

4 

0.120 

0.188 

0.461 

1.527 

1.263 

1.005 

0.509 

1.853 

1.116 

0.338 

0.258 

0.235 

5 

0.119 

0.381 

0.386 

1.168 

1.198 

0.958 

0.556 

1.670 

0.596 

0.326 

0.251 

0.295 

6 

0.128 

0.633 

0.391 

1.002 

1.099 

0.898 

1.506 

2.205 

0.459 

0.316 

0.251 

i  0.587 

7 

0.107 

0.433 

'1.657 

1.241 

2.041 

0.817 

1.331 

1.853 

0.402 

0.317 

0.240 

0.438 

8 

0.137 

0.365 

1.198 

1.514 

1.224 

0.791 

1.049 

1.631 

0.391 

0.296 

0.245 

0.337 

9 

0.158 

0.351 

0.737 

1.318 

1.879 

0.749 

1.396 

1.631 

0.637 

0.284 

0.268 

0.305 

10 

0.162 

0.316 

0.814 

1.605 

2.310 

0.699 

1.370 

1.344 

5.703 

0.300 

0.264 

0.254 

U 

0.157 

0.298 

1.631 

3.171 

1.605 

0.673 

1.146 

1.177 

1.788 

0.491 

0.320 

0.245 

12 

0.133 

0.268 

2.284- 

2.258 

1.370 

0.664 

1.005 

1.044 

1.036 

0.391 

0.228 

0.243 

13 

0.125 

0.251 

1.527 

1.736 

1.283 

0.633 

0.893 

0.992 

0.791 

0.300 

0.328 

0.224 

14 

P. 125 

0.235 

1.099 

1.488 

1.357 

0.628 

0.840 

1.227 

0.723 

1.048 

0.274 

0.209 

15 

0.110 

0.197 

0.880 

1.E66 

1.244 

0*635 

0.880 

1.049 

0.830 

5.402 

0.245 

0.201 

16 

0.133 

0.185 

0.7... 

1.514 

1.147 

0.615 

0.856 

0.626 

0.613 

3.367 

0.224 

0.191 

17 

2.179 

0.177 

C.929 

1.270 

1.037 

0.595 

0.726 

0.866 

0.551 

1.344 

0.227 

0.197 

18 

2.114 

0.175 

0*840 

2.140 

0.666 

0.679 

0.677 

0.819 

0.773 

1.540 

0.205 

0.193 

19 

0.797 

0.167 

0.684 

2.466 

0.955 

0.707 

0.668 

0.770 

0.673 

1.044 

0.218 

0.176 

20 

0.568 

0.149 

1.396 

1.997 

0.968 

0.791 

0.639 

0.715 

0.613 

0.818 

0.207 

0.161 

21 

0.393 

0.157 

1.736 

2.401 

1.063 

1.070 

0.634 

0.663 

0.565 

0.699 

0.384 

0.177 

28 

0.329 

0.163 

1.198 

3.406 

6.016 

0.973 

0.95O 

0.647 

1.553 

0.605 

0.368 

0.164 

S3 

0.292 

0.144 

0.608 

3.559 

4.619 

0.863 

1.018 

0.679 

0.923 

0.548 

0.605 

0.158 

24 

0.258 

0.149 

0.773 

4.489 

2.662 

0.799 

0.851 

0.619 

0.633 

0.501 

0.406 

0.154 

25 

0.835 

0.157 

0.719 

4.486 

2.323 

0.793 

1.094 

0.570 

0.534 

0.496 

0.312 

0.154 

26 

0.805 

0.149 

0.727 

3.523 

1.801 

0.864 

13.441 

0.545 

0.485 

0.446 

0.6O0 

0.154 

27 

0.296 

0.162 

0.778 

2.649 

1.566 

0.722 

1S.398 

0.560 

0.438 

0.405 

1.840 

0.141 

28 

0.231 

0.189 

1.002 

2.140 

1.357 

0.671 

IS. 398 

0.804 

0.508 

0.378 

0.881 

0.172 

29 

0.192 

0.159 

0.963 

1.931 

0.647 

9.265 

0.633 

0.470 

0.352 

0.544 

0.162 

30 

0.177 

0.136 

0.866 

1.866 

0.605 

5. Oil 

0.532 

0.427 

0.323 

0.416 

0.163 

31 

0.174 

1.112 

1.840 

0.586 

0.48S 

0.303 

0.356 

Total 

10.680 

6.837 

89.235 

68.145 

49.018 

24.550 

80.603 

36.763 

25.625 

24.154 

11.966 

7.010 

Max. 

2.179 

0.633 

2.284 

5.559 

6.016 

1.212 

15.398 

3.406 

5.703 

5.402 

1.840 

0.587 

Uln. 

0.107 

0.136 

0.141 

1.003 

0.655 

0.586 

0.509 

0.465 

0.391 

0.284 

0.205 

0.141 

Avar. 

0.345 

0.228 

0.943 

2.198 

1.751 

0.792 

2.193 

1.166 

0.827 

0.779 

0.386 

0.234 

0.8 
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STORAGE  REQUIRED- MILLION   GALLONS 


300 


LOCATION  OF  GAODJC  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  MOOTH 

FLOW   DATA  PRESENTED  HEREWITH 


-  Tlotar-otago  recorder,    ano-quarter  of  o  mile  below 
Maryland  &.  Pennsylvania  Railroad  Bridge,   three- 
quartere  of  a  mile  southeast  of  Rocke,   and  7  miles 
northeast  of  Bel  Air,  Harford  County. 

-  94.4  square  miles. 

-  171.0  square  miles. 

-  Oat.    1,    1928  to  Sept.    30,    1937   inclusive. 


■  Basic  Data  obtained  from  Water  Supply  Papo: 
by  the  U.  S.   Department  of  the  Interior. 


.  printed 
'  No  diversions  or  additions  exist  on  this  stream. 


SUMMARY  BY  YEARS 
Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Diaoharge 
In  Million  Gallons  Per  Square  Mile    ' 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annnnl    Total 

335.677 

252.757 

154.914 

162.963 

433.226 

297.416 

318.767 

345.670 

311.315 

Dally  Maximum 

9.582 

9.649 

4.722 

6.411 

47.591 

13.353 

10.333 

12.189 

10.888 

Daily  [.'.illinium 

0.336 

0.150 

0.069 

0.150 

0.178 

0.349 

0.315 

0.226 

0.274 

Daily  Avexage 

0.920 

0.692 

0.424 

0.445 

1.187 

0.815 

0.873 

0.944 

0.853 

Dally  and  Monthly  Discharge, 

Id  Million  Gall 

>na  per  Square  Mile 

Day 

1928 

1929 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

JUly 

Aug. 

Sept. 

1 

1.061 

0.760 

1.240 

1.129 

1.711 

0.664 

1.060 

0.958 

0.60B 

0.383 

0.336 

2 

1.013 

0.760 

0.774 

1.096 

1.533 

0.609 

1.095 

0.773 

0.642 

0.397 

0.362 

3 

0.971 

0.774 

0.746 

0.684 

0.513 

1.396 

0.609 

1.204 

0.773 

0.589 

0.445 

0.350 

4 

0.944 

1.431 

0.704 

0.650 

2.272 

0.643 

1.026 

0.746 

0.554 

0.465 

0.342 

5 

0.971 

1.013 

0.704 

0.794 

9.5B2 

1.580 

0.992 

0.732 

0.566 

0.411 

0.411 

6 

1.261 

0.815 

0.643 

2.739 

4.100 

1.013 

1.060 

0.732 

0.554 

0.397 

0.534 

7 

0.958 

0.787 

0.629 

1.040 

6.036 

2.128 

0.787 

1.260 

0.718 

0.547 

0.404 

0.637 

a 

0.944 

0.774> 

0.629 

0.753 

1.026 

1.492 

0.746 

0.958 

0.944 

0.390 

0.978 

9 

0.944 

0.73Z 

0.629 

0.787 

0.801 

1.335 

0.732 

0.944 

0.862 

0.397 

2.654 

10 

0.924 

0.718 

0.629 

2.547 

0.760 

1.129 

0.787 

0.910 

0.760 

■0.513 

0.383 

1.094 

11 

0.896 

0.704 

0.650 

1.129 

0.643 

1.108 

0.760 

0.876 

0.718 

0.465 

0.676 

IS 

0.866 

0.732 

0.623 

0.910 

1.060 

0.944 

0.876 

0.664 

0.b2£ 

0.465 

19 

0.876 

0.716 

0.609 

1 

1.096 

0.815 

0.993 

0.643 

0.411 

0.438 

14 

0.862 

0.678 

0.801 

1.376 

0.862 

0.958 

0.629 

-0.924 

0.588 

0.896 

15 

0.862 

0.691 

1.130 

1.216 

0.835 

0.924 

0.993 

0.800 

0.842 

16 

0.876 

0.691 

0.760 

>0.615 

i 

1.129 

9.054 

0.862 

0.746 

0.417 

0.493 

17 

0.87S 

0.678 

0.732 

. 

— - 

0.924 

4.353 

0.835 

0.650 

0.404 

0.696 

18 

0.876 

0.664 

0.732 

J 

W.547 

0.849 

2.368 

0.615 

0.609 

0.411 

0.595 

19 

0.958 

0.704 

0.691 

0.849 

0.838 

1.634 

2.574 

0.569 

0.411 

0.46F 

20 

0.849 

0.896 

0.691 

0.732 

0.7B7 

1.614 

1.471 

0.849 

-0.445 

0.390 

0.44- 

21 

0.835 

0.704 

0.664 

0.691 

0.732 

1.594 

1.293 

0.849 

0.362 

0.417 

22 

0.815 

0.691 

0.650 

0.718 

1.895 

1.095 

4.491 

0.336 

0.411 

E3 

0.835 

0.6Q4 

0.704 

0.746 

1.471 

0.958 

0.601 

0.539, 

0.417 

24 

0.835 

0.650 

0.678 

0.718 

1.314 

0.971 

0.862 

0.404 

0.397 

25 

0.801 

0.650 

1.109 

0.676 

1.335 

1.314 

0.732 

0.465 

"0.370 

0.397 

26 

0.773 

0.650 

0.616 

6.596 

0.704 

1.335 

0.876 

0.718 

0.486 

0.383 

0.385 

87 

0.773 

0.643 

7.166 

0.704 

1.149 

0.849 

0.650 

0.445 

0.390 

0.39O 

E8 

0.787 

0.643 

-0.582 

5.420 

0.678 

1.129 

0.835 

0.979 

0.411 

0.458 

0.383 

29 

0.773 

0.650 

0.623 

1.163 

1.519 

0.773 

0.411 

0.376 

0.397 

30 

0.773 

0.835 

0.629 

1.082 

1.355 

0.629 

0.4T 

0.390 

0.596 

31 

0.746 

0.629 

1.232 

0.39 

0.370 

Total 

27.544 

22.500 

21.570 

26.853 

39.204 

44.618 

45.056 

33.990 

26.572 

16.430 

13.419 

17.901 

Max. 

1.261 

1.431 

1.240 

2.739 

7.186 

9.582 

9.034 

2.574 

4.491 

0.924 

0.800 

2,654 

Mia. 

0.746 

0.643 

0.609 

0.582 

0.513 

0.623 

0.609 

0.615 

0.589 

0.397 

0.336 

0.336 

A  rar. 

0.690 

0.753 

0.698 

0.869 

1.403 

1.437 

1.499 

1.095 

0.882 

0.531 

0.433 

0.696 

Daily  and  Monthly  Dieaharge, 

in  Million  Gallons  per  Square  Mile 

Day 

1929 

1930 

Oot. 

Sot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

i 

0.910 

0.690 

0.793 

0.780 

0.704 

0.705 

0.500 

0.417 

0.260 

0.287 

z 

9.649 

1.047 

0.760 

0.548 

0.793 

0.704 

0.676 

0.493 

0.513 

0.253 

0.917 

3 

2.204 

2.546 

^0.548 

0.780 

0;732 

0.691 

0.671 

0.472 

0.396 

0.198 

0.301 

4 

1.228 

1.439 

r 

0.704 

0.718 

0.718 

0.643 

0.472 

0.383 

0.273 

0.233 

5 

0.937 

0.999 

i 

0.609 

2.793 

0.746 

0.678 

0.643 

0.459 

0.390 

0.233 

0.239 

S 

0.793 

0.896 

0.74ft 

0.678 

1.192 

0.732 

2.335 

0.629 

0.944 

0.383 

0.206 

0.233 

7 

0.704 

0.821 

0.718 

0.643 

0.924 

0.918 

2.485 

0.616. 

0.882 

0.390 

0.212 

0.212 

8 

0.643 

0.780 

0.732 

0.657 

0.849 

3.395 

1.329 

0.609 

0.896 

0.356 

0.206 

0.261 

g 

0.609 

0.746 

0.670 

0.629 

0.807 

1.364 

1.083 

0.596 

0.780 

0.356 

0.206 

0.219 

10 

0.675 

0.704 

0.609 

0.676 

0.807 

1.108 

0.986 

0.582 

1.425 

0.356 

0.150 

0.198 

11 

0.561 

0.718 

0.609 

0.582 

0.780 

1.123 

0.951 

0.375 

0.716 

0.350 

0.233 

0.226 

12 

0.640 

0.746 

0.588 

0.609 

0.793 

1.158 

0.910 

0.582 

0.682 

0.342 

0.192 

0.219 

13 

0.634 

0.676 

0.615 

0.643 

1.068 

0.971 

0.876 

0.561 

0.540 

0.308 

0.192 

0.219 

14 

0.534 

0.690 

0.704 

0.747 

1.512 

0.924 

0.876 

0.616 

0.520 

0.350 

0.212 

0.273 

IS 

0.520 

0.718 

0.616 

0.822 

1.122 

0.876 

0.649 

0.704 

0.500 

0.350 

0.280 

0.261 

16 

0.514 

0.671 

0.615 

0.690 

0.821 

0.862 

0.833 

0.629 

0.479 

0.315 

0.293 

0.883 

1? 

0.514 

0.678 

0.595 

0.615 

0.890 

0.876 

0.910 

0.575 

0.500 

0.322 

0.239 

0.664 

18 

0.493 

2.204 

0.616 

0.951 

0.896 

1.033 

0.575 

1.082 

0.522 

0.307 

0.301 

IB 

0.472 

1.082 

0.732 

0.971 

1.082 

0.910 

0.643 

0.582 

0.308 

0.260 

0.263 

80 

0.472 

0.862 

0.671 

0.961 

0.8B6 

0.821 

0.676 

0.514 

0.287 

0.247 

0.253 

SI 

0.500 

0.807 

0.575 

0.896 

0.849 

0.821 

0.582 

0.472 

0.294 

0.212 

0.219 

22 

7.663 

0.746 

0.548 

0.862 

0.793 

0.821 

0.561 

0.451 

0.308 

0.239 

0.263 

» 

2.374 

0.691 

1 

0.835 

0.793 

0.793 

0.540 

0.445 

0.390 

0.233 

0.212 

£4 

1.013 

0.691 

■0.446 

0.635 

0.807 

0.746 

1.075 

0.451 

0.376 

0.206 

0.212 

26 

0.821 

0.732 

•0.514 

0.835 

0.896 

0.746 

0.910 

0.691 

0.376 

0.247 

0.233 

36 

0.732 

0.671 

0.862 

1.033 

0.746 

0,582 

0.47B 

0.294 

0.226 

0.212 

27 

0.691 

0.671 

0.924 

0.862 

0.718 

0.561 

0.562 

0.261 

0.233 

0.212 

28 

0.671 

0.671 

0.780 

0.807 

0.746 

0.718 

0.575 

0.452 

0.315 

0.335 

0.164 

29 

0.615 

0.660 

1.033 

0.746 

0.704 

0.561 

0.417 

0.273 

0.226 

0.219 

30 

0.657 

0.548 

0.862 

0.732 

0.704 

0.540 

0.417 

0.273 

0.219 

0.178 

31 

0.760 

0.807 

0.738 

0.500 

0.239 

0.171 

TOtal 

39.903 

26.593 

19.743 

17.786 

26.299 

29.939 

28.229 

19.497 

16.190 

10.613 

7.199 

8.766 

ifax. 

9.649 

2.546 

1.033 

0.822 

2.793 

3.395 

2.485 

1.075 

1.425 

0.513 

0.335 

0.917 

am. 

0.472 

0.548 

0.514 

0.445 

0.548 

0.718 

0.678 

0.500 

0.417 

0.239 

0.150 

0.178 

inr. 

1.286 

0.890 

0.637 

0.573 

0.937 

0.965 

0.944 

0.629 

0.606 

0.342 

0.232 

0.292 

1930 

1931 

0»T 

Oot. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0,184 

0.239 

0.301 

0.445 

1.321 

0.342 

0.499 

0.218 

0.144 

0.342 

2 

0.198 

0.198 

■0.306 

0.500 

1.177 

0.350 

0.438 

0.247 

0.089 

0.314 

9 

0.198 

0.261 

0.376 

0.725 

0.370 

0.356 

0.226 

0.308 

1.013 

4 

0.178 

0.273 

0.273 

0.350 

0.615 

0.342 

0.328 

0.219 

1.177 

0.390 

6 

0.158 

0.261 

8.190 

0.322 

0.548 

0.322 

0.306 

0.267 

0.226 

0.314 

6 

0.812 

0.253 

2.190 

0.308 

0.526 

0.322 

0.294 

0.375 

0.198 

0.267 

7 

0.192 

0.239 

■0.246 

0.267 

0.301 

0.835 

0.479 

0.294 

0.328 

0.164 

0.301 

8 

0.192 

0.219 

0.267 

1.197 

0.848 

1.858 

0.376 

0.287 

0.123 

0.267 

9 

0.198 

0.205 

2.601 

0.678 

0.629 

0.616 

0.308 

0.239 

0.158 

0.247 

10 

0.184 

0.261 

2.601 

0.465 

0.568 

0.616 

0.308 

0.348 

3.265 

0.233 

11 

0.206 

0.253 

0.520 

0.404 

0.526 

0.677 

0.308 

0.308 

1.047 

0.219 

12 

0.144 

0.225 

0.342 

0.507 

0.383 

0.479 

0.657 

0.287 

0.239 

0.609 

0.206 

13 

0.219 

0.253 

0.342 

0.356 

0.472 

0.629 

0.267 

0.219 

0.411 

0.172 

14 

0.184 

0.281 

0.356 

0.342 

0.445 

0.548 

0.247 

0.206 

0.294 

0.833 

16 

0.212 

0.308 

0.342 

0.431 

0.500 

0.287 

0.819 

0.260 

0.301 

ie 

0.192 

0.336 

0.322 

0.376 

0.404 

0.451 

0.370 

0.267 

0.226 

0.819 

17 

0.226 

0.670 

0.383 

0.451 

0.404 

0.430. 

0.438 

0.233 

0.247 

0.808 

18 

0.812 

0.376 

0.554 

0.493 

0.390 

0.41? 

0.273 

0.178 

0.206 

0.233 

19 

0.192 

0.273 

4.722 

0.445 

0.575 

0.370 

0.404 

0.261 

0.172 

0.198 

0.198 

20 

0.247 

0.287 

4.722 

0.404 

0.548 

0.370 

0.383 

0.833 

0.314 

0.198 

0.198 

81 

0.206 

0.315 

0.370 

0.493 

0.350 

0.580 

0.219 

0.349 

0.226 

0.873 

28 

0.826 

0.246 

0.493 

0.342 

0.437 

0.376 

0.451 

0.239 

0.219 

0.253 

0.806 

83 

0.206 

0.240 

0.342 

0.437 

0.575 

0.575 

1.334 

0.172 

2.010 

0.198 

24 

0.839 

0.390 

0.308 

0.322 

0.390 

0.411 

0.437 

1.779 

0.206 

0.712 

0.198 

85 

0.219 

0.315 

0.308 

0.437 

0.376 

0.411 

0.370 

0.192 

0.390 

0.206 

£6 

0.164 

3.065 

0.301 

0.404 

0.411 

0.411 

0.301 

0.144 

0.342 

0.383 

87 

0.460 

1 

0.287 

0.370 

0.431 

0.370 

0.350 

0.134 

0.328 

0.328 

£8 

0.212 

J 

0.261 

0.390 

0.370 

0.348 

0.273 

0.164 

0.698 

0.867 

t9 

0.273 

W.548 

0.322 

1.527 

0.350 

0.342 

0.261 

0.164 

2.333 

o.zzt 

80 

0.260 

0.295 

0.691 

0.342 

0.31S 

0.233 

0.261 

0.520 

0.206 

SI 

0.247 

J 

0.287 

0.654 

0.322 

0.178 

0.390 

Total 

6.440 

7.357 

13.190 

82.52E 

14.076 

15.342 

16.075 

14.610 

11.839 

7.336 

17.751 

6.370 

kax. 

0.873 

0.281 

3.065 

4.722 

2.601 

1.527 

1.321 

1.268 

1.779 

0.375 

3.265 

1.013 

ma. 

0.144 

0.198 

0.240 

0.88' 

0.261 

0.301 

0.342 

0.315 

0.219 

0.144 

0.089 

0.178 

ATer. 

0.208 

0.246 

0.426 

0.786 

0.503 

0.502 

0.536 

0.471 

0.395 

0.237 

0.573 

0.28O 

Daily  and  Monthly  Discharge. 

in  Million  Oalloaa  par  Square  Vila 

Day 

1931 

1938 

Oot. 

Nov. 

Dao. 

Jan. 

Tab. 

Liar. 

lor. 

Uay 

Juno 

July 

Aug. 

Sopt. 

1 

o.aoe 

0.184 

0.2B7 

1.134 

0.366 

0.336 

1.348 

0.848 

0.465 

0.356 

0.263 

0.861 

a 

0.19B 

0.267 

0.847 

1.043 

0.370 

0.322 

0.938 

0.660 

0.465 

0.390 

0.247 

0.861 

9 

0.808 

0.219 

0.206 

0.686 

0.370 

0.388 

0.848 

0.614 

0.446 

0.386 

0.614 

0.886 

4 

0.138 

o.aia 

0.847 

0.485 

0.677 

0.376 

0.740 

0.486 

0.485 

0.368 

0.675 

0.839 

B 

o.aei 

0.206 

0.887 

0.370 

0.880 

0.493 

0.696 

0.486 

0.418 

0.3S3 

0.287 

0.301 

6 

0.219 

0.218 

0.233 

0.890 

0.534 

0.580 

0.671 

0.548 

0.486 

0.360 

0.263 

8.061 

7 

0.178 

0.198 

0.867 

1.634 

0.479 

0.664 

0.637 

0.500 

0.411 

0.366 

0.370 

0.336 

e 

0.188 

0.198 

0.218 

0.787- 

0.466 

0.626 

0.623 

0.465 

0.397 

0.350 

0.691 

0.273 

9 

0.198 

0.860 

0.416 

0.9O4 

0.485 

0.451 

0.684 

0.595 

0.397 

0.301 

0.273 

0.247 

10 

0.196 

0.212 

0.608 

0.746 

0.417 

0.404 

0.998 

0.634 

0.38S 

0.894 

0.376 

0.226 

11 

0.1M 

0.219 

0.369 

0.689 

0.397 

0.383 

0.904 

0.753 

0.383 

0.294 

0.607 

0.196 

12 

0.219 

0.819 

0.376 

0.314 

0.417 

0.417 

0.767 

1.163 

0.397 

0.287 

0.306 

0.847 

13 

0.184 

0.833 

0.360 

0.479 

0.397 

0.431 

0.678 

3.671 

0.445 

0.273 

0.267 

0.233 

14 

0.178 

0.806 

0.343 

0.446 

0.368 

0.397 

0.643 

1.884 

0.437 

0.273 

0.226 

0.818 

16 

0.198 

0.184 

0.261 

0.417 

0.368 

0.348 

0.615 

0.918 

0.418 

0.873 

0.261 

0.819 

16 

0.833 

0.247 

0.881 

0.404 

0.370 

0.356 

0.669 

0.793 

0.696 

0.261 

0.286 

0.819 

17 

0.886 

0.833 

0.260 

0.370 

0.437 

0.718 

0.668 

0.718 

0.643 

0.261 

0.819 

0.819 

la 

0.164 

0.286 

0.860 

0.376 

0.446 

0.718 

0.676 

0.657 

0.815 

0.873 

0.643 

0.164 

19 

0.218 

0.886 

0.847 

0.350 

0.383 

0.678 

0.675 

0.683 

0.451 

0.839 

0.978 

0.839 

ao 

0.206 

0.886 

0.839 

0.348 

0.370 

0.718 

0.661 

0.616 

0.438 

0.861 

0.308 

0.819 

21 

0.178 

0.226 

0.267 

0.336 

0.336 

0.589 

0.554 

0.682 

0.418 

0.376 

0.887 

0.191 

ae 

0.176 

0.184 

0.873 

0.336 

0.383 

0.979 

0.640 

0.671 

0.608 

1.456 

0.861 

0.206 

33 

0.176 

0.283 

0.306 

0.348 

0.330 

0.815 

0.686 

0.588 

0.411 

1.860 

0.833 

0.819 

24 

0.198 

0.819 

0.881 

0.362 

0.316 

0.650 

0.606 

0.648 

0.368 

0.336 

0.847 

0.178 

as 

0.168 

0.818 

0.847 

0.360 

0.315 

0.668 

0.580 

0.634 

0.366 

0.316 

0.839 

0.150 

at 

0.239 

0.184 

0.860 

0.328 

0.350 

0.546 

0.586 

0.586 

0.386 

0.287 

0.219 

0.806 

87 

0.176 

0.833 

0.806 

0.478 

0.348 

0.596 

0.493 

0.606 

0.479 

0.370 

0.206 

0.886 

as 

0.198 

0.847 

0.263 

0.383 

0.342 

6.411 

0.466 

0.680 

0.934 

0.446 

0.198 

0.287 

£9 

0.381 

0.219 

0.260 

0.370 

0.362 

0.937 

0.478 

0.486 

0.684 

0.281 

0.219 

0.826 

30 

0.327 

0.887 

0.833 

0.466 

1.181 

0.459 

0.479 

0.363 

0.263 

0.580 

0.164 

31 

0.839 

0.833 

0.411 

1.170 

0.478 

0.826 

0.301 

Total 

6.406 

6.666 

8.841 

16.896 

11.948 

83.951 

19.715 

88.656 

14.601 

11.770 

11.052 

8.663 

lit. 

0.361 

0.867 

0.603 

1.634 

0.820 

6.411 

1.346 

3.671 

0.984 

1.456 

0.978 

8.031 

Uln. 

0.168 

0.184 

0.806 

0.818 

0.316 

0.388 

0.459 

0.466 

0.328 

0.886 

0.198 

0.130 

Avar. 

0.207 

0.888 

0.283 

0.644 

0.418 

0.773 

0.667 

0.786 

0.463 

0.370 

0.357 

0.889 

n>J 

1932 

1933 

Oot. 

Not. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Bar. 

Apr. 

Uay 

Juno 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.198 

4.930 

0.568 

0.691 

0.706 

0.746 

1.088 

1.376 

0.979 

0.637 

0.459 

0.918 

8 

0.184 

1.034 

0.548 

0.643 

0.719 

0.705 

1.041 

1.366 

0.944 

8.034 

0.436 

0.944 

3 

0.176 

0.671 

0.534 

0.637 

0.671 

0.685 

1.041 

8.390 

0.938 

3.381 

0.637 

0.904 

4 

0.192 

0.576 

0.520 

0.623 

0.667 

0.657 

1.186 

1.606 

0.800 

0.869 

2.614 

0.938 

6 

0.568 

0.548 

0.580 

0.683 

0.643 

0.643 

1.087 

1.876 

0.890 

0.705 

0.562 

0.938 

6 

3.465 

0.534 

0.487 

0.589 

0.651 

0.623 

1.041 

8.066 

0.843 

0.643 

0.493 

0.869 

7 

0.546 

1.43a 

0.487 

0.576 

0.719 

0.801 

1.938 

1.643 

0.889 

0.633 

0.463 

0.889 

a 

0.376 

0.788 

0.487 

0.546 

1.603 

1.260 

1.253 

8.163 

1.356 

0.608 

0.469 

0.801 

9 

0.348 

0.732 

0.459 

0.677 

0.613 

0.774 

1.116 

1.793 

0.690 

0.589 

0.436 

0.760 

10 

0.308 

1.382 

0.479 

0.788 

0.764 

0.666 

1.068 

a.  087 

0.816 

0.589 

0.465 

0.738 

11 

0.273 

0.801 

0.479 

0.637 

0.685 

0.643 

1.027 

1.633 

0.768 

0.566 

0.669 

0.719 

u 

0.873 

0.710 

0.534 

0.623 

0.719 

0.667 

2.951 

1.661 

0.843 

0.648 

0.646 

0.869 

13 

0.873 

0.637 

0.534 

0.676 

0.616 

1.007 

1.361 

1.486 

4.396 

0.548 

0.493 

0.904 

14 

0.273 

0.608 

0.657 

0.568 

0.661 

1.836 

1.348 

1.431 

0.993 

0.537 

1.171 

2.499 

16 

0.873 

0.668 

0.634 

0.568 

0.754 

1.136 

1.253 

1.356 

0.890 

0.537 

0.534 

1.486 

16 

0.273 

0.534 

0.411 

0.668 

0.816 

0.932 

1.301 

1.603 

0.856 

0.760 

0.465 

3.061 

17 

1.918 

0.657 

0.342 

0.668 

0.719 

0.869 

3.245 

1.411 

0.918 

0.389 

0.493 

1.342 

18 

3.691 

0.648 

0.648 

0.568 

0.890 

0.829 

3.867 

1.374 

0.801 

0.534 

0.493 

1.027 

19 

1.348 

3.080 

0.520 

0.668 

0.904 

1.136 

8.688 

1.206 

0.774 

0.507 

0.463 

0.916 

SO 

0.719 

1.818 

0.462 

0.668 

1.333 

2.466 

6.976 

1.874 

0.746 

0.493 

0.671 

0.933 

81 

0.568 

0.656 

0.458 

0.576 

1.164 

3.189 

8.961 

1.486 

0.719 

0.493 

0.683 

0.843 

82 

0.493 

0.746 

0.493 

0.569 

0.938 

1.760 

8.438 

1.166 

0.685 

0.487 

8.246 

0.815 

83 

0.458 

0.665 

0.493 

0.589 

0.904 

1.458 

8.130 

1.116 

0.671 

0.479 

47.691 

0.786 

84 

0.438 

0.637 

0.685 

0.568 

0.839 

1.301 

1.969 

1.102 

0.643 

0.465 

27.664 

0.774 

25 

0.418 

0.637 

1.388 

0.676 

0.839 

1.186 

1.666 

1.136 

0.637 

0.469 

2.608 

0.746 

86 

0.404 

0.719 

0.788 

3.020 

0.656 

1.301 

1.739 

1.108 

0.643 

1.158 

1.896 

0.760 

87 

0.676 

0.689 

0.815 

1.102 

0.760 

1.853 

1.683 

1.036 

0.706 

0.667 

1.486 

0.746 

26 

0.465 

0.589 

1.662 

0.993 

0.733 

1.116 

1.546 

1.805 

0.667 

0.534 

1.287 

0.746 

29 

0.418 

0.576 

1.027 

0.669 

1.027 

1.478 

1.066 

0.637 

0.680 

1.136 

0.788 

30 

0.390 

0.566 

0.636 

0.774 

0.979 

1.397 

1.068 

0.610 

0.467 

1.041 

0.710 

31 

0.398 

0.816 

0.719 

0.979 

1.065 

0.466 

0.979 

Total 

20.687 

26.493 

19.434 

82.758 

23.531 

34.680 

66.612 

44.608 

27.980 

83.417 

L02.189 

30.103 

!M. 

3.691 

4.930 

1.582 

3.020 

1.833 

3.189 

6.976 

8.390 

4.396 

3.331 

47.691 

3.061 

Via. 

0.178 

0.634 

0.342 

0.648 

0.616 

0.683 

1.087 

1.065 

0.610 

0.469 

0.438 

0.719 

Avar. 

0.668 

0.052 

0.626 

0.733 

0.343 

1.116 

1.SS4 

1.436 

0.938 

0.786 

3.293 

1.000 

Dally  and  M 

antnly  Dlrjchargs.,in  Million  Gallons  per  Square  Mile 

1933 

1934 

toy 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar, 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

l 

0.788 

0.610 

0.576 

0.890 

0.514 

0.445 

1.781 

0.732 

0.732 

2.041 

0.370 

0.376 

z 

1.0S1 

0.589 

0.541 

0.924 

0.548 

0.479 

1.205 

0.732 

0.705 

0.610 

1.130 

0.349 

3 

0.746 

0.58B 

0.541 

0.616 

0.514 

6.300 

1.000 

4.328 

0.671 

0.534 

2.034 

0.384 

4 

0.719 

0.576 

0.589 

0.548 

0.514 

3.048 

0.958 

1.696 

0.637 

0.500 

0.596 

0.643 

5 

0.732 

0.589 

0.554 

1.821 

0.514 

2.027 

0.944 

1.370 

0.596 

0.500 

0.431 

0.425 

6 

0.746 

0.924 

0.554 

1.376 

0.514 

1.171 

0.643 

1.185 

0.623 

0.493 

0.425 

0.384 

7 

0.705 

0.685 

0.534 

1.582 

0.514 

0.897 

0.944 

1.075 

0.623 

0.473 

0.376 

0.548 

a 

0.685 

0.637 

0.514 

1.287 

0.514 

0.801 

0.829 

0.972 

0.576 

0.576 

0.384 

2.116 

9 

0.671 

0.610 

0.500 

0.956 

0.479 

0.719 

0.774 

0.924 

0.589 

0.514 

0.396 

0.815 

10 

0.457 

0.589 

0.479 

0.815 

0.479 

0.705 

0.746 

0.911 

0.623 

0.473 

0.520 

0.568 

11 

0.643 

0.576 

0.479 

0.746 

0.479 

0.671 

0.924 

0.897 

0.719 

0.452 

1.267 

0.479 

12 

0.643 

0.589 

0.445 

0.719 

0.514 

0.671 

1.267 

0.869 

1.753 

0.452 

2.616 

0.459 

13 

0.732 

0.589 

0.479 

0.732 

0.514 

0.719 

0.924 

0.869 

0.843 

0.500 

1.000 

0.500 

14 

0.705 

0.610 

0.479 

0.732 

0.479 

0.911 

0.856 

0.869 

0.637 

0.479 

0.616 

0.760 

15 

0.657 

0.589 

0.514 

0.671 

0.479 

0.760 

0.801 

1.013 

0.596 

0.479 

0.582 

0.643 

16 

0.657 

0.541 

0.637 

0.637 

0.479 

0.705 

1.425 

1.013 

0.576 

0.431 

1.370 

8.011 

17 

1.417 

0.589 

0.732 

0.596 

0.445 

0.685 

1.287 

0.869 

0.554 

0.404 

0.856 

13.353 

18 

0.869 

0.610 

0.705 

0.548 

0.445 

0.705 

1.013 

0.829 

0.657 

0.404 

0.623 

1.459 

19 

0.719 

0.£-'6 

0.576 

0.576 

0.445 

0.685 

0.956 

0.801 

1.732 

0.398 

1.541 

1.075 

20 

0.699 

0.554 

0.856 

0.548 

0.445 

0.643 

1.336 

0.788 

0.732 

0.396 

0.856 

0.897 

21 

0.651 

0.576 

0.788 

0.548 

0.479 

0.610 

0.972 

0.760 

0.623 

0.376 

0.582 

0.815 

22 

0.651 

0.576 

0.623 

0.568 

0.479 

0.610 

0.897 

0.629 

0.589 

0.384 

0.548 

0.958 

23 

0.651 

0.566 

0.576 

1.027 

0.548 

0.554 

0.869 

0.829 

0.637 

0.364 

0.514 

1.116 

24 

0.643 

0.568 

0.554 

0.705 

0.479 

0.568 

0.843 

0.760 

0.576 

0.356 

0.479 

0.786 

25 

0.685 

0.568 

0.554 

0.637 

0.445 

0.596 

1.000 

1.459 

0.541 

0.376 

0.452 

0.719 

26 

0.651 

0.554 

0.576 

0.637 

0.445 

0.643 

0.843 

1.096 

0.520 

0.705 

0.425 

0.699 

27 

0.616 

0.541 

0.514 

0.596 

0.445 

1.047 

0.911 

0.897 

0.534 

0.411 

0.425 

0.685 

26 

0.637 

0.534 

0.479 

0.589 

0.445 

3.102 

0.843 

0.829 

0.520 

0.398 

0.404 

0.786 

29 

0.610 

0.541 

0.479 

0.568 

1.185 

0.788 

0.801 

0.S14 

0.398 

0.404 

0.705 

30 

0.637 

0.541 

0.514 

0.514 

0.944 

0.760 

0.801 

1.629 

0.411 

0.376 

1.760 

31 

0.610 

0.548 

0.479 

2,335 

0.760 

0.396 

0.376 

Total 

22.293 

17.768 

17.489 

24.190 

13.593 

35.941 

29.541 

32.763 

21.857 

15.708 

22.976 

43.277 

lfax. 

1.417 

0.924 

0.856 

1.821 

0.548 

6.300 

1.781 

4.326 

1.753 

2.041 

2.616 

13.353 

ma. 

0.610 

0.534 

0.445 

0.479 

0.445 

0.445 

0.746 

0.732 

0.514 

0.356 

0.370 

0,349 

Aver. 

0.719 

0.583 

0.564 

0.780 

0.485 

1.158 

0.966    ; 

1.055 

0.726 

0.507 

0.740 

1.445 

Day 

1934 

1935 

Oat. 

Hot. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.855 

0.562 

4.363 

1.020 

0.664 

1.026 

0.968 

0.984 

0.657 

0.573 

0.561 

0.315 

8 

0.746 

0.561 

1.738 

0.890 

0.719 

1.033 

0.944 

1.129 

0.630 

0.534 

0.606 

0.411 

S 

0.696 

0.513 

1.163 

o.eai 

0.753 

1.020 

0.869 

1.177 

0.657 

0.513 

0.493 

0.746 

4 

0.671 

0.855 

1.163 

0.753 

0.753 

0.944 

0.655 

1.033 

0.684 

0.506 

0.513 

10.333 

6 

0.657 

0.705 

0.984 

0.616 

0.719 

0.958 

0.883 

0.972 

0.699 

0.513 

0.472 

4.174 

6 

0.999 

0.684 

0.888 

0.696 

0.Q84 

0.972 

1.245 

1.020 

0.842 

0.506 

0.438 

1.683 

7 

0.614 

0.616 

0.787 

0.746 

0.664 

0.944 

0.958 

1.663 

0.657 

0.493 

0.479 

0.897 

e 

0.684 

0.661 

0.732 

0.801 

0.719 

0.944 

3.887 

1.198 

0.664 

2.416 

0.479 

0.719 

9 

0.657 

0.547 

0.698 

0.663 

0.787 

0.863 

3.921 

1.020 

1.177 

1.976 

0.465 

0.705 

10 

0.630 

0.534 

0.719 

0.958 

0.999 

0.897 

2.197 

1.020 

0.773 

1.122 

0.431 

0.705 

11 

0.630 

0.527 

0.664 

0.888 

0.883 

1.129 

1.738 

1.020 

0.671 

1.040 

0.431 

0.595 

18 

0.609 

0.513 

0.616 

.0.746 

0.821 

1.533 

1.704 

0.984 

0.643 

0.609 

0.424 

0.561 

13 

0.388 

0.513 

0.664 

0.705 

0.881 

1.861 

1.553 

0.999 

0.616 

0.582 

1.389 

0.527 

14 

0.S8S 

0.506 

0.650 

0.719 

1.026 

1.417 

1.403 

0.958 

0.596 

0.547 

0.719 

0.613 

15 

0.695 

0.493 

0.616 

0.719 

8.176 

1.300 

1.328 

0.897 

0.643 

0.575 

0.575 

0.506 

20 

0.582 

0.506 

0.616 

0.616 

2.824 

1.177 

1.369 

0.869 

0.575 

1.156 

0.438 

0.479 

17 

0.575 

0.506 

0.643 

0.650 

2.778 

1.095 

1.238 

0.855 

0.568 

0.561 

0.424 

0.478 

18 

0.596 

0.493 

0.616 

0.719 

1.882 

0.999 

1.163 

0.828 

0.699 

0.534 

0.390 

0.465 

19 

0.S76 

0.506 

1.661 

0.657 

1.547 

0.999 

1.130 

0.801 

0.985 

0.527 

0.363 

0.468 

SO 

0.561 

0.493 

1.095 

0.787 

1.346 

1. 020 

1.096 

0.801 

0.814 

0.527 

0.383 

0.468 

SI 

0.561 

0.479 

0.773 

1.116 

1.163 

1.211 

1.061 

0.958 

0.643 

0.664 

0.479 

0.436 

88 

0.675 

0.647 

0.773 

1.820 

1.189 

1.081 

1.081 

0.642 

0.746 

1.033 

0.438 

0.424 

S3 

0.661 

0.561 

0.719 

1.081 

1.096 

1.081 

1.033 

0.801 

0.616 

0.576 

0.383 

0.424 

84 

0.547 

0.614 

0.698 

1.020 

1.047 

1.080 

1.080 

0.801 

0.582 

0.627 

0.349 

0.404 

85 

0.547 

0.561 

0.664 

0.958 

1.047 

0.999 

0.985 

0.773 

0.561 

2.053 

0.328 

0.411 

86 

0.575 

0.534 

0.855 

0.890 

1.314 

0.999 

0.956 

0.732 

0.534 

0.931 

0.349 

0.411 

87 

0.609 

0.587 

0.738 

0.681 

1.198 

0.984 

0.958 

0.732 

0.561 

0.616 

0.342 

0.411 

88 

0.595 

0.576 

0.600 

0.763 

1.083 

0.978 

0.944 

0.705 

0.661 

0.661 

0.356 

0.404 

89 

0.561 

0.698 

0.801 

0.821 

1.080 

0.972 

0.698 

0.951 

0.634 

0.328 

0.484 

30 

0.546 

3.811 

0.705 

0.753 

0.910 

1.177 

0.698 

1.047 

0.506 

0.382 

0.404 

31 

0.634 

0.650 

0.684 

0.863 

0.684 

0.661 

0.388 

Total 

19.611 

80.081 

89.136 

26.046 

38.086 

33.851 

40.611 

86.338 

81.065 

84.373 

14.395 

29.676 

Uax. 

0.999 

3. 511 

4.863 

1.880 

8.776 

1.861 

3.981 

1.663 

1.177 

2.118 

1.389 

10.333 

Uln. 

0.534 

0.479 

0.616 

0.616 

0.684 

0.889 

0.855 

0.484 

0.834 

0.493 

0.388 

0.318 

A7ar. 

0.629 

0.667 

0.940 

0.840 

1.143 

1.0TB 

1.350 

0.980 

0.703 

0.766 

0.464 

0.996  | 

Dally 

and  Mon 

hly  Discharge, 

n  Uilllan  Galloon  per  Square  Mile 

Day 

1935 

1936 

Oct. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept, 

1 

0.404 

0.431 

0.630 

0.548 

0.616 

2.890 

1.260 

0.931 

0.623 

0.534 

0.356 

0.301 

2 

0.405 

0.404 

0.595 

1.027 

0.616 

1.561 

1.349 

0.918 

0.603 

0.506 

0.356 

0.308 

3 

0.404 

0.383 

0.548 

12.169 

0.616 

3.342 

1.349 

1.150 

0.603 

0.630 

0.383 

0.328 

4 

0.390 

0.390 

0.534 

£.171 

0.663 

2.561 

1.191 

1.561 

0.712 

0.698 

0.397 

0.315 

5 

0.377 

0.390 

0.479 

2.027 

0.753 

1.821 

1.178 

1.013 

0.616 

0.678 

0.438 

0.274 

6 

0.404 

0.370 

0.513 

1.260 

0.665 

1.315 

3.520 

0.945 

0.589 

0.520 

0.363 

0.281 

7 

0.431 

0.4U 

0.479 

1.061 

0.616 

1.096 

1.863 

0.911 

0.561 

0.479 

0.390 

0.322 

9 

0.390 

0.47£ 

0.575 

1.000 

0.631 

0.986 

1.548 

0.G90 

0.589 

0.452 

0.356 

0.301 

C 

0.390 

0.390 

0.657 

6.238 

0.665 

1.061 

1,513 

0.863 

0.595 

0.445 

0.322 

0.288 

10 

0.390 

0.377 

0.561 

2.198 

0.685 

1.178 

1.760 

0.863 

0.575 

0.438 

0.342 

0.274 

11 

0.404 

0.390 

0.787 

1.403 

0.651 

7.943 

1.683 

0.863 

0.740 

0.719 

0.411 

0.274 

12 

0.485 

0.424 

0.698 

1.226 

0.661 

4.615 

1.602 

0.842 

1.040 

0.459 

0.363 

0.274 

13 

0.411 

0.690 

0.616 

1.246 

0.685 

2.568 

1.548 

0.849 

1.274 

0.459 

0.342 

0.452 

14 

0.411 

0.698 

0.856 

1.144 

2.534 

1.842 

1.404 

1.034 

1.000 

0.452 

0.328 

0.301 

15 

0.404 

0.493 

0.787 

1.842 

2.602 

1.568 

1.349 

0.822 

0.767 

0.424 

0.301 

0.301 

16 

0,383 

0.438 

0.856 

2.089 

2.876 

1.493 

1.315 

0.794 

0.589 

0.397 

0.322 

0.308 

17 

0.377 

4.519 

0.705 

1.144 

1.780 

1.904 

1.246 

0.781 

0.561 

0.383 

0.370 

0.274 

18 

0.377 

1.649 

0.657 

1.328 

2.054 

2.821 

1.226 

0.767 

0.548 

0.370 

0.294 

0.274 

19 

0.383 

1.034 

0,616 

1.623 

1.233 

2.246 

1.178 

0.877 

0.561 

0.356 

0.294 

0.267 

20 

0.349 

0.774 

0.609 

1.212 

0.890 

2.027 

1.164 

0.781 

0.546 

0.445 

0.315 

0.240 

£1 

0.383 

0.671 

0.445 

1.144 

0.822 

2.897 

1.144 

0.733 

0.513 

0.465 

0.288 

0.328 

22 

0.370 

0.595 

0.479 

1.061 

0.753 

1.945 

1.109 

0.712 

0.493 

0.411 

0.288 

0.301 

83 

0.390 

0.548 

0.493 

0.622 

0.719 

1.664 

1.096 

0.705 

0.479 

0.431 

0.274 

0.274 

24 

0.390 

0.513 

0.479 

0.890 

0.685 

1.568 

1.061 

0.685 

0.685 

1.185 

0.301 

0.274 

25 

0.370 

0.50C 

0.493 

0.787 

2.054 

1.472 

1.034 

0.671 

0.595 

0.534 

0.342 

0.260 

£6 

0.356 

0.493 

0.452 

0.763 

9.176 

1.363 

1.046 

0.644 

0.534 

0.424 

0.569 

0.247 

27 

0.356 

0.479 

0.479 

0.787 

5.766 

1.986 

1.034 

0.712 

0.506 

0.753 

0.418 

0.226 

£8 

0.383 

0.781 

0.465 

0.753 

4.533 

2.047 

1.000 

0.665 

0.527 

0.589 

0.356 

0.288 

29 

0.383 

1.432 

0.445 

0.695 

4.629 

1.534 

0.986 

0.644 

0.493 

0.452 

0.424 

0.247 

30 

1.164 

0.719 

0.479 

0.753 

1.404 

0.972 

0.637 

0.520 

0.418 

0.411 

0.301 

31 

0.4B3 

0.479 

0.085 

1.328 

0.623 

0.390 

0.342 

Total 

13.047 

22.264 

17.946 

53.096 

51.701 

66.066 

40.930 

25.006 

19.039 

15.696 

11.076 

8.703 

Uai. 

1.164 

4.519 

0.656 

12.169 

9.176 

7.943 

1.883 

1.561 

1.274 

1.185 

0.411 

0.452 

Uln. 

0.349 

0.370 

0.445 

0.548 

0.616 

0.966 

0.972 

0.623 

0.479 

0.390 

0.274 

0.226 

Avor. 

0.421 

0.742 

0.579 

1.713 

1.783 

2.131 

1.364 

0.836 

0.635 

0.513 

0.357 

0.290 

1936 

1937 

toy 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Uar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.712 

0.281 

0.308 

0.712 

1.178 

1.130 

0.767 

1.349 

0.740 

0.794 

0.548 

0.548 

8 

0.377 

0.328 

0.842 

0.609 

0.911 

1.096 

0.767 

1.260 

0.726 

0.657 

0.527 

0.534 

3 

0.301 

0.315 

0.863. 

1.109 

0.781 

1.061 

0.753 

1.191 

2.041 

0.644 

0.493 

0.513 

4 

0.274 

0.349 

0.459 

0.753 

0.746 

1.048 

0.740 

1.144 

1.691 

0.600 

0.493 

0.500 

5 

0.301 

0.383 

0.356. 

0.609 

0.760 

1.034 

0.863 

1.096 

0.822 

10.888 

0.479 

0.603 

6 

0.288 

0.328 

0.767 

0.568 

0.753 

0.966 

2.643 

1.109 

0.740 

2.116 

0.479 

0.637 

7 

0.274 

0.328 

2.123 

0.897 

0.740 

0.952 

1.096 

1.061 

1.027 

1.130 

1.054 

0.548 

8 

0-445 

0.349 

0.562 

0.635 

1.013 

0.952 

0.972 

1.048 

0.822 

0.890 

0.678 

0.527 

9 

0.4S9 

0.424 

0.479 

0.698 

1.034 

0.924 

1.048 

1.034 

0.726 

0.767 

0.513 

0.500 

10 

0.808 

0.377 

0.493 

0.712 

1.212 

0.863 

0.952 

1.000 

0.712 

0.719 

0.500 

0.493 

11 

0.568 

0.322 

0.644 

0.849 

0.863 

0.911 

0.883 

0.936 

1.370 

0.678 

0.500 

0.479 

18 

0.404 

0.382 

0.781 

0.685 

0.608 

0.863 

0.849 

0.924 

0.794 

0.651 

0.493 

0.465 

13 

0.370 

0.328 

0.534 

0.644 

0.794 

0.897 

0.822 

1.130 

0.726 

0.616 

0.513 

0.452 

14 

0.281 

0.316 

0.493 

0.609 

1.096 

0.911 

0.835 

1.548 

0.863 

0.733 

0.493 

0.458 

15 

0.322 

0.301 

0.424 

0.986 

0.911 

0.972 

0.897 

1.260 

0.690 

0.966 

0.431 

0.431 

16 

0.349 

0.322 

0.459 

0.761 

0.883 

0.958 

0.863 

1.034 

0.726 

0.767 

0.431 

0.431 

17 

0.568 

0.301 

1.130 

0.911 

0.849 

0.972 

0.794 

1.096 

0.787 

0.651 

0.431 

0.431 

IB 

0.438 

0.301 

0.609 

1.705 

0.794 

1.013 

0.794 

0.952 

1.602 

1.034 

0.424 

0.431 

19 

0.404 

0.301 

0.945 

1.000 

0.794 

1.164 

0.753 

0.972 

1.000 

0.678 

0.424 

0.424 

£0 

0.388 

0.315 

2.931 

1.452 

0.663 

1.212 

0.740 

0.924 

0.704 

0.692 

0.397 

0.4U 

£1 

0.316 

0.301 

0.924 

1.726 

1.417 

1.860 

1.068 

0.863 

1.007 

0.637 

0.431 

0.397 

28 

0.328 

0.288 

0.698 

1.315 

9.381 

1.048 

2.116 

0.883 

1.767 

0.616 

1.253 

0.397 

83 

0.301 

0.349 

0.588 

1.370 

2.246 

0.936 

1.144 

0.938 

0.781 

0.938 

1.726 

0.390 

24 

0.315 

0.281 

0.588 

1.191 

1.760 

0.911 

0.972 

0.849 

0.698 

0.719 

0.692 

0.390 

25 

0.301 

0.301 

0.634 

1.671 

1.566 

0.938 

0.938 

0.822 

0.671 

0.575 

0.952 

0.390 

86 

0.349 

0.261 

0.620 

1.212 

" 1.370 

0.938 

4.726 

0.663 

0.657 

0.623 

1.671 

0.383 

87 

0.349 

0.288 

0.459 

1.013 

1.280 

0.835 

2.568 

0.911 

0.630 

0.815 

2.232 

0.363 

88 

0.382 

0.301 

0.493 

0.984 

1.178 

0.635 

3.123 

0.897 

1.109 

0.548 

0.794 

0.445 

89 

0.322 

0.294 

0.479 

0.978 

0.688 

1.821 

0.822 

0.822 

0.534 

0.661 

0.445 

30 

0.301 

0.261 

0.484 

0.911 

0.808 

1.513 

0.781 

0.806 

0.527 

0.623 

0.397 

31 

0.294 

0.740 

1.860 

0.794 

0.753 

0.761 

0.603 

Total 

11.762 

9. 563 

88.657 

30.689 

36.003 

30.060 

38.819 

31.472 

28.549 

33.993 

21.929 

13.827 

ki. 

0.806 

0.424 

2.931 

1.726 

9.381 

1.260 

4.788 

1.546 

2.041 

10.888 

2.232 

0.637 

Uln. 

0.874 

0.281 

0.308 

0.568 

0.740 

0.794 

0.740 

0.753 

0.630 

0.527 

0.397 

0.383 

Aver. 

0.379 

0.319 

0.731 

0.990 

1.387 

0.970 

1.294 

1.016 

0.968 

1.097 

0.707 

0.461 

0.8 
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LOCATION  OF  CAGING  STATION  -   From  September  3,    1932  to  Soptombor  30,    1937,    Inclusive, 

the  gaging  station  waa  two  mllea  upstream  from  the 
Thomas  W.  Koon  Dam,   one-half  mil*  above  backwater  from 
the  dam,   and  thraa  mllea  south  of  Bedford  Valley  Root 
Offloe,   Bedford  County,   Pennsylvania. 

From  August   8,    1929   to   December   2,    1932,    the  atatlon  waa 
at  the  Cumberland  Country  Club,   2jj  mllea  northeast  of 
Cumberland  and   three  mllea  above  tho  mouth  of  Evltts 
Creek. 

□BAINAGE  AREA  AT  STATION  -  Aug.   8,    1929   to   Doc.    2,    1932;   89.0  square  miles. 

Sept.  3,   1932  to  Sept.  30,   1937;   30.2  square  mllea. 

DBAIi.'AGE  AREA.  AT  MOUTH  -  94.0  square  miles. 

?L0n  DATA  PRESENTED  HEREWITH       -  Aug.  8,   1929  to  Sept.  2,   1932,    inclusive,   from  original 
station  whore  drainage  area  waa  89.0  square  miles. 
Sept.   3,   1932  to  Sept.  30,   1937,   Inclusive,   from  new 
atatlon  where  drainage  area  is  30.2  square  mllea. 

-  Basic  data  obtained  from  Hater  supply  Papers  printed 
by  the  u.  S.  Department  of  the  Interior. 

-  The  City  of  Cumberland  haa   two  impounding  reservoirs  on 
this  stream  as  eourcee  of  water  supply.     One,   LaKo  Gordon, 
has  a  drainage  area  of  52.5  square  miles  and  was  con- 
structed in  1913.     All  gaging  reoordB  for  the  station  from 
Aug.  8,   1929  to  Deo.  2,    1932,    lnaluslve,  were,   therefore. 
Influenced  by  the  withdrawal  of  water  from  the  impounding 
reservoir  for  uae   In  Cumberland,   the  surplus  flow  being 
dlaoharged  over  the  spillway  of  the  dam  to  augment   the 
normal  flow  from  the  38. B  square  miles  between  the  dam  end 
the  gaging  station.     During  perioda  of  drought  or  low  flows 
no  water  was  discharged  over  the  spillway.     Tna  records  for 
thia  period  are,   therefore,   useful  only  when  compensated  to 
include  the  diversion. 

In  March  1932  the  dam  forming  LaJts  Koon  was  completed  as  a 
supplementary  source  of  water  supply  for  Cumberland.     It  has 
a  drainage  area  of  approximately  45  square  miles.     On  Sept. 
3,   1932,   the  present  gaging  atatlon  was  established,     plow 
records  from  the  latter  are  not  Influenced  by  diversion 
and  are,   therefore,   not  subject  to  correction. 


REUAflXS 


DIVERSIONS 


SUMMARY  BY  TEARS 
flp""«l   Total  and  Dally  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 


Year  ending  September  30 

. 

•1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

3.563 

112.655 

104.132 

122.882 

283.493 

108.628 

233.403 

346.024 

325.490 

Dally  Maximum 

0.238 

5.406 

4.413 

5.16S 

9.195 

6.435 

4.041 

42.551 

31.005 

Dally  Minimum 

0.029 

0.009 

0.010 

0.023 

0.043 

0.032 

0.077 

0.047 

0.056 

Dally  Average 

0.066 

0.309 

0.285 

0.336 

0.777 

0.298 

0.639 

0.945 

0.892 

■Hot 

or  a  oomp 

Ate  year 

...  d.UI 

lnd  teDlns 

EVTITS  GiEEK 
Dally  and  Itontaly  Dlooiargo,   In  taillon  Gallons  par  Square  U.la 


1923 

1929 

Day     - 

Oct. 

Kov. 

DOC. 

Jan. 

Fab. 

liar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 
2 
3 

4 
5 

0.036 

0.036 

0.036 

0.051 

0.058 

6 
7 

8 
9 
10 

0.058 

0.051 

0.080 

0.225 

0.052 

0.238 

0.044 

0.145 

11 
12 

0.058 

0.065 

0.052 

0.058 

13 

0.036 

0.065 

14 

0.036 

0.210 

15 

0.050 

0.109 

16 

0.036 

0.058 

17 

0.065 

0.088 

IS 

0.044 

0.080 

1ft 

0.044 

0.080 

20 

0.036 

0.094 

El 

0.036 

0.044 

22 

0.036 

0.044 

£3 

0.080 

0.058 

24 

0.O58 

0.095 

25 

0.036 

0.051 

26 

0.036 

0.056 

27 

0.036 

0.058 

2B 

0.036 

0.109 

29 

0.036 

0.051 

30 

0.044 

0.058 

31 

0.029 

Total 
Uax. 

Ulu. 

Avar. 

1.096 
0.080 

0.029 
0.046 

2.467 
0.238 
0.036 
0.082 

Day 

1929 

1930 

Oat. 

Kov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Liar. 

Ajar. 

May 

June 

July 

AOg. 

Sept. 

1 

0.088 

0.29B 

0.145 

0.596 

0.218 

0.298 

0.262 

0.623 

0.087 

0.067 

0.028 

0.012 

2 

5.406 

0.283 

0.145 

0.596 

0.218 

0.296 

0.269 

0.551 

0.087 

0.063 

0.022 

0.015 

3 

1.517 

1.741 

0.145 

0.567 

0.218 

0.254 

0.262 

0.464 

0.073 

0.055 

0.021 

0.009 

4 

1.103 

1.640 

0.145 

0.501 

0.364 

0.254 

0.262 

0.363 

0.046 

0.053 

0.021 

0.015 

5 

0.581 

0.929 

0.160 

0.407 

1.102 

0.254 

0.233 

0.364 

0.055 

0.060 

0.025 

0.013 

5 

0.378 

0.740 

0.232 

0.407 

0.697 

0.276 

0.283 

0.290 

0.060 

0.046 

0.011 

0.024 

7 

0.297 

0.581 

0.218 

0.355 

0.537 

0.327 

0.791 

0.298 

0.065 

0.037 

0.017 

0.010 

s 

0.297 

0.522 

0.262 

0.384 

0.443 

0.656 

0.638 

0.262 

0.073 

0.036 

0.018 

0.027 

0 

0.233 

0.436 

0.298 

0.421 

0.363 

0.638 

0.472 

0.247 

0.087 

0.036 

0.0O9 

0.022 

10 

0.160 

0.378 

0.189 

0.348 

0.392 

0.501 

0.364 

0.225 

0.493 

0.048 

0.009 

0.013 

11 

0.160 

0.407 

0.232 

0.304 

0.342 

0.493 

0.356 

0.203 

0.161 

0.036 

0.020 

0.028 

12 

0.189 

0.348 

0.189 

0.298 

0.298 

0.733 

0.356 

0.233 

0.109 

0.039 

0.010 

0.012 

13 

0,128 

0.334 

0.407 

0.384 

0.348 

0.581 

0.342 

0.160 

0.094 

0.039 

0.009 

0.034 

14 

0.153 

0.304 

0.552 

0.304 

0.363 

0.596 

0.334 

0.182 

0.087 

0.058 

0.025 

0.028 

15 

0.158 

0.399 

0.493 

0.363 

0.269 

0.501 

0.319 

0.174 

0.087 

0.046 

0.034 

0.012 

16 

0.138 

0.378 

0.457 

0.262 

0.254 

0.508 

0.304 

0.174 

0.073 

0.037 

0.017 

0.017 

17 

0.160 

0.457 

0.378 

0.283 

0.254 

0.508 

0.327 

0.160 

0.0S7 

0.036 

0.027 

0.023 

IB 

0.136 

2.627 

0.442 

0.21S 

0.254 

0.530 

0.319 

0.160 

0.116 

0.039 

0.045 

0.020 

19 

0.130 

1.684 

0.7U 

0.145 

0.247 

0.733 

0.348 

0.169 

0.102 

0.058 

0.027 

0.012 

20 

0.U5 

1.103 

0.290 

0.145 

0.269 

0.573 

0.304 

0.196 

0.073 

0.036 

0.017 

0.010 

21 

0.130 

0.915 

0.290 

0.145 

0.304 

0.501 

0.334 

0.167 

0.056 

0.030 

0.010 

0.017 

22 

2.736 

0.733 

0.290 

0.145 

0.233 

0.436 

0.835 

0.133 

0.055 

0.039 

0.020 

o.oie 

23 

4.266 

0.617 

0.290 

0.145 

0.233 

0.407 

0.636 

0.124 

0.051 

0.023 

0.018 

0.010 

24 

1.408 

0.573 

0.290 

0.145 

0.304 

0.407 

0.531 

0.116 

0.116 

■0.023 

0.023 

0.010 

25 

0.885 

0.552 

0.290 

0.145 

0.421 

0.407 

0.508 

O.ilS 

0.123 

0.036 

0.012 

0.025 

26 

0.661 

0.436 

0.290 

0.145 

0.478 

0.508 

0.464 

0.109 

0.036 

0.022 

0.011 

0.015 

27 

0.501 

0.443 

0.407 

0.145 

0.392 

0.457 

0.421 

0.094 

0.055 

0.020 

0.015 

0.020 

28 

0.436 

0.218 

0.856 

0.145 

0.392 

0.363 

0.384 

0.094 

0.043 

0.034 

0.015 

0.012 

29 

0.342 

0.218 

0.959 

0.145 

0.333 

0.334 

0.094 

0.046 

0.027 

0.010 

0.010 

30 

0.3E7 

0.218 

0.755 

0.145 

0.319 

0.356 

0.083 

0.069 

0.017 

0.015 

0.011 

31 

0.378 

0.624 

0.145 

0.290 

0.109 

0.018 

0.011 

Total 

23.590 

20.512 

11.431 

8.884 

10.227 

14.096 

12.020 

6.787 

2.794 

1.244 

0.572 

0.498 

V»T, 

5.406 

2.627 

0.959 

0.596 

1.102 

0.356 

0.835 

0.623 

0.493 

0.087 

0.045 

0.034 

Kin. 

0.088 

0.218 

0.145 

0.145 

0.218 

0.254 

0.233 

O.CBS 

0.036 

0.017 

0.009 

0.009 

ivar. 

0.762 

0.634 

0.369 

0.287 

0.362 

0.454 

0.401 

|    0.219 

0.093 

0.040 

0.013 

0.017 

EVICTS  CREEK 
Dully  and  Monthly  Discharge,    In  Million  Callous  per  Square  Ulle 


Day 

1030 

1931 

Oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

Juiio 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.010 

0.027 

0.014 

0.036 

0.034 

0.203 

1.241 

0.392 

0.631 

0.064 

0.124 

0.116 

£ 

0.01S 

0.026 

0.014 

0.034 

0.028 

0.276 

1.016 

0.363 

0.508 

0.088 

0.101 

0.145 

3 

0.012 

0.027 

0.014 

0.073 

0.028 

0.169 

1.162 

0.334 

0.426 

0.060 

0.101 

0.130 

4 

0.012 

0.028 

0.014 

0.068 

0.025 

0.123 

1.350 

0.304 

0.386 

0.080 

0.145 

0.088 

6 

0.011 

0.039 

0.026 

0.163 

0.026 

0.094 

1.269 

0.269 

0.356 

0.071 

0.124 

0.116 

a 

0.011 

0.034 

0.06G 

0.283 

0.025 

0.088 

1.139 

0.247 

0.341 

0.153 

0.088 

0.086 

7 

0.011 

0.028 

0.073 

0.138 

0.026 

0.072 

1.096 

0.£39 

0.327 

0.130 

0.088 

0.073 

8 

0.013 

0.028 

0.056 

0.007 

0.025 

0.109 

0,929 

1.727 

0.363 

0.070 

0,101 

0.060 

6 

0.013 

0.028 

0.039 

0.068 

0.167 

0.130 

0.776 

1.147 

0.283 

0.493 

0,088 

0.089 

10 

0.012 

0.028 

0.036 

0.060 

0.189 

0.124 

0.663 

0.871 

0.233 

1.859 

0.101 

0.080 

11 

0.012 

0.031 

0.031 

0.048 

0.051 

0.109 

0.662 

0.740 

0.210 

1.553 

0.116 

0.060 

ie 

0.012 

0.031 

0.034 

0.039 

0.051 

0.068 

0.479 

0.929 

0.189 

0.596 

0.109 

0.066 

13 

0.012 

0.031 

0.027 

0.036 

0,051 

0.080 

0.457 

4.413 

0.163 

0.364 

0.088 

0.066 

14 

0.013 

0.031 

0.025 

0.034 

0.081 

0.080 

0.378 

3.702 

0.130 

0.298 

0.094 

0.080 

16 

0.013 

0.031 

0,014 

0.026 

0.051 

o.oeo 

0.348 

2.192 

0.163 

0.203 

0.088 

0.080 

16 

0.013 

0.028 

0.014 

0.022 

0.061 

0.073 

0.327 

1.610 

0.145 

0.196 

0.065 

0.066 

17 

0.015 

0.027 

0.014 

0.036 

0.042 

0.080 

0.298 

1.147 

0.160 

0.508 

0.063 

0.088 

16 

0.016 

0.029 

0.014 

0.042 

0.063 

0.080 

0.283 

0,915 

0.101 

3.411 

0.260 

0.130 

19 

0.016 

C.029 

0.014 

O.073 

0.069 

0.072 

0.233 

1.227 

0.080 

1.292 

0.153 

0.066 

20 

0.022 

0.086 

0.014 

0.080 

0.064 

0.080 

0.226 

1.364 

0.101 

0.849 

0.109 

0.080 

SI 

0.026 

0.026 

0.014 

0.048 

0.060 

0.067 

0.2O3 

4.026 

0.080 

1.089 

0.159 

0.051 

88 

0.027 

0.023 

0.014 

0.036 

0.053 

0.067 

0.290 

2.453 

0.069 

0.958 

0.130 

0.080 

£3 

0.027 

0.023 

0.014 

0.029 

0.048 

0.088 

0.980 

3.919 

0.063 

0.566 

0.109 

0.130 

£4 

0.02S 

0.022 

0.014 

0.029 

0.048 

0.088 

0.610 

2.251 

0.064 

0.610 

0.088 

0.136 

86 

0.031 

0.022 

0.014 

0.034 

0.048 

0.116 

0.472 

1.611 

0.049 

0.413 

0.138 

0.080 

86 

0.028 

0.022 

0.014 

0.038 

0.036 

0.138 

0.652 

1.271 

0.070 

0.304 

0.146 

0.501 

£7 

0.031 

0.022 

0.283 

0.042 

0.034 

0.109 

0.68£ 

0.915 

0.072 

0.247 

0.181 

0.167 

£8 

0.031 

0.017 

0.138 

0.046 

0.034 

0.472 

0.530 

0.762 

0.066 

0.203 

0.136 

0.130 

£9 

0.031 

0.017 

0.087 

0.039 

1.117 

0.479 

0.663 

0.047 

0.196 

0.161 

0.109 

30 

0.031 

0.014 

0.064 

0.042 

0.477 

0.407 

0.6S8 

0.042 

0.145 

0.181 

0.088 

31 

0.02S 

0.048 

0.034 

0.334 

0.842 

0.167 

0.167 

Total 

0.683 

0.792 

1.266 

1.852 

1.453 

5.273 

19.416 

45. £89 

5.860 

17.266 

3,622 

3.  £60 

Max. 

0.031 

0.039 

0.283 

0.283 

0.1B9 

1.117 

1.360 

4.413 

0.631 

3.411 

0.260 

0.601 

Uin. 

0.010 

0.014 

0.014 

0.088 

0.026 

0.067 

0.203 

0.839 

0.042 

0.064 

0.063 

0.061 

Aver. 

0.019 

0.026 

0.041 

0.060 

0.062 

0.170 

0.647 

1.393 

0.196 

0.557 

0.124 

0.109 

Day 

1931 

1932 

Oot. 

NOV. 

Deo. 

Jan, 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.087 

0.072 

0.036 

0.189 

0.638 

0.189 

2.540 

0.233 

0.174 

0.066 

0.039 

0.061 

2 

0.080 

0.054 

0.029 

0.610 

0.559 

0.174 

2.264 

0.189 

0.146 

0.047 

0.062 

0.080 

3 

0.080 

0.060 

0.028 

0.304 

0.552 

0.153 

2.089 

0.146 

0.145 

0.060 

0.071- 

0.038 

4 

0.072 

0.068 

0.030 

0.228 

3.071 

0.304 

1.829 

0.146 

0.116 

0.068 

0.053 

0.041 

5 

0.072 

0.072 

0.040 

0.182 

3.374 

0.493 

1.640 

0.145 

0.160 

0.060 

0.045 

0.041 

6 

0.072 

0.060 

0.033 

0.608 

1.756 

0.588 

0.608 

0.153 

0.160 

0.080 

0.069 

0.041 

7 

0.064 

0.064 

0.029 

0.436 

1.256 

0.740 

0.421 

0.130 

0.167 

0.116 

0.037 

0.038 

8 

0.067 

0.072 

0.026 

0.334 

1.126 

0.522 

0.342 

0.130 

0.102 

0.073 

0.038 

0.041 

9 

0.072 

0.058 

0.067 

0.327 

0.693 

0.428 

0.464 

0.501 

0.094 

0.042 

0.037 

0.038 

10 

0.072 

0.058 

0.138 

0.269 

0.776 

0.392 

0.678 

1.816 

0.063 

0.052 

0.042 

0.038 

11 

0.073 

0.057 

0.168 

0.327 

0.697 

0.363 

0.602 

£.192 

0.072 

0.065 

0.040 

0.036 

12 

0.064 

0.064 

0.363 

0.319 

0.631 

0.304 

0.688 

4.162 

0.094 

0.063 

0.062 

0,038 

13 

0.087 

0.060 

0.327 

0.319 

0.537 

0.276 

0.443 

5.169 

0.116 

0.063 

0.066 

0.038 

14 

0.087 

0.033 

0.327 

0.290 

0.436 

0.218 

0.376 

3.811 

0.123 

0.065 

0.033 

0.038 

IS 

0.080 

0.044 

0.210 

0.262 

0.428 

0.210 

0.32? 

2.640 

0.087 

0.026 

0.033 

0.041 

16 

0.068 

0.028 

0.160 

0.247 

0.366 

0.254 

0.290 

1.600 

0.363 

0.087 

0.030 

0.041 

17 

0.064 

0.036 

0.138 

0.239 

0.436 

0.319 

0.864 

1.364 

0.662 

0.063 

0.053 

0.038 

18 

0.060 

0.038 

0.124 

0.854 

0.421 

0.601 

0.847 

1.096 

0.291 

0,050 

0.102 

0.036 

19 

0.072 

0.028 

0.109 

0.182 

0.356 

0.668 

0.203 

0.842 

0.811 

0.060 

0.080 

0.036 

£0 

0.064 

0.025 

0.094 

0.163 

0.304 

0.676 

0.182 

0.719 

0.188 

0.063 

0.080 

0.036 

21 

0.068 

0.046 

0.101 

0.145 

0.276 

0.610 

0.182 

0.653 

0.136 

0.060 

0.045 

0.036 

88 

0.072 

0.026 

0.101 

0.146 

0.290 

0.838 

0.182 

0.552 

0.116 

0.066 

o";642 

0.036 

£3 

0.080 

0.026 

0.101 

0.363 

0.839 

0.688 

0.174 

0.457 

0.087 

0.036 

0.045 

0.038 

24 

0.08? 

0.023 

0.109 

1.059 

0.210 

0.610 

0.148 

0.384 

0.066 

0.049 

0.073 

0.038 

25 

0.060 

0.038 

0.124 

0.610 

0.233 

0.856 

0.153 

0.356 

0.068 

0.058 

0.036 

0.038 

26 

0.052 

0.029 

0.101 

0.457 

0.210 

0.777 

0.160 

0.304 

0.066 

0.034 

0.037 

0.036 

27 

0.072 

0.029 

0.080 

0.493 

0.225 

0.995 

0.182 

0.276 

0.080 

0.060 

0.073 

0.043 

28 

0.072 

0.033 

0.060 

0.464 

0.233 

3.266 

0.138 

0.247 

o.oae 

0.055 

0.032 

0.069 

29 

0.060 

0.033 

0.080 

0.472 

0.254 

2.628 

0.130 

0.225 

0.087 

0.049 

0.050 

0.056 

30 

0.072 

0.036 

0.080 

1.393 

2.628 

0.124 

0.210 

0.065 

0.066 

0.080 

0.049 

31 

0.102 

0.080 

0.915 

2.831 

0.189 

0.041 

0.049 

Total 

2.314 

1.370 

3.553 

12.492 

20.766 

24.396 

17.684 

31.124 

4.849 

1.866 

1.595 

1.27-1 

Max, 

0.102 

0.072 

0.363 

1.393 

3.374 

3.266 

2.540 

5.169 

0.552 

0.116 

0.102 

0.080 

-.in. 

0.052 

0.023 

0.026 

0.145 

0.210 

0.153 

0.124 

0.130 

0.055 

0.025 

0.030 

0.036 

Avar. 

0.076 

0.046 

0.115 

0.403 

0.719 

0.704 

0.596 

1.001 

0.112 

0.060 

0.051 

0.042 

EVTTTS  CJBIK 


Dally  and  Monthly  Uoonnrga, 

in  Union  Gallons  pap  Sqoara  Ula 

1932 

1999 

B«7 

Oot. 

Hot. 

Mo. 

;u. 

Fab. 

War. 

Mr. 

May 

J  una 

July 

lug. 

Sap*.. 

1 

0.047 

0.999 

0.310 

0.428 

0.815 

0.913 

1.499 

0.748 

0.492 

0.124 

0.113 

0.109 

a 

0.049 

0.268 

0.289 

0.974 

0.819 

0.515 

1.927 

0.791 

0.428 

0.139 

0.090 

0.094 

9 

0.049 

0.188 

0.289 

0.374 

0.664 

0.492 

1.527 

1.069 

0.989 

0.965 

0.061 

0.145 

4 

0.047 

0.161 

0.278 

0.996 

0.641 

0.449 

1.198 

0.771 

0.428 

0.209 

0.194 

0.374 

S 

0.061 

0.148 

0.289 

0.996 

0.620 

0.405 

1.069 

0.726 

0.969 

0.146 

0.O94 

0.297 

6 

0.2S7 

0.141 

0.268 

0.542 

0.620 

0.406 

1.599 

1.617 

0.9a 

0.124 

0.089 

0.164 

1 

0.190 

0.148 

0.237 

0.542 

0.641 

0.620 

2.886 

1.860 

0.974 

0.119 

0.069 

0.120 

e 

0.079 

0.146 

0.237 

0.321 

0.695 

1.199 

1.797 

9.763 

0.999 

0.119 

0.069 

0.109 

9 

0.098 

0.989 

0.224 

0.563 

0.915 

0.618 

1.609 

3.409 

0.342 

0.109 

0.066 

0.096 

10 

0.096 

2.181 

0.214 

0.389 

0.641 

0.620 

1.619 

8.896 

0.428 

0.115 

0.094 

0.090 

u 

0.091 

0.706 

0.210 

0.931 

0.999 

0.656 

1.587 

8.946 

0.910 

0.105 

0.167 

0.088 

u 

0.049 

0.913 

0.246 

0.363 

0.995 

0.996 

9.899 

9.720 

0.278 

0.094 

0.094 

0.115 

15 

0.091 

0.396 

0.236 

0.263 

0.999 

9.639 

1.969 

2.949 

0.246 

0.094 

0.077 

0.124 

14 

0.098 

0.363 

0.210 

0.257 

0.595 

9.199 

1.754 

2.426 

0.233 

0.090 

0.077 

0.214 

IS 

0.098 

0.310 

0.141 

0.267 

0.999 

6.415 

1.819 

1.840 

0.255 

0.098 

0.066 

0.515 

16 

0.098 

0.289 

0.161 

0.297 

0.955 

5.849 

£.099 

1.840 

0.239 

0.107 

0.066 

0.521 

17 

0.449 

0.969 

0.167 

0.267 

0.519 

2.760 

4.962 

1.410 

0.931 

0.094 

0.069 

0.559 

18 

0.999 

0.278 

0.182 

0.266 

0.999 

2.096 

2.949 

1.189 

0.297 

0.090 

0.069 

0.162 

19 

0.910 

4.919 

0.182 

0.268 

0.449 

5.680 

9.546 

1.026 

0.214 

0.O61 

0.062 

0.141 

to 

0.209 

i.est 

0.210 

0.268 

0.699 

5.944 

6.908 

0.940 

0.209 

0.077 

0.124 

0.197 

£1 

0.156 

1.199 

0.297 

0.266 

0.727 

4.770 

4.962 

0.654 

0.197 

0.081 

0.090 

0.139 

St 

0.107 

0.819 

0.951 

0.513 

0.999 

9.165 

5.465 

0.771 

0.175 

0.081 

0.077 

0.124 

ts 

0.098 

0.684 

0.310 

0.470 

0.977 

2.544 

2.456 

0.7C8 

0.161 

0.077 

0.259 

0.120 

24 

0.107 

0.677 

0.492 

0.565 

0.535 

2.631 

1.946 

0.642 

0.154 

0.065 

1.926 

0.107 

£6 

0.098 

0.939 

0.660 

0.614 

0.620 

1.646 

1.646 

0.709 

0.148 

0.194 

0.269 

0.098 

H 

0.094 

0.492 

0.428 

5.958 

0.746 

1.454 

1.567 

0.976 

0.167 

0.141 

0.161 

0.094 

t? 

0.267 

0.974 

0.406 

1.969 

0.599 

1.604 

1.192 

0.728 

0.182 

0.182 

0.149 

0.094 

ts 

0.182 

0.342 

0.727 

1.918 

0.959 

1.961 

1.006 

0.899 

0.167 

0.120 

0.199 

0.094 

8S 

0.150 

0.310 

0.913 

1.090 

1.261 

0.697 

0.996 

0.146 

0.094 

0.107 

0.094 

90 

0.107 

0.321 

0.919 

0.920 

1.091 

0.791 

0.642 

0.150 

0.081 

0.090 

0.090 

91 

0.109 

0.999 

0.895 

1.219 

0.996 

0.124 

0.094 

Total 

4.140 

19.121 

9.815 

20.676 

17.279 

69.259 

66.991 

99.966 

6.289 

9.66? 

4.917 

4.631 

Hu, 

0.999 

4.319 

0.727 

9.539 

0.699 

9.199 

6.908 

8.696 

0.559 

0.563 

1.526 

0.515 

Hi. 

0.045 

0.141 

0.141 

0.297 

0.449 

0.406 

0.791 

0.896 

0.190 

0.077 

0.062 

0.085 

ATor. 

0.199 

0.637 

0.816 

0.667 

0.616 

2.224 

2.201 

1.791 

0.276 

0.119 

0.146 

0.161 

1999 

1934 

Day 

Oot. 

Hot. 

Boo. 

Tm. 

Tab. 

Iter. 

Apr. 

May 

JUS* 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.248 

0.061 

0.075 

2.201 

0.297 

0.126 

0.791 

0.310 

0.130 

0.079 

0.038 

0.038 

2 

0.210 

0.081 

0.075 

0.677 

0.235 

0.190 

0.668 

0.299 

0.124 

0.O69 

0.038 

0.036 

5 

0.107 

0.061 

0.089 

0.896 

0.210 

o.sa 

0.999 

0.3a 

0.107 

0.082 

0.169 

0.038 

4 

0.094 

0.077 

0.167 

0.936 

0.214 

0.428 

1.796 

0.553 

0.107 

0.096 

0.069 

0.041 

5 

0.090 

0.109 

0.130 

2.396 

0.235 

0.641 

1.962 

0.510 

0.096 

0.056 

0.049 

0.OS6 

6 

0.065 

0.257 

0.107 

1.367 

0.210 

0.428 

1.192 

0.299 

0.094 

0.058 

0.041 

0.047 

7 

0.069 

0.162 

0.103 

6.438 

0.205 

0.257 

1.966 

0.278 

0.094 

0.066 

0.036 

0.041 

8 

0.081 

0.130 

0.094 

3.270 

0.205 

0.246 

1.091 

0.257 

0.085 

0.094 

0.038 

0.049 

9 

0.090 

0.115 

0.090 

2.009 

0.163 

0.214 

0.941 

0.246 

0.130 

0.062 

0.096 

0.049 

10 

0.085 

0.103 

0.061 

1.453 

0.160 

0.210 

o.ess 

0.246 

0.141 

0.066 

0.056 

0.043 

u 

0.061 

0.096 

0.073 

1.132 

0.150 

0.205 

1.046 

0.267 

0.107 

0.066 

0.058 

0.041 

11 

0.081 

0.094 

0.061 

0.963 

0.171 

0.214 

1.027 

0.246 

0.124 

0.113 

0.075 

0.045 

13 

0.077 

0.094 

0.061 

0.920 

0.171 

0.259 

0.854 

0.224 

0.130 

0.094 

0.096 

0.041 

14 

0.075 

0.1O3 

0.090 

0.811 

0.171 

0.299 

0.791 

0.224 

0.096 

0.1S2 

0.105 

0.056 

15 

0.075 

0.089 

0.098 

0.689 

0.171 

0.266 

0.664 

0.510 

0.085 

0.085 

0.077 

0.062 

16 

0.075 

0.081 

0.351 

0.999 

0.192 

0.268 

0.791 

0.3a 

0.081 

0.062 

1.197 

1.518 

17 

0.173 

0.077 

0.666 

0.919 

0.171 

0.276 

0.746 

0.257 

0.073 

0.049 

0.699 

0.791 

18 

0.124 

0.098 

0.915 

0.470 

0.150 

0.910 

0.620 

0.235 

0.310 

0.043 

0.167 

o.ao 

19 

0.094 

0.107 

0.406 

0.427 

0.171 

0.299 

0.599 

0.214 

1.176 

0.043 

0.119 

0.154 

20 

0.090 

0.107 

0.492 

0.364 

0.171 

0.269 

0.599 

0.203 

0.E57 

0.043 

0.069 

0.124 

21 

0.089 

0.094 

0.492 

0.374 

0.171 

0.269 

0.839 

0.197 

0.161 

0.043 

0.066 

0.107 

22 

0.094 

0.094 

0.342 

0.374 

0.128 

0.E89 

0.492 

0.162 

0.196 

0.058 

0.056 

0.155 

29 

0.124 

0.090 

0.299 

0.407 

0.118 

0.287 

0.619 

0.182 

0.196 

0.056 

0.096 

0.120 

24 

0.119 

0.090 

0.278 

0.994 

0.1O7 

0.257 

0.470 

0.173 

0.120 

0.054 

0.056 

0.103 

IS 

0.094 

0.069 

0.278 

0.351 

0.107 

0.278 

0.417 

0.235 

0.103 

0.054 

0.075 

0.090 

26 

0.085 

0.081 

0.289 

0.331 

0.107 

0.993 

0.406 

0.214 

0.085 

0.034 

0.069 

0.086 

27 

0.081 

0.088 

0.210 

0.321 

0.107 

0.706 

0.585 

0.162 

0.061 

0.032 

0.056 

0.107 

26 

0.081 

0.069 

0.297 

0.351 

0.107 

1.366 

0.393 

0.167 

0.081 

0.098 

0.091 

0.090 

29 

0.077 

0.081 

0.246 

0.258 

0.896 

0.991 

0.194 

0.077 

0.069 

0.091 

0.639 

50 

0.081 

0.061 

0.417 

0.258 

0.727 

0.3a 

0.154 

0.066 

0.061 

0.047 

0.964 

91 

0.081 

0.999 

0.£96 

0.746 

0.146 

0.047 

0.041 

Total 

5.108 

8.009 

8.090 

91.601 

4.721 

11.749 

82.647 

7.396 

4.597 

1.990 

9.786 

8.836 

Mai. 

0.246 

0.207 

0.699 

6.499 

0.257 

1.366 

1.796 

0.383 

1.176 

0.182 

1.197 

1.516 

Us. 

0.075 

0.077 

0.079 

0.258 

0.107 

0.126 

0.321 

0.146 

0.066 

0.032 

0.036 

0.038 

ATer. 

0.100 

0.100 

0.259 

1.019 

0.166 

0.378 

0.761 

0.240 

0.195 

0.063 

0.122 

0.194 

IflTIB  OTOOX 
Dolly  anfl  Monthly  W»obargo,    lo  Million  Gallons  per  Square  bdlo 


1934 

1933 

D»T 

Out. 

ROT. 

Dee. 

Jan. 

rob. 

Uer. 

Apr. 

He? 

Jane 

J»lT 

Aug. 

Sept. 

1 

0.381 

0.103 

1.661 

0.877 

0.486 

1.861 

0.746 

0.488 

0.869 

0.899 

0.098 

0.103 

E 

0.838 

0.113 

1.198 

0.677 

0.488 

1.304 

0.748 

3.088 

0.867 

0.168 

1.888 

0.88? 

S 

0.814 

0.096 

0.964 

0.636 

0.486 

1.411 

0.664 

8.994 

0.867 

0.167 

0.746 

0.867 

4 

0.168 

0.899 

0.67? 

0.449 

0.486 

1.304 

0.641 

6.010 

0.348 

0.184 

0.383 

1.796 

g 

0.173 

0.867 

0.78? 

0.883 

0.381 

1.861 

0.680 

1.688 

0.878 

0.161 

0.887 

0.877 

c 

0.846 

0.197 

0.680 

0.417 

0.876 

1.840 

0.964 

1.861 

0.887 

0.161 

0.810 

0.417 

7 

0.810 

0.161 

0.838 

0.406 

0.876 

1.861 

0.706 

8.681 

0.833 

0.161 

0.488 

0.310 

e 

0.187 

0.184 

0.498 

0.680 

0.876 

1.133 

0.791 

1.860 

0.383 

0.148 

.0.899 

0.887 

9 

0.138 

0.138 

0.41? 

8.760 

0.813 

0.968 

1.176 

1.861 

0.498 

0.638 

0.867 

0.887 

10 

0.130 

0.130 

0.374 

1.660 

0.791 

0.941 

8.808 

4.041 

0.869 

0.884 

1.091 

0.846 

11 

0.180 

0.161 

0.383 

1.386 

0.641 

1.861 

8.374 

8.874 

0.838 

0.146 

0.980 

0.810 

12 

0.113 

0.161 

0.874 

1.046 

0.838 

1.861 

8.716 

1.946 

0.884 

0.184 

0.449 

0.197 

15 

0.098 

0.184 

0.374 

0.941 

0.886 

1.616 

8.666 

1.778 

0.810 

0.130 

0.333 

0.173 

U 

0.107 

0.141 

0.310 

0.980 

0.663 

1.368 

8.867 

1.661 

0.188 

0.113 

0.381 

0.16? 

IB 

0.096 

0.138 

0.887 

.0.634 

8.694 

1.198 

1.660 

1.861 

0.168 

0.103 

0.899 

0.184 

U 

0.096 

0.184 

0.867 

0.748 

8.681 

1.861 

1.861 

1.091 

0.173 

0.103 

0.887 

0.148 

17 

0.094 

0.184 

0.889 

0.941 

3.97? 

1.118 

1.386 

0.968 

0.168 

0.090 

0.884 

0.141 

ie 

0.094 

0.180 

0.887 

1.086 

8.808 

1.018 

1.176 

0.877 

0.166 

0.066 

0.803 

0.138 

19 

0.098 

0.184 

0.867 

0.787 

1.711 

0.964 

1.046 

0.791 

0.348 

0.077 

0.186 

0.141 

to 

0.090 

0.138 

0.383 

0.87? 

1.478 

1.086 

0.968 

0.78? 

0.417 

0.188 

0.188 

0.878 

U 

0.090 

0.184 

0.878 

1.861 

1.196 

1.386 

0.677 

0.791 

0.887 

0.613 

0.188 

0.181 

88 

0.090 

0.130 

0.887 

8.867 

1.118 

1.048 

0.813 

0.663 

0.406 

0.838 

0.173 

0.180 

83 

0.088 

0.770 

0.887 

1.688 

1.086 

1.046 

0.787 

0.899 

0.838 

0.846 

0.146 

0.184 

t» 

0.061 

0.874 

0.887 

1.411 

1.886 

1.048 

0.899 

0.498 

0.810 

0.16? 

0.113 

0.107 

26 

0.130 

0.381 

1.497 

1.840 

8.461 

1.086 

0.886 

0.449 

0.173 

0.146 

0.180 

0.107 

S? 

0.138 

0.310 

0.634 

0.980 

1.688 

0.980 

0.838 

0.406 

0.161 

0.130 

0.168 

0.103 

88 

0.161 

0.310 

0.686 

0.746 

1.368 

0.964 

0.838 

0.383 

0.184 

0.180 

0.161 

0.103 

89 

0.180 

1.048 

0.663 

0.641 

0.968 

0.498 

0.348 

0.173 

0.103 

0.184 

0.107 

30 

0.107 

1.048 

0.877 

0.633 

0.634 

0.470 

0.348 

0.838 

0.098 

0.180 

0.10? 

31 

0.096 

0.470 

0.486 

0.791 

0.381 

0.068 

0.113 

Mel 

4.808 

S.186 

16.799 

30.449 

38.438 

38.678 

33.743 

40.447 

7.986 

8.666 

10.896 

7.700 

Mai. 

0.381 

1.048 

1.661 

8.760 

3.977 

1.661 

8.668 

4.041 

0.838 

0.813 

1.868 

1.798 

Hi. 

0.061 

0.098 

0.887 

0.333 

0.278 

0.791 

0.470 

0.381 

0.184 

0.077 

0.096 

0.103 

Arer. 

0.138 

0.878 

0.848 

0.968 

1.169 

1.146 

1.188 

1.308 

0.884 

0.163 

0.338 

0.887 

BW 

1938 

1936 

Oot. 

HOT. 

Deo. 

Jen. 

fee. 

Her. 

APT. 

•»7 

Jane 

July 

Ane. 

Sept. 

1 

0.096 

0.113 

0.167 

0.887 

0.833 

4.661 

1.661 

0.488 

0.186 

0.161 

0.061 

0.073 

8 

0.107 

0.107 

0.173 

0.876 

0.814 

3.336 

1.840 

0.488 

0.167 

0.133 

0.07? 

0.073 

3 

0.098 

0.103 

0.148 

1.196 

0.814 

8.716 

1.118 

0.748 

0.161 

0.180 

0.077 

0.083 

4 

0.090 

0.096 

0.130 

0.941 

0.814 

3.336 

0.964 

0.663 

0.134 

0.103 

0.073 

0.07? 

8 

0.090 

0.098 

0.136 

0.663 

0.614 

6.381 

1.086 

0.333 

0.141 

0.098 

0.094 

0.066 

6 

0.141 

0.094 

0.148 

0.498 

0.191 

8.346 

7.399 

0.470 

0.138 

0.094 

0.180 

0.088 

7 

0.113 

0.103 

0.148 

0.470 

0.191 

3.806 

3.690 

0.488 

0.141 

0.086 

0.141 

0.086 

6 

0.107 

0.130 

0.161 

0.613 

0.171 

3.807 

6.387 

0.383 

0.887 

0.081 

0.094 

0.066 

9 

0.094 

0.118 

0.19? 

0.980 

0.171 

3.671 

8.461 

0.368 

0.197 

0.061 

0.077 

0.031 

10 

0.094 

0.103 

0.188 

1.318 

0.130 

4.834 

8.643 

0.348 

0.16? 

0.073 

0.069 

0.081 

11 

0.098 

0.098 

0.667 

0.968 

0.130 

11.811 

8.096 

0.383 

0.837 

0.068 

0.089 

0.049 

18 

0.141 

0.130 

0.168 

0.791 

0.188 

18.330 

1.946 

0.888 

0.348 

0.088 

0.069 

0.049 

IS 

0.180 

8.031 

0.381 

0.836 

0.188 

6.479 

1.888 

0.383 

0.449 

0.068 

0.066 

0.049 

14 

0.103 

0.498 

1.366 

0.636 

0.171 

3.890 

1.386 

0.383 

0.899 

0.066 

0.066 

0.0(4 

13 

0.094 

0.899 

1.138 

0.746 

0.855 

8.989 

1.861 

0.368 

0.814 

0.086 

0.073 

0.036 

16 

0.090 

0.878 

1.861 

0.834 

0.748 

8.344 

1.138 

0.899 

0.810 

0.081 

0.066 

0.066 

17 

0.086 

0.348 

0.813 

0.706 

0.641 

48.881 

1.048 

0.699 

0.188 

0.049 

0.036 

0.0(6 

18 

0.068 

0.899 

0.641 

0.787 

0.836 

83.093 

0.968 

0.899 

0.188 

0.081 

0.086 

0.088 

19 

0.088 

0.687 

0.877 

0.664 

0.498 

9.481 

0.877 

0.381 

0.188 

0.081 

0.090 

0.086 

to 

0.094 

0.867 

0.470 

0.791 

0.449 

6.483 

0.834 

0.876 

0.167 

0.047 

0.090 

0.0(8 

81 

0.083 

0.814 

0.388 

0.706 

0.486 

6.607 

0.791 

0.88? 

0.148 

0.047 

0.111 

0.036 

88 

0.107 

0.814 

0.406 

0.641 

0.406 

3.871 

0.748 

0.837 

0.130 

0.04? 

0.814 

0.056 

88 

0.098 

0.803 

0.488 

0.470 

0.388 

8.831 

0.663 

0.833 

0.133 

0.081 

0.094 

0.081 

84 

0.094 

0.182 

0.363 

0.313 

0.363 

3.878 

0.680 

0.214 

0.184 

0.188 

0.073 

0.038 

86 

0.090 

0.188 

0.381 

0.498 

1.133 

8.868 

0.677 

0.838 

0.184 

0.113 

0.066 

0.062 

ts 

0.090 

0.188 

0.878 

0.486 

11.347 

8.867 

0.686 

0.214 

0.180 

0.078 

0.098 

0.08( 

t? 

0.090 

0.188 

0.878 

0.388 

10.864 

8.888 

0.833 

0.614 

0.113 

0.791 

0.081 

0.081 

u 

0.090 

0.19? 

0.899 

0.876 

6.998 

6.180 

0.833 

0.814 

0.107 

0.663 

0.069 

0.0(7 

89 

0.888 

0.803 

0.887 

0.899 

4.490 

1.818 

0.313 

0.810 

0.103 

0.188 

O.MS 

0.0(7 

30 

0.803 

0.168 

0.88? 

0.878 

1.683 

0.470 

0.803 

0.113 

0.1(4 

0.130 

0.073 

81 

0.130 

0.88? 

0.887 

1.478 

0.197 

0.098 

0.088 

Total 

3.839 

7.496 

11.168 

19.988 

48.870 

98.891 

43.(40 

10.(40 

8.491 

3.981 

8.776 

1.786 

Mel. 

0.838 

8.031 

1.3(6 

1.818 

11.047 

48.831 

7.399 

0.748 

0.449 

0.791 

0.814 

0.068 

■U. 

0.088 

0.094 

0.130 

0.887 

0.166 

1.478 

0.470 

0.19? 

0.103 

0.04? 

0.086 

0.04? 

ATer. 

0.108 

0.880 

0.898 

0.(43 

1.488 

6.813 

1.488 

0.343 

0.183 

0.127 

0.090 

0.088 

EVITTS  CREEK 


Dally  and  Monthly  Diooharpe, 

in  Million  Gallon •  par  Squara  Mlla 

1936 

1937 

Day 

Got. 

Not. 

Dac. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

Juna 

July 

lug. 

Sapt. 

1 

0.139 

0.182 

Q.lll 

1.433 

1.386 

0.791 

0.556 

8.416 

0.321 

0.186 

0.077 

0.210 

2 

0.090 

0.133 

0.150 

1.796 

0.962 

0.770 

0.533 

1.903 

0.299 

0.145 

0.073 

0.180 

3 

0.062 

0.145 

0.257 

2.352 

0.791 

0.748 

0.513 

1.588 

0.299 

0.810 

0.064 

0.165 

4 

0.058 

0.834 

0.299 

1.582 

0.748 

0.748 

0.470 

1.368 

0.299 

0.158 

0.062 

0.201' 

5 

0.056 

1.984 

0.857 

1.819 

0.706 

0.770 

0.577 

1.368 

0.278 

0.145 

0.094 

0.492 

S 

0.058 

0.599 

0.641 

1.048 

0.684 

0.787 

0.898 

1.903 

0.257 

0.145 

0.165 

0.599 

7 

0.056 

0.498 

2.138 

1.903 

0.684 

0.684 

0.641 

1.283 

0.257 

0.128 

0.103 

0.278 

8 

0.205 

0.488 

1.7U 

1.818 

1.497 

0.641 

0.641 

1.240 

0.235 

0.118 

0.085 

0.235 

9 

0.139 

0.385 

1.283 

1.388 

1.711 

0.641 

1.069 

1.112 

0.348 

0.107 

0.090 

0.192 

10 

0.118 

0.381 

1.176 

6.522 

1.604 

0.577 

0.980 

0.984 

0.406 

0.103 

0.090 

0.163 

11 

0.111 

0.299 

1.984 

5.281 

1.454 

0.577 

0.813 

0.898 

0.383 

0.133 

0.165 

0.810 

12 

0.085 

0.878 

8.845 

3.229 

1.304 

0.356 

0.791 

0.613 

0.837 

0.210 

0.098 

0.198 

13 

0.069 

0.257 

8.031 

2.245 

1.176 

0.535 

0.748 

0.898 

0.835 

0.153 

0.077 

0.15E 

14 

0.064 

0.857 

1.497 

1.860 

1.069 

0.556 

0.748 

0.962 

0.214 

0.198 

0.069 

0.133 

15 

0.062 

0.85? 

1.176 

1.625 

0.962 

0.535 

0.813 

0.791 

0.857 

0.180 

0.062 

0.188 

16 

0.111 

0.835 

1.026 

1.283 

0.855 

0.513 

0.727 

0.727 

0.235 

0.188 

0.058 

0.128 

17 

5.132 

0.814 

1.026 

1.390 

0.770 

0.556 

0.641 

0.748 

0.235 

0.107 

0.058 

0.145 

ie 

0.748 

0.201 

0.855 

2.416 

0.748 

0.641 

0.599 

0.684 

0.278 

0.139 

0.081 

0.129 

19 

0.342 

0.186 

0.727 

1.539 

0.727 

0.748 

0.684 

0.641 

0.214 

0.118 

0.085 

0.122 

£0 

0.257 

0.186 

1.069 

1.539 

0.727 

1.086 

0.699 

0.399 

0.801 

0.111 

0.073 

0.U1 

£1 

0.814 

0.186 

0.855 

2.908 

1;347 

1.368 

0.727 

0.556 

0.810 

0.103 

0.139 

0.107 

£2 

0.192 

0.180 

0.684 

6.009 

3.592 

0,920 

1.582 

0.533 

0.278 

0.184 

0.877 

0.103 

83 

0.186 

0.171 

0.641 

5.795 

1.668 

0.877 

1.112 

0.636 

0.186 

0.145 

0.342 

0.098 

24 

0.180 

0.171 

0.684 

4.234 

1.475 

0.835 

0.984 

0.492 

0.165 

0.103 

0.163 

0.094 

25 

0.158 

0.165 

0.855 

4.234 

1.283 

0.920 

3.507 

0.470 

0.158 

0.094 

0.878 

0.094 

26 

0.180 

0.158 

1.069 

3.036 

1.005 

0.853 

31.005 

0.428 

0.146 

0.086 

3.598 

0.090 

27 

0.158 

0.139 

1.924 

2.309 

0.980 

0.727 

12.167 

0.470 

0.171 

0.081 

1.368 

0.090 

28 

0.139 

0.133 

2.202 

1.903 

0.855 

0.706 

9.301 

0.470 

0.299 

0.077 

0.470 

0.098 

29 

0.133 

0.145 

1.368 

1.753 

0.641 

5.068 

0.470 

0.171 

0.073 

0.321 

o.ioa 

30 

0.188 

0.133 

1.840 

1.539 

0.599 

3.893 

0.385 

0.158 

0.073 

0.278 

0.094 

31 

0.122 

8.824 

1.433 

0.599 

0.342 

0.073 

0.233 

Total 

9.752 

9.328 

35.345 

78.815 

32.650 

22.407 

88.729 

28.094 

7.439 

4.006 

9.794 

5.131 

Max. 

5.132 

1.924 

2.845 

8.522 

3.592 

1.36B 

31.005 

2.410 

0.406 

0.210 

3.592 

0.399 

"in. 

0.056 

0.122 

0.111 

1.048 

0.684 

0.515 

0.470 

0.348 

0.145 

0.073 

0.068 

0.090 

Avar. 

0.315 

0.311 

1.140 

8.542 

1.166 

0.723 

8.758 

0.906 

0.248 

0.129 

0.316 

0.166 

LOCATION  OP  GAODJO  STATION 

IBAINAQE  Mi  FA  AT  STATION 
IBAIHAOK  AREA  AT  MOUTH 
FLOP  DATA  PRESENTED  HEREWITH 
REMARKS 

DIVERSIONS 


-  Water-stage  recorder,   160-foot  above  suspension  foot- 
bridge et  Franklin,  Allegany  County,  and  l£  mileo  abovo 
Weaternport  and  mouth  of  stream. 


■  72.4  3quaro  Miles. 

■  73.9  Square  LHloa. 

-  Got.  17,  1929  to  Sept.  30,  1937,  inclusive. 

•  Beslo  Data  obtained  from  Water  supply  Papers  printed  by 
the  U.  S.  Department  of  the  Interior. 

■  The  normal  flow  of  the  stream  la  sapplemanted  by  an  Inde- 
terminate amount  of  sold  mine  waste  which  entera  the  etream 
at  various  paints.  Approximately  10,000  aoraa  of  the  Big 
Vein  area  in  the  baain  are  drained  by  the  Hoffman  Drainage 
Tunnel  which  discharges  into  the  upper  reaches  of  Braddook  Run, 
a  tributary  of  wills  Creek.  From  February  4,  1936  to  data, 
the  flow  from  the  tunnel  has  bean  measured.  Daring  193ft,  1937 
and  1938,  periodic  observations  Indicate  variable  ratea  of 
flow  ranging  from  10.0  nug.d".  to  71.0  m.g.d.  The  readings 
were  not  made  at  aufflciently  close  Intervals  to  permit  mak- 
ing accurate  adjustments  in  the  daily  flow  of  Georgee  Creak* 
The  higher  rates  of  dlaohargs  from  the  tunnel  occurred  con- 
currently with  and  immediately  following  local  rainfall  over 
the  area  drained  by  the  tunnel.  The  sealing  of  aurfaoe 
cracks,  crop  Una  breaks  and  other  openings  over  the  coal 
mines  in  the  area  was  started  daring  the  interval  when  the 
tunnel  flow  observe ti one  ware  made,  but  such  sealing  operations 
bad  not  been  sufficiently  completed  to  appreciably  deoreasa 
the  volume  of  aurfaoe  water  entering  the  underlying  mines  and 
subsequently  the  tunnel.  Unpublished  rooords  of  numerous 
observations  made  during  the  years  1939  and  1940  indicate 

that  eurfaee  sealing  operations,  practically  completed  to  date, 
have  reduced  the  tunnel  discharge  to  a  constant  flow  of  ap- 
proximately 11.0  nug.d.  Frostburg,  which  is  altuated  at  the 
headwaters  of  Georges  Creek,  discharges  a  portion  of  lte  sewags 
Into  the  creek  although  its  water  supply  la  obtained  from  other 
drainage  areas. 


SUMMARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Dlsoharg* 

In  Hlllioa  Gal Ion a  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

*1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

137.050 

165.368 

188.004 

303.506 

137.999 

276.430 

356.793 

356.009 

Daily  Maximum 

3.634 

10.834 

12.760 

10.430 

7.426 

4.324 

36.850 

32.132 

Daily  Minimum 

0.014 

0.014 

0.019 

0.024 

0.041 

0.031 

0.036 

0.024 

Daily  Average 

0.393 

0.453 

0.514 

0.332 

0.378 

0.757 

0.975 

0.975 

*No 

t  for  a  co 

apleto  yea] 
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Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  per  Square  Mils 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Rot. 

Dae. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

<£ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.286 

0.312 

0.909 

C.268 

0.652 

0.304 

0.537 

0.134 

0.06O 

0.017 

0.021 

2 

0.276 

0.312 

0.953 

0.304 

0.642 

0.392 

0.464 

0.124 

0.125 

0.018 

0.018 

3 

1.124 

0.312 

1.007 

0.322 

0.446 

0.356 

0.420 

0.142 

0.077 

0.016 

0.018 

4 

2.061 

0.312 

0.875 

0.482 

0.446 

0.356 

0.374 

0.116 

0.064 

0.016 

0.017 

S 

0.750 

0.312 

0.750 

0.982 

0.446 

0.312 

0.346 

0.098 

0.057 

0.016 

0.016 

6 

0.634 

0.375 

0.714 

0.562 

0.554 

0.366 

0.384 

0.090 

0.057 

0.016 

0.017 

7 

0.536 

0.438 

0.714 

0.482 

0.686 

0.839 

0.384 

0.098 

0.064 

0.018 

0.016 

a 

0.456 

0.526 

0.660 

0.946 

0.910 

0.410 

0.098 

0.052 

0.022 

0.017 

s 

0.402 

0.410 

0.616 

0.892 

0.803 

0.348 

0.098 

0.048 

0.022 

0.018 

10 

0.356 

0.275 

0.554 

0.848 

0.759 

0.312 

0.964 

0.077 

0.018 

0.018 

11 

0.374 

0.375 

0.482 

0.955 

0.705 

0.286 

0.330 

0.052 

0.016 

0.016 

12 

0.330 

0.356 

0.500 

1.009 

0.660 

0.270 

0.196 

0.048 

0.016 

0.018 

13 

0.304 

1.982 

0.526 

■0.312 

0.928 

0.616 

0.259 

0.160 

0.048 

0.016 

0.073 

14 

0.330 

2.624 

0.490 

0.946 

0.570 

0.250 

0.134 

0.073 

0.067 

0.098 

15 

0.423 

1.928 

0.446 

0.821 

0.536 

0.259 

0.116 

0.057 

0.073 

0.045 

18 

0.356 

1.499 

0.410 

0.785 

0.490 

0.250 

0.108 

0.045 

0.039 

0.042 

17 

0.196 

0.588 

1.249 

0.356 

0.741 

0.544 

0.232 

0.116 

0.042 

0.089 

0.052 

ie 

0.152 

3.684 

1.178 

0.268 

0.741 

0.556 

0.232 

0.142 

0.042 

0.089 

0.030 

19 

0.134 

2.204 

1.463 

0.268 

0.446 

0.866 

0.634 

0.304 

0.108 

0.038 

0.048 

0.022 

20 

0.124 

1.499 

1.160 

0.268 

0.482 

0.696 

0.562 

0.312 

0.087 

C.035 

0.038 

0.020 

£1 

0-116 

1.160 

0.446 

0.268 

0.491 

0.588 

0.616 

0.250 

0.083 

0.030 

0.030 

0.018 

£2 

1.641 

0.901 

0.446 

0.268 

0.472 

0.526 

1.071 

0.214 

0.077 

0.030 

0.030 

0.016 

23 

1.303 

0.768 

0.446 

0.268 

0.482 

0.482 

0.848 

0.196 

0.069 

0.032 

0.052 

0.016 

24 

0.670 

0.687 

0.446 

0.268 

0.536 

0.482 

0.820 

0.178 

0.108 

0.028 

0.055 

0.018 

25 

0.544 

0.607 

0.446 

0.268 

0.741 

0.472 

0.768 

0.178 

0,178 

0.028 

0.038 

0.017 

26 

0.456 

0.536 

0.446 

0.268 

0.741 

0.500 

0.686 

0.160 

0.090 

0.025 

0.039 

0.017 

27 

0.374 

0.544 

0.446 

0.268 

0.741 

0.438 

0.616 

0.160 

0.080 

0.025 

0.055 

0.016 

£8 

0.322 

0.402 

1.178 

0.268 

0.660 

0.384 

0.570 

0.160 

0.069 

0.022 

0.039 

0.016 

29 

0.286 

0.402 

1.231 

0.268 

0.374 

0.536 

0.160 

0.061 

0.021 

0.038 

0.014 

30 

0.294 

0.402 

1.000 

0.268 

0.356 

0.482 

0.142 

0.057 

0.018 

0.030 

0.014 

51 

0.312 

0.928 

0.268 

0.330 

0.142 

0.017 

0.022 

Total 

5.924 

23.387 

24.957 

14.714 

12.626 

19.978 

18.273 

8.575 

4.331 

1.437 

1.098 

0.750 

Mai. 

1.641 

3.684 

2.624 

1.007 

0.982 

1.009 

1.071 

0.537 

0.964 

0.125 

0.089 

0.098 

Itln. 

0.116 

0.276 

0.312 

0.268 

0.268 

0.330 

0.304 

0.142 

0.057 

0.017 

0.016 

0.014 

Avar. 

0.461 

0.780 

0.805 

0.475 

0.450 

0.644 

0.609 

0.276 

0.145 

0.046 

0.035 

0.025 

Day 

1930 

1931 

Oct. 

Nov. 

Dae. 

Jen. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Way 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.014 

0.021 

0.025 

0.052 

0.142 

1.312 

1.919 

0.870 

0.768 

0.089 

0.041 

0.O89 

2 

0.014 

0.021 

0.025 

0.048 

0.124 

1.169 

1.981 

0.642 

0.634 

0.093 

0.046 

0.068 

3 

0.014 

0.021 

0.025 

0.052 

0.090 

0.785 

1.892 

0.660 

0.526 

0.125 

0.O68 

0.068 

4 

0.014 

0.023 

0.025 

0.054 

0.090 

0.625 

4.403 

0.554 

0.464 

0.286 

0.089 

0.056 

5 

0.014 

0.032 

0.039  . 

0.205 

0.090 

0.482 

3.354 

0.482 

0.473 

0.161 

0.059 

0.079 

6 

0.014 

:.:3= 

0.651 

0.420 

0.090 

0.392 

2.881 

0.438 

0.393 

0.143 

0.056 

0.062 

7 

0.014 

G.028 

0.161 

0.232 

0.083 

0.356 

2.391 

0.464 

0.393 

0.125 

0.046 

0.047 

8 

0.014 

0.023 

0.134 

0.196 

0.090 

0.392 

2.097 

2.151 

0.456 

0.096 

0.041 

C.043 

9 

0.014 

0.023 

0.098 

0.152 

0.622 

0.348 

2.257 

1.347 

0.330 

0.089 

0.041 

0.041 

10 

0.014 

0.025 

0.107 

0.116 

0.605 

0.294 

1.785 

1.124 

0.236 

0.170 

0.O41 

0.041 

11 

0.014 

0.028 

0.125 

0.039 

0.340 

0.250 

1.526 

1.052 

0.250 

0.205 

0.050 

0.039 

12 

0.014 

0.028 

0.143 

0.089 

0.294 

0.232 

1.214 

3.167 

0.224 

0.118 

0.043 

0.037 

13 

0.014 

0.030 

0.098 

0.080 

0.236 

0.232 

1.035 

10.864 

0.206 

0.098 

0.041 

0.037 

14 

0.016 

0.030 

0.077 

0.073 

0.286 

0.276 

0.928 

7.565 

0.214 

0.080 

0.035 

0.035 

15 

0.016 

0.032 

0.057 

0.045 

0.286 

0.446 

0.750 

4.232 

0.258 

0.080 

0.033 

0.045 

16 

0.016 

0.032 

0.035 

0.045 

'0.236 

0.420 

0.652 

2.981 

0.232 

0.083 

0.033 

0.045 

17 

0.016 

0.042 

0.045 

0.304 

0.374 

0.580 

2.231 

0.198 

0.039 

0.031 

0.045 

18 

0.016 

0.042 

0.054 

0.374 

0.356 

0.526 

1.740 

0.170 

0.098 

0.029 

0.045 

19 

0.O16 

0.039 

0.098 

0.418 

0.410 

0.464 

1.633 

0.152 

0.C83 

0.041 

0.04S 

20 

0.016 

0.037 

0.125 

0.373 

0.410 

0.420 

1.802 

0.134 

0.070 

0.161 

0.070 

21 

0.016 

0.037 

■0.022 

0.093 

0.348 

0.402 

0.334 

4.105 

0.124 

0.074 

0.294 

0.054 

22 

0.016 

0.037 

o.oso 

0.288 

0.402 

1.033 

2.785 

0.124 

0.036 

0.232 

0.048 

23 

0.018 

0.037 

0.080 

0.268 

0.438 

1.525 

3.355 

0.124 

0.062 

0.143 

0.043 

24 

0.018 

0.037 

0.077 

0.250 

C.508 

1.052 

2.444 

0.142 

0..058 

0.098 

0.041 

25 

0.018 

0.037 

0.087 

0.214 

0.740 

1.017 

2.035 

0.124 

0.062 

0.070 

0.037 

26 

0.018 

0.037 

0.048 

0.294 

0.188 

0.687 

1.204 

1.677 

0.116 

0.047 

0.089 

0.330 

27 

0.018 

0.028 

0.169 

0.393 

0.170 

0.625 

1.142 

1.330 

0.124 

0.043 

0.232 

0.143 

28 

0.018 

0.022 

0.116 

0.348 

0.152 

2.152 

1.000 

1.088 

0.116 

0.041 

0.196 

0.089 

29 

0.021 

0.022 

0.089 

0.250 

4.149 

0.910 

0.910 

0.108 

0.041 

0.152 

0.068 

30 

0.019 

0.022 

0.075 

0.205 

2.366 

0.768 

0.830 

0.098 

0.065 

0.107 

0.054 

31 

0.019 

0.062 

0.178 

1.677 

0.946 

0.047 

0.039 

Total 

0.493 

0.911 

2.585 

4.360 

7.149 

23.707 

43.151 

67.374 

7.959 

3.010 

2.727 

1.942 

Vox. 

0.021 

0.042 

0.651 

0.420 

0.622 

4.149 

4.408 

10.834 

0.768 

0.286 

0.294 

0.330 

■:-.-. 

0.014 

0.021 

0.022 

0.045 

0.033 

0.232 

0.384 

0.438 

0.096 

0.041 

0.029 

0.035 

ATBT. 

0.016 

0.030 

0.083 

0.141 

0.256 

0.765 

1.436 

2.177 

0.265 

0.097 

0.088 

0.065 

GEORGES  CHEEK 
Dally  and  Monthly  Dloohargo,   in  million  Gallons  per  Square  Mil* 


1931 

1938 

Day 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.062 

0.038 

0.062 

0.142 

0.686 

0.206 

6.104 

0.652 

0.242 

0.142 

0.044 

0.025 

2 

0.049 

0.038 

0.054 

0.348 

0.686 

0.196 

4.016 

0.482 

0.232 

0.124 

0.058 

0.024 

3 

0.044 

0.040 

0.044 

0.374 

0.714 

0.188 

3.373 

0.374 

0.214 

0.116 

0.089 

0.02S 

4 

0.040 

0.038 

0.050 

0.250 

6.078 

0.536 

2.471 

•0.356 

0.214 

0.142 

0.089 

0.037 

S 

0.038 

0.038 

0.050 

0.214 

3.399 

0.741 

1.963 

0.384 

0.214 

0.162 

0.053 

0.026 

6 

0.038 

0.038 

0.050 

0.802 

2.231 

0.714 

1.651 

0.374 

0.259 

0.160 

0.044 

0.024 

7 

0.038 

0.036 

0.044 

1.071 

1.562 

0.670 

1.365 

0.330 

0.206 

0.160 

0.042 

0.022 

8 

0.040 

0.040 

0.040 

0.714 

1.419 

0.607 

1.160 

0.330 

0.170 

0.143 

0.038 

0.0E2 

9 

0.038 

0.040 

0.090 

0.536 

1.053 

0.571 

1.231 

1.857 

0.160 

0.134 

0.037 

0.021 

10 

0.038 

0.042 

0.196 

0.428 

0.893 

0.518 

1.276 

2.785 

0.152 

0.108 

0.037 

0.020 

11 

0,038 

0.042 

0.392 

0.356 

0.768 

0.554 

1.205 

4.193 

0.142 

0.098 

0.040 

0.020 

12 

0.035 

0.043 

0.687 

0.312 

0.652 

0.446 

1.160 

12.760 

0.188 

0.080 

0.035 

0.021 

13 

0.037 

0.045 

0.642 

0.286 

0.544 

0.384 

1.071 

8.923 

0.250 

0.076 

0.033 

0.022 

14 

0.044 

0.044 

0.714 

0.268 

0.464 

0.356 

1.000 

5.614 

0.34B 

0.076 

0.029 

0.025 

15 

0.045 

0.045 

0.419 

0.250 

0.428 

0.356 

0.928 

3.649 

0.196 

0.069 

0.028 

0.025 

Id 

0.044 

0.045 

0.286 

0.224 

0.374 

0.348 

0.838 

2.713 

0.232 

0.232 

0.029 

0.024 

17 

0.071 

0.045 

0.224 

0.814 

0.536 

1.035 

0.758 

3.070 

0.322 

0.184 

0.030 

0.021 

18 

0.054 

0.049 

0.178 

0.196 

0.500 

1.347 

0.704 

1.816 

0.384 

0.080 

0.098 

0.019 

19 

0.042 

0.045 

0.160 

0.178 

0.384 

1.062 

0.042 

1.318 

0.428 

0.072 

0.058 

0.019 

£0 

0.040 

0.045 

0.142 

0.160 

0.340 

1.267 

0.580 

1.107 

0.356 

0.062 

0.040 

0.020 

21 

0.038 

0.045 

0.124 

0.160 

0.304 

1.187 

0.536 

1.009 

0.259 

0.062 

0.035 

0.020 

22 

0.037 

0.044 

0.116 

0.158 

0.312 

2.285 

0.500 

0.820 

0.276 

0.080 

0.028 

0.022 

23 

0.037 

0.044 

0.108 

0.446 

0.876 

1.829 

0.446 

0.670 

0.214 

0.062 

0.028 

0.022 

24 

0.038 

0.045 

0.116 

0.901 

0.240 

1.544 

0.420 

0.580 

0.170 

0.054 

0.026 

0.022 

25 

0.037 

0.044 

0.142 

0.562 

0.268 

1.294 

0.428 

0.500 

0.132 

0.050 

0.026 

0.020 

26 

0.033 

0.040 

0.108 

0.456 

0.250 

1.116 

0.410 

0.438 

0.124 

0.050 

0.028 

0.019 

27 

0.037 

0.044 

0.098 

0.509 

0.240 

1.143 

0.366 

0.392 

0.142 

0.090 

0.026 

0.028 

28 

0.038 

0.053 

0.098 

0.428 

0.240 

1.767 

0.330 

0.348 

0.304 

0.084 

0.025 

0.040 

29 

0.045 

0.058 

0.098 

0.536 

0.214 

1.824 

0.294 

0.312 

0.178 

0.072 

0.026 

0.030 

30 

0.042 

0.062 

0.090 

1.651 

3.051 

0.288 

0.276 

0.142 

0.058 

0.031 

0.023 

31 

0.042 

0.084 

0.964 

5.710 

0.258 

0.050 

0.026 

Total 

1.299 

1.315 

5.708 

14.088 

25.055 

34.852 

36.511 

57.283 

6.870 

3.061 

1.254 

0.710 

Max. 

0.071 

0.062 

0.714 

1.651 

5.078 

5.710  " 

5.104 

12.760 

0.428 

0.232 

0.098 

0.040 

Kin. 

0.033 

0.036 

0.040 

0.142 

0.214 

0.188 

0.286 

0.258 

0.124 

0.050 

0.025 

0.019 

Aver. 

0.042 

0.044 

0.184 

0.454 

0.863 

1.124 

1.214 

1.847 

0.229 

0.099 

0.040 

0.024 

1932 

1933 

Day 

Oat. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.027 

0.384 

0.250 

0.588 

0.999 

0.838 

1.613 

1.016 

0.392 

0.107 

0.051 

0.070 

2 

0.026 

0.322 

0.232 

0.490 

1.087 

0.722 

1.489 

1.087 

0.338 

0.107 

0.047 

0.055 

3 

0.024 

0.224 

0.214 

0.454 

0.963 

0.651 

1.399 

1.293 

0.312 

0.223 

0.055 

0.061 

4 

0.024 

0.178 

0.214 

0.446 

0.874 

0.560 

1.268 

0.999 

0.330 

0.143 

0.098 

0.303 

5 

0.061 

0.160 

0.196 

0.490 

0.784 

0.500 

1.087 

1.097 

0.356 

0.107 

0.063 

0.196 

6 

0.232 

0.142 

0.178 

0.410 

0.661 

0.446 

1.873 

2.371 

0.286 

0.098 

0.051 

0.107 

7 

0.098 

0.134 

0.178 

0.386 

0.722 

0.669 

3.584 

2.550 

0.25B 

0.098 

0.049 

0.084 

8 

0.055 

0.124 

0.160 

0.330 

1.159 

1.070 

2.603 

y4.048 

0.2B4 

0.089 

0.045 

0.068 

9 

0.043 

1.043 

0.142 

0.356 

0.688 

1.034 

2.051 

4.333 

0.260 

0.098 

0.043 

0.066 

10 

0.041 

2.835 

0.142 

0.384 

0.535 

0.829 

1.7U 

4.404 

0.232 

0.098 

0.068 

0.058 

11 

0.039 

1.275 

0.152 

0.348 

0.722 

0.696 

1.543 

4.404 

0.196 

0.098 

0.098 

0.051 

12 

0.037 

0.829 

0.170 

0.392 

0.642 

0.704 

3.548 

3.772 

0.188 

0.087 

0.058 

0.098 

13 

0.035 

0.580 

0.196 

0.312 

0.696 

3.824 

2.363 

3.146 

0.178 

0.084 

0.049 

0.078 

14 

0.037 

0.446 

0.188 

0.312 

0.624 

7.729 

1.979 

2.817 

0.170 

0.084 

0.045 

0.134 

15 

0.036 

0.366 

0.142 

0.294 

0.713 

8.161 

1.739 

2.149 

0.170 

0.089 

0.041 

0.392 

16 

0.051 

0.322 

0.134 

0.276 

0,508 

3.674 

2.309 

2.523 

0.160 

0.098 

0.043 

0.267 

17 

0.758 

0.356 

0.134 

0.286 

0.490 

2.790 

3.458 

1.979 

.  0.206 

0.089 

0.046 

0.276 

18 

1.105 

0.286 

0.134 

0.286 

0.472 

2.817 

2.657 

1.675 

0.170 

0.076 

0.041 

0.178 

19 

0.392 

2.924 

0.134 

0.294 

0.420 

6.534 

5.501 

1.471 

0.152 

0.070 

0.039 

0.125 

20 

0.250 

1.979 

0.142 

0.268 

0.829 

5.705 

10.430 

1.311 

0.142 

0.070 

0.037 

0.134 

21 

0.178 

1.417 

0.142 

0.294 

0.713 

5.099 

6.374 

1.185 

0.124 

0.070 

0.039 

0.096 

22 

0.134 

0.954 

0.348 

0.464 

0.606 

3.772 

4.154 

0.981 

0.134 

0.084 

0.043 

0.087 

23 

0.11* 

0.713 

0.410 

0.490 

0.615 

2.960 

3.048 

0.829 

0.124 

0.089 

0.294 

0.076 

24 

0,107 

0.SS8 

0.981 

0.392 

0.553 

2.363 

2.469 

0.74O 

0.124 

0.107 

0.392 

6.068 

25 

0.098 

0.508 

0.8*1 

0.713 

1.007 

1.943 

2.443 

0.885 

0.116 

0.076 

0.143 

0.061 

26 

0.098 

0.446 

0.660 

3.244 

1.381 

1.893 

1.917 

0.642 

0.142 

0.076 

0.084 

0.058 

27 

0.214 

0.338 

0.633 

2.389 

1.052 

1.577 

1.543 

0.580 

0.312 

0.107 

0.088 

0.063 

28 

0.178 

0.304 

1.016 

1.783 

0.927 

1.765 

1.329 

0.544 

0.178 

0.078 

0.061 

0.061 

29 

0.143 

0.304 

0.802 

1.381 

1.675 

1.116 

0.490 

0.134 

0.066 

0.056 

0.061 

30 

0.116 

0.268 

0.749 

1.123 

1.525 

1.034 

0.536 

0.116 

0.058 

0.049 

0.056 

31 

0.312 

0.758 

1.007 

1.595 

0.464 

0.054 

0.073 

Total 

5.085 

20.749 

10.822 

20.662 

21.332 

73.930 

79.628 

66.300 

6.284 

2.878 

2.367 

3.489 

Mai. 

1.105 

2.924 

1.018 

3.244 

1.381 

7.729 

10.430 

4.404 

0.392 

0.223 

0.392 

0.392 

Kin. 

0.024 

0.124 

0.134 

0.268 

0.420 

0.446 

1.034 

0.484 

0.116 

0.054 

0.037 

0.051 

Avar. 

0.163 

0.691 

0.349 

0.667 

0.762 

2.389 

2.637 

1.619 

0.210 

0.093 

0.076 

0.116 

Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Qallona  par  Square  Vila 

Day 

1933 

1934 

Oct. 

HOT. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

Juno 

Jul? 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.051 

0.049 

0.051 

1.765 

0.402 

0.108 

1.203 

0.312 

0.160 

0.098 

0.055 

0.047 

2 

0.054 

0.051 

0.055 

1.363 

0.356 

0.124 

0.954 

0.322 

0.143 

0.089 

0.054 

0.045 

s 

0.051 

0.049 

0.066 

0.891 

0.312 

0.696 

0.820 

0.312 

0.125 

0.081 

0.160 

0.045 

4 

0.049 

0.049 

0.107 

0.704 

0.268 

0.891 

2.950 

0.330 

0.116 

0.073 

0.084 

0.047 

5 

0.047 

0.070 

0.098 

2.105 

0.224 

1.543 

2.924 

0.294 

0.107 

0.061 

0.066 

0.045 

6 

0.047 

0.143 

0.087 

1.979 

0.206 

1.105 

2.255 

0.276 

0.1O7 

0.068 

0.051 

0.045 

? 

0.047 

0.134 

0.076 

7.426 

0.206 

0.758 

1.801 

0.258 

0.1Q7 

0.076 

0.047 

0.041 

8 

0.047 

0.098 

0.070 

3.834 

0.188 

0.660 

1.435 

0.232 

0.089 

0.152 

0.043 

0.070 

6 

0.047 

0.084 

0.063 

2.496 

0.170 

0.518 

1.167 

0.214 

0.143 

0.134 

0.134 

0.058 

10 

0.045 

0.073 

0.063 

1.739 

0.134 

0.472 

1.016 

0.232 

0.160 

0.169 

0.116 

0.047 

11 

0.045 

0.073 

0.062 

1.293 

0.152 

0.402 

1.230 

0.294 

0.107 

0.098 

0.078 

0.041 

12 

0.045 

0.073 

0.062 

1.007 

0.178 

0.392 

1.293 

0.240 

0.134 

0.125 

0.084 

0.041 

13 

0.043 

0.076 

0.062 

0.865 

0.178 

0.446 

1.105 

0.214 

0.134 

0.169 

0.087 

0.080 

14 

0.041 

0.081 

0.068 

0.749 

0.178 

0.588 

0.999 

0.206 

0.107 

0.178 

0.084 

0.107 

15 

0.041 

0.081 

0.081 

0.624 

0.196 

0.446 

0.847 

0.276 

0.089 

0.125 

0.063 

0.143 

16 

0.045 

0.066 

0.464 

0.526 

0.178 

0.428 

1.070 

0.330 

0.064 

0.084 

0.990 

2.345 

17 

0.098 

0.063 

1.997 

0.410 

0.134 

0.420 

1.034 

0.250 

0.073 

0.073 

0.758 

1.168 

18 

0.070 

0.084 

1.212 

0.420 

0.152 

0.454 

0.691 

0.232 

0.615 

0.063 

0.285 

0.428 

IS 

0.055 

0.087 

0.686 

0.384 

0.152 

0.420 

0.874 

0.214 

2.550 

0.055 

0.196 

0.394 

20 

0.049 

0.078 

0.749 

0.330 

0.134 

0.392 

0.820 

0.178 

0.820 

0.058 

0.143 

0.214 

21 

0.049 

0.076 

0.740 

0.312 

0.142 

0.374 

0.69S 

0.178 

0.428 

0.055 

0.107 

0.178 

22 

0.051 

0.070 

0.517 

0.294 

0.134 

0-.374 

0.633 

0.170 

0.321 

0.066 

0.096 

0.152 

23 

0.087 

0.066 

0.419 

0.330 

0.142 

0.322 

0.606 

0.170 

0.339 

0.087 

0.098 

0.134 

84 

0.073 

0.061 

0.366 

0.304 

0.116 

0.356 

0.526 

0.152 

0.250 

0.056 

0.089 

0.116 

25 

0.058 

0.058 

0.348 

0.294 

0.108 

0.356 

0.464 

0.437 

0.196 

0.049 

0.089 

0.107 

26 

0.054 

0.061 

0.321 

0.322 

0.108 

0.S98 

0.428 

0.312 

0.160 

0.043 

0.073 

0.196 

27 

0.054 

0.070 

0.285 

0.294 

0.108 

1.435 

0.437 

0.240 

0.134 

0.125 

0.063 

0.205 

28 

0.047 

0.063 

0.267 

0.322 

0.108 

1.891 

0.392 

0.214 

0.U6 

0.250 

0.055 

0.134 

29 

0.049 

0.061 

0.267 

0.312 

1.507 

0.348 

0.196 

0.107 

0.098 

0.058 

0.553 

30 

0.049 

0.058 

0.312 

0.268 

1.248 

0.330 

0.196 

0.107 

0.081 

0.055 

1.302 

31 

0.049 

0.793 

0.224 

1.185 

0.178 

0.063 

0.051 

Total 

1.637 

2.208 

10.814 

34.186 

5.064 

20.909 

31.548 

7.659 

8.128 

3.004 

4.414 

8.428 

»»T. 

0.098 

0.143 

1.997 

7.426 

0.402 

1.891 

2.950 

0.437 

2.550 

0.250 

0.990 

2.345 

Ula. 

0.041 

0.049 

0.051 

0.224 

0.108 

0.106 

0.330 

0.152 

0.073 

0.043 

0.043 

0.041 

Avar. 

0.053 

0.074 

0.349 

1.105 

0.179 

0.673 

1.052 

0.247 

0.271 

0.097 

0.143 

0.281 

D»7 

1934 

1935 

Oat. 

Hot. 

3a  o. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

Juna 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.526 

0.143 

2.229 

0.722 

0.535 

1.195 

0.624 

0.392 

0.258 

0.473 

0.160 

0.089 

a 

0.583 

0.143 

1.631 

0.544 

0.704 

1  .21  ?. 

0.597 

1.658 

0.232 

0.419 

0.660 

0.366 

3 

0.303 

0.116 

1.310 

0.553 

0.802 

1.569 

0.579 

2.532 

0.232 

0.250 

1.997 

0.544 

4 

0.250 

0.160 

1*105 

0.437 

0.695 

1.569 

0.508 

1.890 

0.2S8 

0.223 

0.820 

4.315 

5 

0.214 

0.223 

0.829 

0.374 

0.615 

1.498 

0.544 

1.651 

0.223 

0.250 

0.499 

3.245 

6 

0.357 

0.223 

0.669 

0.481 

0.535 

1.462 

1.310 

3.327 

0.205 

0.276 

0.464 

1.619 

7 

0.312 

0.187 

0.579 

0.401 

0.428 

1.355 

1.097 

3.824 

0.178 

0.276 

1.738 

1.141 

e 

0.223 

0.160 

0.490 

0.544 

0.481 

1.159 

1.195 

2.683 

0.366 

0.615 

1.123 

0.829 

9 

0.178 

0.143 

0.446 

3.147 

0.722 

0.954 

1.275 

2.077 

0.570 

1.166 

0.945 

0.695 

10 

0.160 

0.143 

0.401 

2.416 

1.293 

0.972 

2.309 

2.532 

0.512 

0.517 

0.767 

0.651 

11 

0.152 

0.152 

0.357 

1.872 

1.070 

1.337 

3.209 

1.756 

0.232 

0.357 

0.874 

0.455 

12 

0.143 

0.143 

0.357 

1.400 

0.927 

1.391 

3.682 

1.480 

0.214 

0.367 

0.562 

0.366 

13 

0.125 

0.143 

0.312" 

1.168 

0.900 

1.293 

3.281 

1.355 

0.178 

0.285 

0.446 

0.303 

14 

0.107 

0.143 

0.330 

1.114 

1.123 

1.230 

£.683 

1.230 

0.160 

0.214 

0.348 

0.258 

15 

0.107 

0.125 

0.267 

0.900 

4.119 

1.257 

2.157 

1.034 

0.160 

0.178 

0.303 

0.223 

16 

0.098 

0.116 

0.285 

0.793 

4.324 

1.426 

1.783 

0.900 

0.196 

0.178 

0.276 

0.196 

17 

0.098 

0.107 

0.312 

1.088 

4.074 

1.275 

1.498 

0.829 

0.232 

0.143 

0.223 

0.178 

18 

0.098 

0.107 

0.267 

1.105 

2.835 

1.114 

1.275 

0.713 

0.196 

0.125 

0.187 

0.169 

19 

0.089 

0.1O7 

0.250 

0.320 

2.175 

1.034 

1.088 

0.624 

0.348 

0.107 

0.160 

0.160 

20 

0.089 

0.107 

0.267 

1.168 

1.783 

0.981 

0.972 

0.579 

0.517 

0.098 

0.160 

0.232 

21 

0.089 

0.098 

0.250 

2.576 

1.426 

0.981 

0.691 

1.061 

0.339 

0.098 

0.187 

0.187 

22 

0.084 

0.107 

0.232 

3.771 

1.257 

0.874 

0.793 

0.75a 

0.695 

0.116 

0.152 

0.187 

23 

0.081 

0.829 

0.223 

2.790 

1.114 

0.865 

0.722 

0.642 

0.526 

0.107 

0.125 

0.143 

24 

0.084 

1.007 

0.232 

1.961 

1.007 

0.856 

0.642 

0.579 

0.374 

0.089 

0.107 

0.125 

25 

0.084 

0.579 

0.241 

1.516 

1.248 

0.820 

0.579 

0.526 

0.312 

0.160 

0.089 

0.U8 

2fi 

0.143 

0.464 

1.382 

1.248 

1.934 

0.785 

0.526 

0.473 

0.250 

2.318 

0.089 

0.116 

27 

0.125 

0.419 

1.052 

0.981 

1.498 

0.704 

0.499 

0.419 

0.223 

0.981 

0.232 

0.107 

28 

0.143 

0.419 

0.820 

0.891 

1.230 

0.722 

0.464 

0.374 

0.205 

0.473 

0.214 

0.107 

29 

0.134 

1-943 

0.945 

0.602 

0.686 

0.437 

0.330 

0.303 

0.312 

0.125 

O.107 

30 

0.125 

1.872 

0.767 

0.713 

0.606 

0.446 

0.321 

0.419 

0.232 

0.107 

0.098 

51 

0.107 

0.579 

0.624 

0.615 

0.294 

0.196 

0.098 

Total 

5.311 

10.628 

19.416 

38.920 

40.854 

33.797 

37.665 

37.743 

8.913 

11.619 

14.237 

17.527 

Uaz. 

0.526 

1.943 

2.229 

3.771 

4.324 

1.569 

3.682 

3.824 

0.696 

2.318 

1.997 

4.315 

Ida. 
At«! 

0.081 

0.098 

0.223 

0.374 

0.428 

0.606 

0.437 

0.294 

o'.160 

0.069 

0.089 

0.089 

0.168 

0.354 

0.626 

1.255 

1.459 

1.090 

1.256 

1.218 

0.297 

0.372 

0.459 

0.584 

Dally  and  Monthly  Di 

acharga, 

la  Million  Gallons  per 

Square  Mil* 

u*y 

1935 

1936 

Oat. 

NOT. 

Dao. 

Jan. 

fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

l 

0.098 

0.125 

0.178 

0.268 

0.357 

4. 711 

1.517 

0.446 

0.169 

0.250 

0.084 

0.054 

t 

0.089 

0.116 

0.161 

0.357 

0.357 

3.507 

1.517 

0.437 

0.169 

0.205 

0.076 

0.054 

3 

0.088 

0.107 

0.152 

1.196 

0.357 

2.873 

1.285 

0.482 

0.152 

0.161 

0.071 

0.078 

4 

0.078 

0.107 

0.143 

1.008 

0.357 

3.310 

1.115 

0.455 

0.143 

0.152 

0.071 

0.062 

5 

0.080 

0.098 

0.134 

0.794 

0.357 

4.667 

1.133 

0.428 

0.134 

0.178 

0.189 

0.058 

6 

0.118 

0.089 

0.152 

0.651 

0.312 

4.113 

5.345 

0.402 

0.123 

0.152 

0.187 

0.058 

7 

0.107 

0.116 

0.143 

0.812 

0.268 

3.373 

3.765 

0.384 

0.205 

0.134 

0.178 

0.054 

8 

0.089 

0.143 

0.161 

1.570 

0.223 

3.034 

2.793 

0.357 

0.419 

0.116 

0.125 

0.054 

9 

0.088 

0.125 

0.223 

2.445 

0.214 

3.614 

2.686 

0.339 

0.214 

0.107 

0.089 

0.054 

10 

0.086 

0.107 

0.Z05 

£.712 

0.205 

4.747 

2.823 

0.303 

0.285 

0.098 

0.116 

0.049 

11 

0.098 

0.107 

0.223 

1.802 

0.196 

12.135 

2.543 

0.303 

1.338 

0.084 

0.187 

0.049 

18 

0.294 

0.134 

0.187 

1.481 

0.187 

9.458 

2.052 

0.375 

1.240 

0.071 

0.134 

0.049 

13 

0.143 

1.053 

0.285 

1.499 

0.178 

5.309 

1.767 

0.402 

1.230 

0.071 

0.098 

0.054 

14 

O.llfl 

0.553 

1.008 

1.463 

0.268 

3.614 

1.588 

0.491 

0.714 

0.084 

0.084 

0.062 

15 

0.107 

0.410 

1.187 

1.392 

0.714 

3.123 

1.419 

0.384 

0.491 

0.067 

0.134 

0.058 

16 

0.089 

0.393 

1.615 

1.535 

0.981 

3.123 

1.419 

0.348 

0.357 

0.058 

0.089 

0.049 

17 

0.098 

0.518 

1.142 

1.294 

0.892 

36.850 

1.178 

0.339 

0.294 

0.058 

0.078 

0.058 

18 

0.107 

0.491 

0.919 

1.214 

0.803 

£1.146 

1.062 

0.346 

0.294 

0.049 

0.062 

0.045 

IS 

0.096 

0.437 

0.785 

1.356 

0.714 

8.518 

0.946 

0.348 

0.277 

0.049 

0.116 

0.040 

SO 

0.089 

0.419 

0.651 

1.098 

0.669 

5.407 

0.857 

0.285 

0.232 

0.045 

0.134 

0.040 

El 

0.089 

0.375 

0.482 

1.017 

0.625 

5.907 

0.794 

0.268 

0,196 

0.045 

0.064 

0.045 

££ 

0.107 

0.339 

0.482 

0.081 

0.625 

4.417 

0.741 

0.250 

0.187 

0.040 

0.187 

0.045 

S3 

0.098 

0.303 

0.535 

0.803 

0.625 

4.016 

0-705 

0.241 

0.169 

0.045 

0.107 

0.045 

24 

0.089 

0.250 

0.446 

0.892 

0.625 

5.014 

0.642 

0.223 

0.187 

0.143 

0.071 

0.049 

£5 

0.083 

0.£3£ 

0.402 

0.803 

1.338 

5.068 

0.580 

0.214 

0.196 

0.107 

0.067 

0.O45 

£6 

0.080 

0.232 

0.357 

0.714 

5.800 

3.846 

0.553 

0.214 

0.169 

0.067 

0.078 

0.045 

£7 

0.078 

0.223 

0.357 

0.625 

6.603 

4.104 

0.562 

0.232 

0.152 

0.366 

0.067 

0.045 

£8 

0.075 

0.2E3 

0.402 

0.535 

5.514 

3.123 

0.553 

0.205 

0.152 

0.616 

0.058 

0.036 

SB 

0.294 

0.2£3 

0.518 

0.446 

4.711 

2.552 

0.518 

0.187 

0.125 

0.214 

0.067 

0.036 

30 

0.23£ 

0.196 

0.31£ 

0.446 

2.141 

0.482 

0.187 

0.169 

0.125 

0.067 

0.058 

31 

0.152 

0.£6S 

0.402 

1.740 

0.187 

0.096 

0.058 

Total 

3.535 

8.244 

14.009 

33.611 

35.075 

LS8.553 

44.740 

10.064 

10.184 

4.055 

3.195 

1.528 

toi. 

0.E94 

1.053 

1.616 

£.712 

6.603 

36.850 

5.345 

0.491 

1.338 

0.616 

0.187 

0.078 

LI  in. 

0.075 

0.089 

0.134 

0.268 

0.178 

1.740 

0.488 

0.187 

0.125 

0.040 

0.058 

0.036 

Avar. 

0.114 

0.278 

0.462 

1.084 

1.209 

6.082 

1.491 

0.325 

0.339 

0.131 

0.103 

0.051 

1936 

1937 

Day 

Oct. 

Hot. 

Dao. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

toy 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.151 

0.085 

0.024 

1.756 

1.569 

0.72£ 

0.669 

2.585 

0.648 

0.205 

0.078 

0.321 

2 

0.078 

0.089 

0.050 

1.810 

1.195 

0.669 

0.633 

1.979 

0.570 

0.196 

0.062 

0.814 

3 

0.058 

0.089 

0.169 

2.317 

0.981 

0.660 

0.579 

1.685 

0.526 

0.303 

0.054 

0.205 

4 

0.054 

0.196 

0.205 

8.024 

0.883 

0.669 

0.535 

1.364 

0.570 

0.205 

0.054 

0.232 

5 

0.049 

1.070 

0.187 

1.507 

0.838 

0.740 

0.606 

1.346 

0.446 

0.187 

0.049 

0.820 

6 

0.049 

0.481 

0.401 

1.159 

0.767 

0.660 

0.767 

1.774 

0.383 

0.169 

0.116 

0.686 

7 

0.049 

0.398 

1.685 

2.855 

0.740 

0.633 

0.624 

1.230 

0.330 

0.160 

0.068 

0.517 

a 

0.058 

0.348 

0.669 

3.049 

2.585 

0.624 

0.806 

1.114 

0.276 

0.134 

0.054 

0.410 

9 

0.068 

0.348 

0.508 

2.933 

2.995 

0.597 

0.856 

1.061 

0.446 

0.116 

0.051 

0.381 

10 

0.067 

0.285 

0.437 

7.185 

2.371 

0.544 

0.749 

1.016 

0.758 

0.096 

0.056 

0.268 

11 

0.087 

0.232 

0.945 

6.002 

1.783 

0.544 

0.695 

0.847 

1.070 

0.107 

0.098 

0.339 

18 

0.068 

0.814 

1.373 

3.878 

1.569 

0.517 

0.369 

0.802 

0.642 

0.180 

0.054 

0.276 

13 

0.058 

0.205 

0.820 

2.567 

1.417 

0.517 

0.624 

0.758 

0.490 

0.214 

0.042 

0.205 

14 

0.054 

0.178 

0.633 

1.943 

1.337 

0.535 

0.633 

1.025 

0.428 

0.526 

0.040 

0.178 

IB 

0.054 

0.187 

0.555 

1.756 

1.195 

0.526 

0.695 

0.820 

0.446 

0.312 

0.02S 

0.160 

16 

0.098 

0.169 

0.490 

1.391 

1.141 

0.490 

0.633 

0.776 

0.357 

0.205 

0.026 

0.143 

17 

2.969 

0.143 

0.544 

1.881 

0.918 

0.526 

0.562 

0.820 

0.526 

0.160 

0.024 

0.134 

18 

0.740 

0.134 

0.464 

4.101 

0.820 

0.597 

0.535 

0.776 

0.731 

0.151 

0.024 

0.125 

19 

0.401 

0.125 

0.410 

£.692 

0.793 

0.683 

0.579 

0.731 

0.508 

0.134 

0.045 

0.116 

£0 

0.250 

0.116 

0.695 

2.764 

0.793 

1.961 

0.499 

0.648 

0.419 

0.125 

0.033 

0.098 

11 

0.187 

0.107 

0.544 

4.841 

1.097 

3.483 

0.562 

0.606 

0.410 

0.116 

0.081 

0.088 

££ 

0.160 

0.116 

0.455 

8.318 

£.443 

2.371 

1.088 

0.570 

0.428 

0.098 

0.047 

0.078 

£3 

0.151 

0.107 

0.490 

7.694 

1.658 

1.908 

0.749 

0.606 

0.321 

0.116 

0.865 

0.078 

24 

0.169 

0.107 

0.490 

5.483 

1.462 

1.658 

0.824 

0.526 

0.276 

0.089 

0.205 

0.071 

25 

0.160 

0.107 

0.579 

6.009 

1.275 

1.685 

6,535 

0.473 

0.250 

0.085 

1.061 

0.068 

26 

0.223 

0.107 

0.7S7 

4.279 

1.141 

1.391 

32.182 

0.437 

0.232 

0.071 

3.726 

0.068 

8T 

0.169 

0.080 

1.346 

3.138 

0.883 

1.141 

11.233 

1.097 

0.241 

0.062 

1.685 

0.056 

£8 

0.107 

0.085 

2.630 

2.371 

0.793 

1.016 

7.221 

1.230 

0.410 

0.056 

0.776 

0.065 

89 

0.098 

0.080 

1.943 

1.979 

0.874 

4.903 

0.963 

0.258 

0.054 

0.508 

0.085 

30 

0.089 

0.071 

1.551 

1.729 

0.785 

3.405 

0.885 

0.223 

0.054 

0.392 

0.059 

31 

0.089 

2.247 

1.658 

0.722 

0.731 

0.098 

0.348 

Total 

7.030 

6.033 

24.304   1 

02.529 

37.442 

30.588 

81.250 

31.855 

13.613 

4.766 

10.751 

6.448 

Max. 

8.969 

1.070 

2.630 

8.318 

£.995 

3.423 

32.188 

2.585 

1.070 

0.526 

3.7£6 

0.820 

Uln. 

0.049 

0.065 

0.024 

1.159 

0.740 

0.490 

0.499 

0.437 

0.223 

0.054 

0.024 

0.056 

Arer. 

0.827 

0.£01 

0.784 

3.307 

1.337 

0.987 

2.708 

1.008 

0.454 

0.154 

0.347 

0.215 

0.8 


0.7 


0.6 


<t 

°  0.5 
in 

z 

9 

< 
o 

2 
O 

_l 
_l 

s 


0.4 


0.3 


< 

O 


0.2 


0.1 


OR 

AFT  STORA 

3E  CURVE 

PER  SQUA 

RE  MILE 

GE 

Oct.  17,  li 

ORGES 
AT  ©feW 
329    to  Se 

CREEK 

0WN1Ft< 
).  30,1937 

ncl. 

50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED- MILLION  GALLONS 


300 


LICKING  CHEEK 


LOCATIOS  OF  GAGING  STATION 
fyfTHirtir  iBEi  it  3T1TI0H 

mmagg  um  at  mouth 

FLOTT   DATA  PRESENTED  HEREWITH 
HBIiRBB 

DIVERSIONS 


-  Chain  gago,   at  highway  bridge  200-feat  north  of 
PaaaeylTania-Maryland  state  Lino,   3  alias  southwest 
of  Sylwan,  Franklin  County,  PannsylTanla,   and  10 
mllaa  above  nauth 

-  158  square  niloo. 

-  213  square  mi  loo. 

-  Juna  4,  1930  to  Sapt.  30,  1937,  lnolualve. 

-  Baalo  Data  obtained  from  Water  Supply  paparo  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Intarlor. 


a  ions  or  additions  axlat  < 


i  this  atreenu 


SUMMART  BY  YBARS 

Annum 1  Total  and  Dally  Maximum,  Minimum  and  Average  Qiaohaxga 

In  Id  I lion  Gallons  Par  Square  Mile 


fear  ending  Septainbar 

30, 

*1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

4.975 

169.514 

178.203 

358.121 

141.417 

251.278 

343.752 

353.910 

Daily  Maximum 

0.143 

7.441 

8.341 

9.894 

6.132 

15.536 

39.133 

36.184 

Dally  Minimum 

0.012 

0.016 

0.030 

0.026 

0.037 

0.045 

0.021 

0.031 

Dally  Average 

0.042 

0.464 

0.487 

0.981 

0.387 

0.688 

0.939 

0.970 

"Not  for  a  complete  year  -  see  detailed  tables 


Daily  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1929 

1930 

oat. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

ipr. 

May 

June 

JxOy 

Aug. 

S«pt. 

1 

0.049 

0.025 

0.018 

2 

0.041 

0.022 

0.022 

3 

0.045 

0.022 

4 

0.106 

0.041 

-0.020 

0.022 

5 

0.106 

0.039 

0.018 

S 

0.103 

0.039 

0.018 

7 

0.103 

0.039 

0.019 

0.020 

8 

0.103 

0.045 

0^012 

0.019 

9 

0.106 

0.049 

0.016 

0.017 

10 

0.123 

0.049 

0.020 

0.017 

11 

0.123 

0.041 

0.020 

0.020 

12 

0.123 

0.039 

0.019 

0.014 

13 

0.106 

0.033 

0.020 

0.020 

14 

0.094 

0.041 

0.018 

0.020 

13 

0.086 

0.035 

0.025 

0.020 

16 

0.082 

1 

0.027 

0.022 

17 

0.090 

^0.031 

0.031 

0.031 

IB 

0.106 

0.031 

0.029 

19 

0.135 

] 

0.027 

0.025 

20 

0.143 

0.025 

0.022 

21 

0.106 

1-0.027 

0.022 

0.022 

22 

0.082 

0.020 

0.019 

23 

0.073 

J 

0.025 

0.019 

24 

0.073 

0.025 

0.025 

0.019 

25 

0.073 

0.022 

0.025 

26 

0.073 

0.020 

0.027 

27 

0.082 

-0.031 

0.019 

0.020 

28 

0.073 

0.018 

0.022 

29 

0.049 

0.018 

0.022 

30 

0.057 

0.029 

0.022 

0.022 

31 

0.027 

0.022 

Total 

2.579 

1.093 

0.670 

0.033 

Mai. 

0.143 

0.049 

0.031 

0.031 

Mln. 

0.049 

0.025 

0.012 

0.014 

Avar. 

0.096 

0.035 

0.022 

0.021 

LICKING  CREffi 


Dally  and  Monthly  [Uncharge, 

lb  Million  Callona  par  Square  Mile 

Day 

1930 

1931 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aus. 

Sept. 

1 

0.025 

0.020 

0.025 

0.045 

0.074 

1.768 

2.024 

0.511 

0.842 

0.118 

0.237 

0.098 

s 

0.020 

0.01ft 

0.022 

0.045 

0.041 

0.511 

6.624 

0.454 

0.683 

0.188 

0.221 

0.106 

3 

0.022 

0.019 

0.022 

0.049 

0.041 

0.425 

2.760 

0.511 

0.511 

0.294 

0.204 

0.147 

4 

0.020 

0.018 

0.020 

0.053 

0.039 

0.221 

2.604 

0.454 

0.425 

0.323 

0.196 

0.147 

5 

0.022 

0.031 

0.020 

0.O53 

0.039 

0.24S 

1.284 

0.376 

0.401 

0.425 

0.176 

0.123 

8 

0.022 

0.025 

0.039 

0.188 

0.039 

0.204 

0.977 

0.343 

0.37S 

0.544 

0.164 

0.110 

7 

0.017 

0.025 

0.065 

0.262 

0.045 

0.176 

0.887 

0.327 

0.401 

0.801 

0.143 

0.094 

8 

0.022 

0.020 

0.061 

0.245 

0.061 

0.237 

0.801 

3.578 

0.683 

0.425 

0.139 

0.086 

9 

0.025 

0.019 

0.118 

0.090 

0.719 

0.646 

3.250 

0.425 

1.284 

0.151 

0.078 

10 

0.022 

0.025 

0.102 

0.155 

0.576 

0.544 

1.758 

0.331 

2.163 

0.376 

0.074 

11 

0.025 

0.025 

0.069 

0.147 

0.400 

0.454 

1,284 

0.286 

4.661 

0.576 

0.061 

12 

0.022 

0.025 

0.065 

0.192 

0.311 

0.401 

1.026 

0.253 

1.178 

0.278 

0.069 

13 

0.025 

0.029 

0.057 

•0.069 

0.147 

0.180 

0.352 

1.509 

0.229 

0.719 

0.217 

0.061 

14 

0,018 

0.031 

0.049 

0.131 

0.204 

0.335 

2.163 

0.208 

0.511 

0.176 

0.057 

IS 

0.018 

0.025 

0.045 

0.184 

0.204 

0.311 

1.889 

1.508 

0.511 

0.158 

0.057 

ie 

0.018 

0.025 

0.035 

0.245 

0.212 

0.274 

2.024 

0.482 

0.511 

0.123 

0.057 

17 

0.025 

0.176 

0.217 

0.266 

1.451 

0.376 

1.075 

0.123 

0.053 

18 

0.020 

0.167 

0.229 

0.261 

1.128 

0.270 

6.419 

0.110 

0.065 

19 

■0.020 

0.025 

0.086 

0.237 

0,253 

0.245 

0.887 

0.221 

1.508 

0.114 

0.106 

20 

0.022 

0.086 

0.376 

0.270 

0.221 

1.284 

0.176 

0.842 

0.114 

0.094 

11 

0.020 

■0.025 

1 

0.42S 

0.274 

0.209 

3.087 

0.164 

1.889 

0.123 

0.074 

as 

0.022 

0.327 

0.261 

0.303 

2.300 

0.147 

2.923 

0.127 

0.066 

as 

0.022 

0.022 

> 0.057 

0.229 

0.268 

2.163 

7.441 

0.156 

1.508 

0.167 

0.053 

£4 

0.025 

0.02S 

0.208 

0.261 

1.075 

3. 925 

0.237 

0.977 

0.143 

0.061 

26 

0.025 

0.02S 

J 

0.178 

0.237 

1.128 

2.163 

0.221 

0.719 

0.167 

0.082 

SS 

0.029 

0.020 

0.041 

0.074 

0.165 

0.245 

0.977 

1.631 

0.167 

0.544 

0.123 

0.131 

27 

0.029 

1 

0.127 

0.082 

0.139 

0.229 

1.178 

1.231 

0.237 

0.426 

0.167 

0.180 

28 

0.029 

■0.018 

0.151 

0.114 

0.147 

0.290 

0.842 

0.932 

0.266 

0.352 

0.311 

0.172 

29 

0.033 

0.102 

0.139 

7.441 

0.761 

0.720 

0.221 

0.327 

0.180 

0.094 

50 

0.031 

0.0B2 

0.131 

2.760 

0.646 

0.613 

0.143 

0.348 

0.143 

0.078 

31 

0.027 

0.061 

0.118 

1.508 

1.689 

0.261 

0.131 

Total 

0.712 

0.S73 

1.603 

2.745 

4.432 

21.324 

31.553 

52.145 

11.045 

34.773 

6.77B 

2.733 

Max. 

0.033 

0.031 

0.151 

0.262 

0.425 

7.441 

6.624 

7.441 

1.50" 

6.419 

0.676 

0.180 

Kin. 

0.017 

0.018 

0.020 

0.045 

0.039 

0.176 

0.209 

0.327 

0.143 

0.116 

0.110 

0.0S3 

Ivor. 

0.023 

0.022 

0.0C2 

0.089 

0.016 

0.688 

1.032 

1.882 

0.368 

1.121 

0.186 

0.091 

Day 

1931 

1932 

Oat. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

Juna 

July 

Aug. 

Sept. 

l 

0.001 

0.087 

0.070 

0.123 

0.577 

0.213 

6.828 

1.026 

0.261 

0.127 

0.045 

0.086 

2 

0.057 

0.070 

0.073 

0.977 

0.577 

0.163 

3.926 

1.631 

0.246 

0.119 

0.041 

0.030 

3 

0.053 

0.070 

0.094 

1.230 

0.454 

0.163 

2.760 

0.801 

0.248 

0.106 

0.045 

0.028 

A 

0.049 

0.057 

0.073 

3.683 

0.646 

0.147 

1.889 

0.683 

0.294 

0.148 

0.057 

0.028 

5 

0.041 

0.057 

0.070 

0.454 

3.260 

0.482 

1.461 

0.613 

0.229 

0.127 

0.049 

0.030 

6 

0.049 

0.081 

0.061 

0.454 

1.631 

0.544 

1.830 

0.544 

0.204 

0.106 

0.045 

0.030 

T 

0.049 

0.053 

0.087 

1.177 

1.078 

1.341 

1.026 

0.482 

0.188 

0.135 

0.049 

0.036 

e 

0.049 

0.045 

0.061 

0.842 

0.760 

0.683 

0.887 

0.454 

0.180 

0.143 

0.035 

0.041 

9 

0.045 

0.045 

0.002 

0.683 

0.646 

0.532 

0.761 

0.577 

0.163 

0.110 

0.035 

0.026 

10 

0.045 

0.053 

0.103 

0.576 

0.482 

0.611 

2.163 

1.177 

0.156 

0.103 

0.030 

0.023 

11 

0.045 

0.057 

0.147 

0.425 

0.454 

0.491 

2.163 

3.578 

0.147 

0.086 

0.039 

0.020 

12 

0.039 

0.057 

0.401 

0.378 

0.425 

0.368 

2.163 

5.234 

0.159 

0.076 

0.041 

0.025 

13 

0.041 

0.548 

0.352 

0.376 

0.327 

1.758 

10.630 

0.188 

0.070 

0.030 

0.080 

14 

0.041 

■0.053 

0.S86 

0.370 

0.311 

0.307 

1.451 

5.606 

0.237 

0.070 

0.027 

0.027 

18 

0.046 

0.290 

0.310 

0.280 

0.266 

1.177 

3.578 

0.213 

0.061 

0.024 

0.083 

16 

0.049 

0.208 

0.282 

0.254 

0.226 

0.977 

2.300 

0.188 

0.005 

0.033 

0.030 

17 

0.045 

0.050 

0.161 

0.840 

0.286 

0.368 

0.801 

1.766 

0.254 

0.070 

0.030 

0.027 

16 

0.046 

0.057 

0.135 

0.SS9 

0.286 

1.177 

0.720 

1.341 

0.188 

0.061 

0.039 

0.025 

19 

0.041 

0.053 

0.115 

0.213 

0.286 

0.887 

0.646 

1.028 

0.196 

0.053 

0.078 

0.027 

20 

0.063 

0.063 

0.110 

0.1B8 

0.237 

0.577 

0.577 

0.887 

0.180 

0.049 

0.171 

0.026 

21 

0.053 

0.103 

0.180 

0.831 

0.761 

0.544 

0.761 

0.163 

0.073 

0.039 

0.027 

S3 

0.049 

■0.057 

0.094 

0.168 

0.201 

1.026 

0.482 

0.646 

0.168 

0.136 

0.030 

0.030 

23 

0.063 

0,094 

0.192 

0.196 

2.604 

0.454 

0.577 

0.163 

0.123 

0.031 

0.026 

24 

0.049 

0.103 

0.270 

0.188 

2.306 

0.401 

0.482 

0.118 

0.073 

0.039 

0.028 

£6 

0.041 

0.061 

0.098 

0.327 

O.10S 

1.758 

0.401 

0.454 

0.103 

0.061 

0.031 

0.027 

20 

0.041 

0.053 

0.082 

0.237 

0.176 

1.284 

0.401 

0.644 

0.094 

0.001 

0.087 

0.088 

87 

0.041 

0.053 

0.094 

0.246 

0.176 

1.128 

0.376 

0.400 

0.887 

0.048 

0.028 

0.028 

28 

0.046. 

0.057 

0.086 

0.344 

0.168 

6.029 

0.319 

0.370 

0.278 

0.006 

0.027 

0.031 

29 

0.065 

0.062 

0.073 

0.870 

0.246 

3.578 

0.294 

0.352 

0.821 

0.057 

0.087 

0.087 

30 

0.074 

0.002 

0.070 

0.464 

4.805 

0.266 

0.307 

0.156 

0.063 

0.031 

0.027 

31 

0.074 

0.082 

0.801 

8.341 

0.276 

0.049 

0.046 

Total 

1.827 

1.713 

3.913 

13.685 

16.034 

42.452 

39.292 

49.309 

0.408 

2.668 

1.896 

0.830 

lau. 

0.0T4 

0.087 

0.401 

1.830 

3.260 

6.341 

0.828 

10.630 

0.867 

0.148 

0.171 

0.041 

mn. 

0.039 

0.046 

0.087 

0.123 

0.163 

0.147 

0.866 

0.278 

0.094 

0.045 

0.024 

0.020 

ATer. 

0.049 

0.007 

0.127 

0.442 

0.519 

1.370 

1.308 

1.891 

0.215 

0.067 

0.048 

0.088 

LICKING  CREEK 
Dally  and  Monthly  Discharge,    In  Million  Gallons  par  Square  Wlla 


Day 

1932 

1933 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Aor. 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.026 

0.400 

0.400 

0.842 

0.842 

0.511 

1.026 

0.046 

0.719 

0.089 

0.085 

0.216 

2 

0.028 

1.128 

0.400 

0.576 

0.801 

0.482 

1.177 

0.842 

0,5.70 

0.110 

0.081 

0.212 

3 

0.026 

0.719 

0.400 

0.576 

0.646 

0.453 

1.07-6' 

1.283 

0.482 

0.425 

0.069 

0.188 

4 

0.028 

0.511 

0.351 

0.646 

0.543 

0.425 

1.075 

1.631 

0.453 

0.400 

0.065 

0.302 

5 

0.057 

0.400 

0.351 

0.613 

0.511 

0.376 

0.932 

1.128 

0.425 

0.179 

0.085 

0.543 

e 

0.175 

0.351 

0.322 

0.511 

0.425 

0.351 

0.887 

1.230 

0.370 

0.1E6 

0.089 

0.351 

7 

0.212 

0.331 

0.294 

0.453 

0.453 

0.376 

4.497 

2.023 

0.331 

0.110 

0.069 

0.269 

6 

0.163 

0.322. 

0.282 

0.400 

0.682 

1.508 

3.741 

2.604 

0.351 

0.106 

0.061 

0.212 

B 

0.089 

0.429 

0.261 

0.376 

0.453 

1.230 

2.305 

6.010 

0.400 

0.151 

0.061 

0.237 

10 

0.065 

9.608 

0.253 

0.425 

0.449 

0.977 

1.758 

7.032 

0.286 

0.085 

0.065 

0.175 

11 

0.057 

4.293 

0.220 

0.400 

0.453 

0.613 

1.394 

5.028 

0.310 

0.081 

0.073 

0.167 

12 

0.045 

1.909 

0.1B6 

0.400 

0.511 

0.719 

4.088 

3.413 

0.245 

0.081 

0.138 

0.171 

13 

0,040 

1.451 

0.261 

0.376 

0.482 

0.817 

3.925 

2.604 

0.245 

0.073 

0.094 

0.220 

14 

0.038 

0.682 

0.273 

0.327 

0.453 

9.894 

2.604 

2.162 

0.192 

0.073 

0.081 

0.183 

15 

0.030 

0.842 

0.228 

0.376 

0.482 

5.724 

1.888 

1.631 

0.179 

0.073 

0.065 

0.613 

10 

0.040 

0.646 

0.192 

0.327 

0.482 

3.741 

1.696 

1.508 

0.179 

0.077 

0.057 

1.888 

17 

0.171 

0.682 

0.212 

0.343 

0.453 

2.604 

7.891 

1.394 

0.208 

0.073 

0.053 

1.026 

ia 

3.250 

0.613 

0.220 

0.347 

0.511 

2.023 

6.419 

1.075 

0.200 

0.069 

0.053 

0.576 

19 

2.  604 

5.069 

0.212 

0.355 

0.613 

3.250 

3.925 

0.887 

0.179 

0.069 

0.053 

0.400 

20 

1.451 

6.419 

0.253 

0.335 

1.075 

5.805 

4.497 

0.801 

0.155 

0.069 

0.073 

0.351 

£1 

0.682 

3.577 

0.245 

0.318 

1.631 

6.214 

4.824 

0.719 

0.147 

0.061 

0.073 

0.286 

22 

0.482 

1.758 

0.245 

0.327 

1.283 

4.088 

3.577 

0.613 

0.126 

0.098 

0.061 

0.220 

23 

0.376 

1.230 

0.237 

0.376 

1.075 

2.923 

2.453 

0.543 

0.122 

0.122 

5.396 

0.196 

24 

0.310 

1.026 

0.298 

0.351 

0.842 

2.162 

1.758 

0.482 

0.122 

0.089 

6.827 

0.179 

25 

0.273 

0.842 

0.482 

0.335 

0.719 

1.758 

■1.631 

0.570 

0.114 

0.253 

2.759 

0.167 

26 

0.237 

0.801 

1.075 

5.519 

0.801 

1.508 

1.394 

0.511 

0.122 

0.175 

0.801 

0.147 

27 

0.425 

0.64Q 

0.576 

4.170 

0.646 

1.341 

1.128 

1.341 

0.122 

0.138 

0.511 

0.138 

26 

0.801 

0.425 

1.508 

£.923 

0.576 

1.341 

0.932 

1.026 

0.110 

0.110 

0.682 

0.138 

29 

0.576 

0.453 

1.508 

1.508 

1.075 

0.801 

0.801 

0.106 

0.094 

0.376 

0.138 

30 

0.425 

0.482 

1.230 

1.230 

0.932 

0.719 

0.719 

0.098 

0.081 

0.302 

0.118 

31 

0.331 

1.128 

0.977 

0.887 

1.128 

0.073 

0.237 

Total 

13.521 

48.045 

14.113 

27.038 

18.893 

66.108 

70.017 

53.391 

7.680 

3.813 

19.475 

10.027 

Max. 

3.250 

9.608 

1.508 

5.519 

1.631 

9.894 

7.891 

7.032 

0.719 

0.425 

6.827 

1.888 

Min. 

0.026 

0.322 

0.192 

0.3E7 

0.425 

0.351 

0.719 

0.482 

0.098 

0.001 

0.053 

0.118 

Aver. 

0.436 

1.601 

0.455 

0.872 

0.675 

2.133 

2.533 

1.722 

0.256 

0.123 

0.628 

0.334 

1933 

1934 

Day 

Oct. 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

I 

0.130 

0.147 

0.085 

0.298 

0.212 

0.155 

0.993 

0.331 

0.138 

0.069 

0.098 

0.045 

2 

0.343 

0.130 

0.081 

1.889 

0.183 

0.163 

0.825 

0.310 

0.122 

0.065 

0.069 

0.040 

3 

0.298 

0.126 

0.077 

1.8B1 

0,171 

0.212 

0.825 

0.351 

0.102 

0.061 

0.098 

0.037 

4 

0.196 

0.122 

0.089 

0.785 

0.183 

0.355 

0.711 

0.572 

0.102 

0.061 

0.094 

0.037 

5 

0.163 

0.114 

0.110 

1.889 

0.183 

1.132 

1.888 

0.478 

0.094 

0.053 

0.110 

0.237 

6 

0.159 

0.138 

0.118 

2.004 

0.171 

1.631 

1.451 

0.392 

0.081 

0.049 

0.065 

0.163 

7 

0.167 

0.204 

0.106 

4.601 

0.155 

0.825 

1.508 

0.367 

0.085 

0.081 

0.057 

0.126 

8 

0.138 

0.220 

0.098 

4.661 

0.143 

0.605 

1.394 

0.331 

0.085 

0.134 

0.049 

0.106 

9 

0.138 

0.167 

0.098 

2.305 

0.114 

0.478 

1.181 

0.282 

0.102 

0.081 

0.040 

0.094 

10 

0.138 

0.147 

0.065 

1.508 

0.114 

0.392 

1.083 

0.282 

0.110 

0.057 

0.057 

0.073 

11 

0.122 

0.147 

0.077 

1.038 

0.126 

0.367 

1.320 

0.286 

0.147 

0.049 

0.110 

0.065 

12 

0.118 

0.138 

0.073 

0.825 

0.130 

0.294 

3.925 

0.269 

0.134 

0.049 

0.245 

0.094 

13 

0.110 

0.130 

0.069 

0.711 

0.130 

0.351 

2.162 

0.245 

0.122 

0.057 

0.318 

0.506 

14 

0.098 

0.143 

0.065 

0.637 

0.126 

0.421 

1.508 

0.233 

0.098 

0.077 

0.204 

0.500 

IS 

0.094 

0.147 

0.069 

0.572 

0.122 

0.367 

1.132 

0.265 

0.085 

0.053 

0.147 

0.907 

16 

0.081 

0.110 

0.089 

0.478 

0.130 

0.298 

1.234 

0.355 

0.081 

0.049 

0.200 

0.785 

17 

0.261 

0.110 

0.216 

0.421 

0.122 

0.351 

1.394 

0.282 

0.073 

1 

0.825 

6.132 

IB 

0.506 

0.118 

0.907 

0.282 

0.134 

0.392 

1.132 

0.237 

0.073 

VO.040 

0.449 

1.341 

19 

0.253 

0.110 

0.711 

0.351 

0.134 

0.392 

1.083 

0.220 

0.351 

0.269 

0.860 

20 

0.200 

0.130 

0.572 

0.314 

0.122 

0.347 

1.181 

0.208 

0.478 

J 

0.192 

0.605 

21 

0.175 

0.130 

0.539 

0.318 

0.130 

0.331 

1.132 

0.196 

0.245 

0.045 

0.147 

0.478 

22 

0.163 

0.122 

0.449 

0.318 

0.130 

0.318 

0.866 

0.249 

0.159 

0.045 

0.114 

0.539 

23 

0.163 

0.114 

0.363 

0.343 

0.118 

0.327 

0.785 

0.216 

0.147 

0,094 

0.605 

24 

0.253 

0.118 

0.351 

0.314 

0.106 

0.282 

0.674 

0.186 

0.122 

■0.040 

0.077 

0.421 

25 

0.269 

0.102 

0.310 

0.314 

0.110 

0.159 

0.572 

0.188 

0.122 

0.077 

0.347 

26 

0.224 

0.102 

0.318 

0.335 

0.098 

0.327 

0.539 

0.188 

0.098 

0.163 

0.294 

27 

0.196 

0.089 

0.245 

0.269 

0.134 

0.314 

0.478 

0.179 

0.085 

0.049 

0.102 

0.273 

28 

0.171 

0.089 

0.212 

0.265 

0.147 

1.508 

0.449 

0.163 

0.077 

0.351 

0.085 

0.265 

29 

0.167 

0.098 

0.192 

0.245 

1.234 

0.392 

0.155 

0.077 

0.506 

0.065 

0.288 

30 

0.155 

0.098 

0.183 

0.204 

0.948 

0.351 

0.147 

0.069 

0.179 

0.057 

3.92S 

31 

0.138 

0.204 

0.212 

0.825 

0.138 

0.122 

0.077 

Total 

5.787 

3.800 

7.141 

30.707 

3.878 

10.101 

34.168 

8.303 

3.664 

2.002 

4.754 

20.192 

Max. 

0.506 

0.220 

0.907 

4.661 

0.212 

1.631 

3.925 

0.572 

0.478 

0.506 

0.825 

6.132 

Mis. 

0.081 

0.089 

0.065 

0.204 

0.098 

0.155 

0.351 

0.138 

0.069 

0.040 

0.040 

0.037 

Aver. 

0.166 

0.128 

0.230 

0.991 

0.138 

0.519 

1.138 

0.267 

0.128 

0.085 

0.153 

0.673 

LICKING  GREEK 


Dally  and  Mon 

lily  Dlacharga,   in  Million  Gellona  par  Squara  Mil* 

1934 

1935 

D»y 

Oat. 

Hot. 

Oao. 

Jan. 

Fab. 

Har. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

1.888 

0.130 

15.536 

0.478 

0.605 

1.083 

0.731 

0.384 

0.204 

0.138 

0.069 

0.049 

2 

0.946 

0.130 

8.994 

0.605 

0.478 

1.451 

0.695 

0.617 

0.188 

0.118 

0.077 

0.06S 

3 

0.785 

0.122 

3.925 

0.478 

0.674 

1.341 

0.654 

2.305 

0.175 

0.098 

0.098 

0.102 

4 

0.572 

0.103 

2.604 

0.637 

0.785 

1.234 

0.547 

1.888 

0.179 

0.089 

0.126 

0.228 

& 

0.478 

0.449 

1.758 

0.478 

0.674 

1.083 

0.580 

0.944 

0.179 

0.065 

0.118 

2.30& 

6 

0.449 

0.392 

1.341 

0.421 

0.637 

1.063 

0.731 

1.181 

0.187 

0.085 

0.089 

0.69S 

7 

0.506 

0.298 

1.083 

0.449 

0.605 

0.989 

0.617 

1.631 

0.151 

0.QS1 

0.102 

0.417 

8 

0.392 

0.253 

0.948 

0.637 

0.605 

0.944 

0.617 

1.631 

0.171 

0.118 

0.106 

0.253 

9 

0.310 

0.196 

0.785 

1.394 

0.539 

0.772 

1.234 

1.341 

0.417 

0.138 

0.118 

0.196 

10 

0.269 

0.188 

0.637 

1.758 

0.637 

0.695 

3.577 

2.305 

0.355 

0.245 

0.114 

0.171 

11 

0.237 

0.183 

0.572 

1.508 

0.748 

0.989 

3.925 

2.453 

0.220 

0.147 

0.171 

0.147 

12 

0.224 

0.175 

0.572 

1.132 

0.711 

1.341 

2.922 

1.783 

0.179 

0.108 

0.151 

0.134 

IS 

0.192 

0.171 

0.539 

0.866 

0.674 

2.305 

2.759 

1.341 

0.167 

0.106 

0.U4 

0.106 

14 

0.183 

0.151 

0.572 

0.825 

0.748 

2.162 

2.305 

1.063 

0.147 

0.089 

0.096 

0.094 

15 

0.176 

0.147 

0.449 

0.637 

1.181 

1.868 

1.758 

0.944 

0.130 

0.085 

0.085 

0.081 

16 

0.171 

0.138 

0.421 

0.637 

5.026 

1.631 

1.570 

0.731 

0.126 

0.163 

0.106 

0.077 

17 

0.187 

0.126 

0.421 

0.539 

4.293 

1.394 

1.263 

0.654 

0.118 

0.204 

0.114 

0.06S 

16 

0.163 

0.122 

0.355 

0.674 

3.925 

1.038 

1.083 

0.560 

0.U4 

0.118 

0.061 

0.066 

18 

0.151 

0.122 

0.355 

0.478 

2.759 

0.989 

0.899 

0.478 

0.171 

0.085 

0.065 

0.066 

20 

0.147 

0.102 

0.506 

0.490 

2.023 

0.944 

0.772 

0.445 

0.167 

0.073 

0.065 

0.098 

21 

0.136 

0.118 

0.392 

0.666 

1.451 

1.038 

0.695 

0.445 

0.147 

0.065 

0.057 

0.147 

22 

0.138 

0.122 

0.367 

1.631 

1.283 

1.394 

0.654 

0.417 

0.220 

0.065 

0.057 

0.102 

23 

0.130 

0.147 

0.367 

1.758 

1.132 

1.234 

0.580 

0.380 

0.212 

0.065 

0.049 

0.077 

24 

0.134 

0.449 

0.363 

1.132 

1.083 

1.758 

0.5U 

0.367 

0.175 

0.073 

0.045 

0.065 

25 

0.138 

0.392 

0.392 

1.038 

1.083 

1.038 

0.478 

0.316 

0.151 

0.126 

0.045 

0.057 

26 

0.147 

0.314 

0.478 

0.948 

2.162 

1.132 

0.417 

0.294 

0.126 

0.282 

0.049 

0.063 

87 

0.151 

0.282 

1.038 

0.666 

2.604 

0.944 

0.384 

0.273 

0.114 

0.245 

0.057 

0.059 

28 

0.167 

0.286 

0.785 

0.805 

1.758 

0.858 

0.380 

0.245 

0.106 

0.130 

0.057 

0.049 

20 

0.155 

0.421 

0.825 

0.637 

1.038 

0.367 

0.228 

0.106 

0.098 

0.053 

0.057 

30 

0.155 

2.453 

0.674 

0.637 

0.772 

0.417 

0.220 

0.212 

0.085 

0.061 

0.049 

31 

0.122 

0.478 

0.539 

0.772 

0.228 

0.073 

0.0S7 

Total 

9.982 

8.742 

48.532 

25.778 

40.865 

37.334 

34.143 

28.134 

5.294 

3.678 

2.654 

6.122 

lfix. 

1.886 

2.453 

15.536 

1.758 

5.028 

2.305 

3.925 

2.453 

0.417 

0.282 

0.171 

2.305 

Mill. 

0.122 

0.253 

0.355 

0.421 

0.478 

0.695 

0.367 

0.220 

0.106 

0.065 

0.045 

0.049 

ATar. 

0.322 

0.291 

1.565 

0.831 

1.460 

1.204 

1.138 

0.908 

0.176 

0.119 

0.085 

0.204 

Day 

1935 

1936 

Oot. 

HOT. 

Doo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

juna 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.057 

0.200 

0.164 

0.213 

0.360 

5.234 

1.118 

0.376 

0.127 

0.078 

0.070 

0.078 

2 

0.061 

0.164 

0.139 

0.229 

0.352 

3.578 

1.214 

0.335 

0.123 

0.082 

0.057 

0.053 

3 

0.070 

0.131 

0.123 

0.266 

0.343 

2.760 

1.214 

0.343 

0.110 

0.086 

0.045 

0.045 

4 

0.074 

0.123 

0.102 

0.450 

0.335 

3.087 

0.977 

0.891 

0.110 

0.090 

0.049 

0.045 

6 

0.070 

0.119 

0.094 

1.022 

0.327 

5.607 

0.867 

0.393 

0.102 

0.074 

0.041 

0.038 

6 

0.065 

0.106 

0.094 

0.B19 

0.327 

5.234 

3.710 

0.339 

0.094 

0.065 

0.040 

0.029 

7 

0.O65 

0.106 

0.096 

0.777 

0.327 

3.926 

6.093 

0.299 

0.066 

0.057 

0.053 

0.030 

8 

0.065 

0.106 

0.135 

0.736 

0.327 

2.924 

4.498 

0.286 

0.127 

0.053 

0.045 

0.029 

9 

0.065 

0.119 

0.151 

0.981 

0.335 

2.948 

3.251 

0.278 

0.110 

0.049 

0.045 

0.033 

10 

0.057 

0.115 

0.178 

2.760 

0.343 

4.375 

3.414 

0.266 

0.123 

0.045 

0.045 

0.033 

11 

0.057 

0.096 

0.184 

1.758 

0.356 

7.115 

2.924 

0.258 

0.115 

0.041 

0.040 

0.029 

12 

0.070 

0.098 

0.237 

1.133 

0.384 

14.680 

2.  60S 

0.266 

0.249 

0.045 

0.037 

0.029 

13 

0.078 

0.830 

0.254 

0.732 

0.401 

8.424 

2.163 

0.290 

0.184 

0.037 

0.037 

0.029 

14 

0.074 

1.525 

1.754 

1.182 

0.470 

4.821 

1.777 

0.286 

0.186 

0.035 

0.035 

0.029 

15 

0.078 

0.732 

2.163 

1.039 

0.654 

3.365 

1.533 

0.266 

0.155 

0.037 

0.033 

0.031 

16 

0.065 

0.478 

1.869 

1.284 

1.022 

2.924 

1.317 

0.229 

0.127 

0.033 

0.035 

0.027 

17 

0.057 

0.446 

1.394 

1.064 

0.659 

22.572 

1.071 

0.213 

0.098 

0.033 

0.030 

0.027 

IB 

0.049 

0.478 

0.990 

0.900 

0.736 

39.133 

0.977 

0.217 

0.090 

0.030 

0.030 

0.023 

19 

0.053 

0.446 

0.732 

1.133 

0.675 

11.204 

0.646 

0.237 

0.086 

0.030 

0.031 

0.022 

20 

0.053 

0.360 

0.581 

0.695 

0.634 

6.502 

0.728 

0.258 

0.159 

0.033 

0.035 

0.023 

21 

0.053 

0.331 

0.397 

0.613 

0.613 

7.238 

0.687 

0.225 

0.110 

0.030 

0.037 

0.022 

22 

0.053 

0.299 

0.335 

0.572 

0.593 

4.907 

0.613 

0.180 

0.062 

0.030 

0.045 

0.027 

23 

0.061 

0.262 

0.299 

0.552 

0.593 

3.329 

0.613 

0.168 

0.078 

0.030 

0.040 

0.025 

24 

0.070 

0.221 

0.266 

0.532 

0.593 

2.854 

0.544 

0.159 

0.086 

0.070 

0.037 

0.027 

25 

0.061 

0.184 

0.237 

0.491 

0.634 

2.351 

0.478 

0.159 

0.086 

0.061 

0.061 

0.025 

26 

0.057 

0.192 

0.221 

0.470 

1.227 

1.881 

0.466 

0.155 

0.082 

0.041 

0.053 

0.022 

27 

0.065 

0.172 

0.213 

0.450 

4.580 

1.959 

0.450 

0.155 

0.078 

0.151 

0.356 

0.023 

28 

0.065 

0.176 

0.200 

0.429 

8.710 

1.991 

0.429 

0.151 

0.074 

0.256 

0.147 

0.022 

29 

0.164 

0.178 

0.196 

0.409 

5.152 

1.815 

0.413 

0.151 

0.070 

0.176 

0.127 

0.021 

30 

1.018 

0.184 

0.200 

0.386 

1.472 

0.384 

0.151 

0.070 

0.123 

0.078 

0.027 

31 

0.981 

0.205 

0.368 

1.300 

0.135 

0.062 

0.094 

Total 

3.931 

8.977 

14.223 

24.467 

32.262 

91.110 

52.372 

8.115 

3.379 

2.085 

1.906 

0.923 

Hue. 

1.018 

1.525 

2.163 

2.760 

8.710 

39.133 

8.710 

0.891 

0.249 

0.258 

0.356 

0.078 

urn. 

0.049 

0.098 

0.094 

0.213 

0.327 

1.300 

0.384 

0.135 

0.070 

0.030 

0.030 

0.021 

At«. 

0.127 

0.299 

0.459 

0.789 

1.112 

6.165 

1.746 

0.262 

0.113 

0.067 

0.062 

0.031 

LICKING  CREEK 


Dully  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  per  Square  Kile 

1038 

1937 

D*y 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

ipr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

l 

0.053 

0.056 

0.037 

1.662 

1.562 

1.006 

0.474 

2.924 

0.274 

0.172 

0.102 

0.172 

2 

0.053 

0.090 

0.037 

1.345 

1.243 

0.961 

0.433 

2.187 

0.209 

0.151 

0.074 

0.147 

3 

0.034 

0.070 

0.143 

2.469 

0.961 

0.875 

0.421 

1.795 

0.241 

0.164 

0.074 

0.119 

4 

0.032 

0.155 

0.286 

1.922 

0.916 

0.752 

0.384 

1.481 

0.253 

0.139 

0.070 

0.118 

S 

0.041 

2.122 

0.315 

1.345 

0.819 

0.715 

0.392 

0.961 

0.237 

0.131 

0.065 

0.330 

6 

0.034 

1.451 

0.338 

0.961 

0.736 

0.679 

0.642 

4.497 

0.209 

0.127 

0.057 

0.718 

7 

0.031 

0.474 

1.905 

1.243 

0.654 

0.642 

0.605 

2.924 

0.192 

0.123 

0.070 

0.428 

S 

0.045 

0.335 

1.259 

1.676 

0.961 

0.67S 

0.539 

2.326 

0.176 

0.115 

0.068 

0.290 

B 

o.oei 

0.282 

0.679 

1.451 

1.451 

0.372 

0.718 

2.052 

0.180 

0.106 

0.070 

0.209 

10 

0.049 

0.208 

0.572 

2.187 

2.187 

0.506 

0.834 

1.562 

1.243 

0.098 

0.074 

0.184 

11 

0.037 

0.184 

0.858 

6.542 

1.662 

0.445 

0.762 

1.345 

0.605 

0.102 

0.151 

0.131 

12 

0.039 

0.1S1 

1.668 

3.087 

1.243 

0.474 

0.679 

1.096 

0.393 

0.131 

0.253 

0.131 

13 

0.045 

0.139 

1.145 

2.062 

1.145 

0.433 

0.642 

1.051 

0.274 

0.110 

0.119 

0.143 

14 

0.041 

0.131 

0.762 

1.451 

0.961 

0.442 

0.605 

1.243 

0.233 

0.119 

0.090 

0.127 

15 

0.041 

0.126 

0.642 

1.345 

0.916 

0.445 

0.642 

0.961 

0.339 

0.899 

0.074* 

0.115 

16 

0.035 

0.118 

0.474 

1.194 

0.875 

0.433 

0.715 

0.834 

0.241 

1.071 

0.066 

0.110 

17 

0.863 

0.106 

0.539 

0.961 

0.793 

0.433 

0.572 

0.752 

0.290 

0.372 

0.065 

0.096 

18 

0.793 

0.102 

0.539 

1.785 

0.679 

0.506 

0.539 

0.679 

0.290 

0.213 

0.065 

0.090 

19 

0.429 

0.090 

0.417 

2.469 

0.642 

0.572 

0.603 

0.605 

0.241 

0.164 

0.053 

0.084 

20 

0.192 

0.078 

1.576 

2. 062 

0.642 

0.642 

0.506 

0.572 

0.213 

0.143 

0.053 

0.080 

21 

0.1B4 

0.078 

1.562 

2.617 

0.752 

0.875 

0.506 

0.506 

0.245 

0.139 

0.062 

0.086 

2£ 

0.151 

0.082 

0.916 

5.152 

11.693 

1.194 

1.243 

0.506 

0.875 

0.135 

1.306 

0.078 

23 

.0.110 

0.078 

0.642 

8.218 

5.358 

1.051 

1.562 

0.474 

0.429 

0.123 

0.360 

0.078 

24 

o.oea 

0.078 

0.642 

6.152 

3.414 

0.875 

1.243 

0.442 

0.249 

0.106 

0.188 

0.074 

26 

0.090 

0.070 

0.539 

5.356 

2.617 

0.875 

1.263 

0.392 

0.184 

0.138 

0.164 

0.070 

24 

0.090 

0.065 

0.539 

3.  577 

1.795 

0.834 

36.184 

0.360 

0.164 

0.123 

0.376 

0.070 

27 

0.098 

0.061 

0.679 

1.922 

1.662 

0.679 

22.651 

0.360 

0.151 

0.098 

2.613 

0.065 

26 

0.094 

0.Q57 

0.916 

0.875 

1.243 

0.642 

20.239 

0.474 

0.282 

0.090 

1.051 

0.074 

29 

0.090 

0.057 

0.834 

1.676 

0.605 

7.237 

0.413 

0.196 

0.082 

0,474 

0.074 

30 

0.082 

0.049 

0.752 

1.451 

0.506 

4.129 

0.315 

0.204 

0.078 

0.331 

0.074 

31 

0.078 

0.715 

1.451 

0.505 

0.339 

0.074 

0.209 

Total 

4.101 

7.152 

23.014 

76.556 

49.380 

20.747 

07.953 

36.-398 

9.312 

5.837 

8.885 

4.576 

Max. 

0.803 

2.122 

1.905 

8.218 

11.693 

1.194 

36.184 

4.497 

1.243 

1.071 

2.613 

0.715 

Uin. 

0.031 

0.049 

0.027 

0.875 

0.642 

0.433 

0.384 

0.315 

0.151 

0.074 

0.053 

0.066 

Aver. 

0.132 

0.238 

0.742 

2.470 

1.764 

0.669 

3.598 

1.174 

0.310 

0.186 

0.287 

0.163 

LITTLB  GUNPOrfDER  FALLS 


LOCATION  OF  GAGINO  STATION 

DHAINAOE  AREA  AT  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 

FLO*  DATA  PRESET-TED  HERE.VITH  - 


-  later-stage  recorder,  700-feet  above  mouth  of  Laurel 
Brook;  0.4  mile  southwest  of  Laurel  Brook  railroad 
station,  Harford  County;5  miloa  southwest  of  Belalr. 

-  30.1  square  miles. 

-  58.3  square  miles. 

.  Oot.  1,   1928  to  Sept.  30,   1937  lnoluslve. 

Basic  data  obtained  from  Water  Supply  Papera  printed 
by  tho  U.S.  Department  of  the  Interior.  No  diversion 
of  watgr  exists.  Tho  normal  flow  of  the  stream  Is 
not  supplemented  by  any  additions  thereto. 


SUbllARY  BY  YEARS 
Annual  Total  and  Dally  Maximum,   Minimum  and  Average  Discharge 
In  Million  Gallons  Per  Square  Kile. 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

313. 9B3 

223.246 

130.544 

132.593 

414.997 

307.898 

329.728 

376.860 

352.268 

Dally  tlaximum 

8.052 

7.767 

3.41B 

8.268 

50.140 

15.961 

6.014 

17.071 

16.355 

Daily  ulnlimim 

0.219 

0.133 

0.102 

OilOB 

0.116 

0.269 

0.305 

0.215 

0.268 

Dally  Average 

0.860 

0.612 

0.358 

0.362 

1.137 

0.844 

0.903 

1.030 

0.965 

Dally  and  Monthly 

Discharge,   In  Million  Gallona  per.3quare  Mile 

1928 

19E9 

Day 

Oot. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

l.ieo 

0.770 

1.540 

1 

1.396 

0.679 

0.679 

0.501 

0.209 

0.341 

s 

1.039 

0,770 

0.842 

i 

1.681 

0.609 

0.609 

0.48E 

0.249 

1 

3 

1.003 

0.823 

0.770 

W.715 

•0.482 

2.130 

0.609 

0.609 

0.429 

0.393 

KJ.306 

4 

0.947 

1.573 

0.734 

1 

3.025 

0.679 

0.609 

0.429 

0.465 

J 

0 

1.019 

1.039 

0.770 

J 

6.836 

1.825 

0.590 

0.413 

0.285 

0.501 

8 

1.180 

0.842 

0.679 

3.740 

3.294 

1.019 

0.573 

0.429 

0.269 

0.554 

7 

0.947 

0.787 

0.679 

] 

5.566 

1.673 

0.770 

0.554 

0.413 

0.285 

0.429 

8 

0.911 

0.787 

0.679 

W.751 

0.878 

1 

0.079 

0.734 

0.413 

1 

0.501 

9 

0.931 

0.770 

0.679 

J 

0.770 

W.947 

0.679 

0.679 

0.413 

^0.249 

1.468 

10 

0.895 

0.751 

0.679 

3.149 

0.770 

1 

0.787 

■1.075 

0.009 

0.377 

J 

0.537 

11 

0.878 

0.770 

0.662 

1.111 

0.045 

J 

0.734 

0.584 

0.393 

0.285 

0.609 

IS 

0.859 

0.787 

0.645 

0.842 

0.590 

0.931 

1.039 

0.554 

0.377 

1.003 

0.413 

13 

0.859 

0.770 

0.662 

1.039 

0.787 

0.518 

0.393 

0.321 

0.393 

14 

0.823 

0.751 

1.199 

1.360 

0.852 

0.501 

1.377 

1.773 

0.679 

15 

0.823 

'  0.751 

1.449 

0.926 

1.144 

0.787 

0.787 

0.554 

1.288 

0.573 

10 

0.859 

0.770 

C.859 

1.075 

8.052 

0.645 

0,393 

0.518 

0.429 

17 

0.842 

0.770 

0.823 

0.878 

3.615 

0.51B 

0.357 

0.449 

0.554 

18 

1.111 

0.731 

0.911 

"0.537 

0.806 

0.501 

0.341 

0.429 

0.573 

19 

1.199 

0.842 

0.69B 

0.931 

0.806 

0.465 

0.341 

0.393 

0.429 

20 

0.895 

1.091 

0.079 

0.770 

0.787 

0.878 

0.626 

0.305 

0.357 

0.429 

21 

0.823 

0.787 

0.626 

0.679 

0.751 

1,091 

0.537 

0.305 

0.341 

22 

0.823 

0.734 

0.626 

0.751 

0.859 

1.111 

0.537 

0.357 

23 

0.842 

0.715 

0.715 

0.787 

0.770 

0.554 

0.413 

0.715 

W.377 

£4 

0.842 

0.698 

0.715 

0.7B7 

■1.609 

0.751 

0.554 

0.341 

0.449 

25 

0.80ft 

0.099 

1.593 

. 

0.734 

0.734 

0.573 

0.341 

0.377 

' 

26 

0.770 

0.679 

0.537 

6.299 

0.770 

0.698 

0.609 

0.341 

0.341 

27 

0.787 

0.679 

5.047 

0.751 

0.679 

0.501 

0.305 

1 

0.341 

28 

0.823 

0.679 

•0.626 

4.526 

0.679 

0.679 

1.127 

0.305 

29 

0.787 

0.679 

0.662 

0.698 

0.679 

0.305 

M.357 

0.393 

30 

0.770 

1.180 

0.679 

0.698 

0.501 

0.377 

J 

0.947 

31 

0.770 

. 

0.098 

0.662 

0.285 

0.341 

Total 

28.043 

24.493 

22.634 

28.211 

34.963 

40.598 

45.10B 

29.622 

18.660 

12.985 

14.127 

14.539 

Max. 

1.199 

1.573 

1.540 

3.740 

6.299 

6.836 

8.052 

1.091 

1.127 

1.377 

1.773 

1.468 

t.'.ln. 

0.770 

0.679 

0.537 

0.626 

0.482 

0.662 

0.609 

0.662 

0.465 

0.285 

0.249    I   O.306    f 

Av«r* 

0.903 

0.817 

0.731 

0.911 

1.249 

1.310 

1.504 

0.958 

0.623 

0.418 

0.457    j    0.485    | 

LITTLE  OUKFU/fDZR  FALLS 


Daily  end  Monthly  Discharge,   in  Million  Gallon 

o  per  Square  '-'lie 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

tax. 

Apr. 

:.ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.091 

0.554 

0.734 

1 

0.698 

I 

0.679 

0.465 

0.321 

0.197 

0.144 

2 

7.767 

1.003 

0.713 

0.698 

W.679 

0.645 

0.463 

0.341 

0.197 

0.413 

3 

1.629 

2.399 

0.713 

^0.537 

1 

J 

0.626 

0.429 

0.321 

0.180 

0.216 

4 

0.839 

1.288 

■0.449 

0.826 

1 

M.537 

0.698 

0.413 

0.303 

0.163 

& 

0.698 

0.734 

0.537 

2.291 

J 

0.662 

0.413 

0.305  ' 

0.158 

6 

0.626 

0.609 

0.337 

1.111 

0.662 

1.897 

■0.609 

0.609 

0.321 

I 

•0.197 

7 

0.390 

0.590 

0.662 

0.573 

0.751 

1.163 

4.080 

0.598 

0.305 

8 

0.337 

0.554 

0.662 

0.590 

0.698 

3.740 

1.235 

0.662 

0.285 

>0.150 

0.216 

9 

0.501 

0.537 

0.609 

0.573 

0.845 

1.235 

0.947 

■0.590 

0.537 

0.289 

J 

0.197 

10 

0.501 

0.501 

0.573 

0.537 

0.715 

0.947 

0.842 

J 

1.645 

0.285 

0.144 

0.180 

11 

1 

0.534 

0.554 

0.501 

0.679 

1.003 

0.806 

0.537 

0.698 

0.269 

0.133 

0.177 

12 

0.537 

0.537 

0.537 

0.662 

1.055 

0.770 

0.510 

0.518 

0.269 

0.144 

0.177 

13 

>  0.482 

0.573 

0.626 

0.573 

2.595 

0.859 

0.770 

0.501 

0.501 

0.249 

0.150 

0.305 

14 

J 

0.609 

0.718 

0.734 

1.942 

0.787 

0.751 

0.518 

0.482 

0.289 

0.163 

0.269 

16 

0.501 

0.600 

0.626 

0.770 

1.091 

0.770 

0.715 

0.590 

0.463 

0.249 

0.233 

0.216 

IS 

0.482 

0.573 

0.573 

0.662 

0.718 

0.770 

0.751 

0.537 

0.429 

0.249 

0.216 

0.197 

17 

0.465 

0.626 

0.554 

0.537 

0.808 

0.751 

0.842 

0.482 

0.449 

0.233 

0.216 

0.357 

18 

0.429 

3.C05 

0.679 

0.842 

0.7E1 

1.144 

.  0.482 

0.590 

0.249 

0.233 

0.216 

19 

0.465 

0.967 

0.751 

0.678 

1.144 

0.895 

0.715 

0.518 

0.233 

0.197 

0.197 

£0 

0.449 

0.715 

0.609 

0.878 

0.806 

0.770 

0.698 

0.429 

0.218 

0.216 

21 

0.465 

0.679 

0.006 

0.751 

0.751 

0.537 

0.413 

0.216 

0.197 

22 

6.460 

0.626 

0.751 

1 

0.751 

0.501 

0.393 

0.216 

0.180 

23 

1.861 

1 

0.734 

W.715 

0.715 

0.482 

0.357 

0.233 

■0.177 

0.177 

24 

0.734 

>0.609 

■0.449 

0.715 

I 

1 

1.144 

0.377 

0.333 

0.169 

25 

0.590 

r 

■0.357 

0.715 

0.959 

Vo.698 

0.895 

0.413 

0.233 

0.169 

0.197 

26 

0.337 

0.573 

0.7B7 

1.055 

J 

0.554 

0.429 

0.216 

0.158 

0.180 

27 

0.482 

0.554 

0.518 

0.859 

0.787 

0.679 

0.518 

0.465 

0.197 

0.150 

0.163 

28 

0.482 

0.537 

0.718 

0.715 

1 

I 

0.537 

0.357 

0.180 

0.150 

0.150 

29 

0.465 

0.501 

0.947 

X>.715 

KJ.662 

0.537 

0.357 

0.197 

0.144 

0.150 

30 

0.518 

0.465 

0.787 

r 

J 

0.501 

0.321 

0.180 

0.133 

0.163 

31 

0.645 

0.770 

J 

0.698 

0.465 

0.180 

0.133 

Total 

32.757 

83.299 

17.855 

15.449 

25.429 

27.890 

27.L>Q8 

18.405 

15.297 

7.824 

5.246 

8.207 

itai. 

7.767 

3.005 

0.947 

0.770 

2.595 

3.740 

4.090 

1.144 

1.645 

0.341 

0.233 

0.413 

Hin. 

0.429 

0.465 

0.449 

0.357 

0.537 

0.537 

0.662 

0.465 

0.321 

0.180 

0.133 

0.144 

Aver. 

1.058 

0.776 

0.576 

0.499 

0.909 

0.900 

0.920 

0.593 

0.510 

0.252 

0.169 

0.205 

1930 

1931 

Day 

Dot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Liar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.163 

I 

I 

1 

0.285 

0.679 

1.701 

0.305 

0.554 

0.155 

0.102 

0.216 

2 

0.163 

H3.233 

^0.305 

M5.305 

0.269 

0.573 

1.144 

0.341 

0.429 

0.161 

0.102 

0.216 

3 

0.169 

J 

. 

1 

0.249 

0.413 

0.662 

0.377 

0.321 

0.161 

0.108 

0.233 

I 

0-249 

| 

0.285 

0.321 

0.377 

0.554 

0.321 

0.285 

0.166 

0.393 

0.233 

5 

>  0.163 

0.289 

V0.26S 

0.606 

0.269 

0.357 

0.482 

0.305 

0.269 

0.180 

0.166 

0.216 

6 

0.249 

J 

1.039 

0.285  ' 

0.321 

0.465 

0.285 

0.216 

0.122 

0.197 

7 

0.285 

0.393 

0.265 

0.321 

1.003 

0.626 

0.249 

0.108 

0.180 

8 

&.169 

0.285 

0.357 

0.269 

1.432 

0.770 

1.645 

0.180 

0.102 

0.172 

9 

0.169 

0.249 

0.357 

1.504 

0.679 

0.554 

0.609 

0.180 

0.102 

0.166 

10 

0.163 

0.233 

0.679 

0.46S 

0.482 

0.609 

0.249 

1.343 

0.878 

0.155 

11 

0.158 

0.321 

0.393 

0.393 

0.465 

0.895 

0.321 

1.343 

0.147 

12 

0.163 

■0.269 

0.413 

0.357 

0.429 

0.378 

0.197 

0.590 

0.141 

13 

0.144 

0.269 

0.341 

0.357 

0.393 

0.734 

0.216 

0.166 

0.321 

14 

0.158 

0.269 

0.377 

0.341 

0.393 

0.554 

0.216 

0.161 

0.233 

15 

0.177 

0.285 

0.249 

■0.269 

'  0.285 

0.341 

0.377 

0.465 

0.249 

0.166 

0.249 

16 

0.160 

0.269 

0.216 

0.341 

0.393 

I 

0.413 

0.482 

0.197 

0.216 

17 

1 

0.341 

0.216 

0.429 

0.501 

WJ.357 

0.377" 

0.2S5 

0.161 

0.172 

0.144 

18 

> 0.197 

0.305 

0.249 

0.305 

0.518 

0.590 

J 

C.3r,7 

C.216 

0.141 

0.155 

19 

( 

0.269 

1 

3.418 

0.449 

0.645 

0.341 

O.-Uw 

:.lo6 

0.180 

20 

1 

0.269 

JO.  269 

0.573 

0.413 

0.573 

W.321 

0.::21 

0.180 

2.953 

0.161 

J 

21 

>  0.216 

} 

J 

0.357 

0.393 

0.465 

J 

0.554 

0.166 

0.787 

0.269 

0.147 

22 

J 

0.249 

0.341 

0.357 

C.429 

0.357 

0.429 

0.166 

0.249 

0.269 

0.136 

23 

0.233 

> 0.24 9 

I 

0.357 

0.341 

0.429 

0.626 

0.626 

0.285 

0.130 

1.014 

0.122 

24 

0.233 

J 

W.216 

0.321 

0.321 

0.377 

0.393 

0.413 

0.321 

0.172 

0.679 

0.136 

25 

0.218 

0.285 

J 

0.285 

0.2,15 

0.429 

0.377 

0.357 

0.216 

0.161 

0.3f.7 

c.nr. 

26 

0.216 

0.269 

0.321 

0.285 

0.305 

0.393" 

0.413 

0.341 

0.197 

0.136 

0.321 

0.216 

27 

0.233 

2.  584 

0.305 

0.285 

0.357 

"0.413 

0.321 

0.216 

0.122 

0.205 

0.197 

26 

1 

0.233 

0.590 

0.305 

0.285 

0.413 

0.357 

0.285 

0.166 

0.116 

0.249 

0.15ft 

29 

)■  0.249 

0.393 

0.285 

1.645 

0.341 

0.285 

0.155 

0.108 

0.070 

0.141 

30 

j 

0.303 

T.2BS 

0.609 

0.321 

0.2C9 

0.161 

C.130 

0.357 

0.141 

31 

0.233 

0.305 

0.259 

0.482 

0.135 

0.122 

0.249 

Total 

5.978 

7.622 

11.118 

14.151 

1C.946 

16.136 

15.506 

14.923 

7.  no 

9.873 

11.650 

4.931 

Vax. 

0.249 

0.341 

2.684 

3.418 

1.504 

1.645 

1.701 

1.645 

0.554 

2.953 

1.914 

0.233 

Ud. 

0.144 

0.233 

0.216 

0.^59 

0.2^9 

0.321 

0.221 

C.2W 

n.155 

0.108 

3.102 

0.116 

ATar. 

0.194 

0.255 

0.357 

0.457 

0.391 

2.523 

0.51S 

7.432 

0.310 

C.377 

0.194 

LITTLE  QDHPOWDSH  FALLS 


Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Kill! 

on  Gallons  par  Square  Mlla 

Day 

1931 

1932 

Got. 

Hot. 

Doe. 

Jan. 

Fob. 

liar. 

Apr. 

May 

June 

Jul7 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.163 

0.233 

1.521 

0.305 

0.249 

1.111 

1.003 

0.357 

0.269 

0.645 

0.144 

£ 

>  0.133 

0.163 

0.180 

0.983 

0.305 

0.233 

0.698 

0.609 

0.357 

0.E49 

0.£69 

0.136 

3 

1 

1 

0.180 

0.465 

0.341 

0.233 

0.626 

0.466 

0.341 

0.233 

0.413 

0.141 

4 

0.130 

W.  166 

0.216 

0.341 

1.091 

0.303 

0.573 

0.429 

0.321 

0.269 

1.668 

0.160 

S 

0.122 

J 

0.233 

0.285 

0.659 

0.393 

0.537 

0.377 

0.321 

0.£69 

0.£49 

0.180 

6 

O.llfi 

0.1S£ 

0.107 

0.895 

0.501 

0.645 

0.518 

0.413 

0.341 

0.233 

0.216 

0.751 

7 

0,110 

0.158 

0.180 

1.432 

0.449 

0.787 

0.462 

0.377 

0.305 

0.269 

0.160 

0.160 

B 

0.122 

0,183 

0.180 

0.770 

0.4£9 

0.482 

0.465 

0.377 

0.285 

0.269 

0.160 

0.144 

9 

0.133 

0.163 

0,449 

0.895 

0.377 

0.377 

0.537 

0.554 

0.265 

0.216 

0.172 

0.136 

10 

0.122 

1 

0.429 

0.823 

0.357 

0.341 

0.696 

0.449 

0.265 

0.197 

0.305 

0.133 

11 

0.122 

>0.169 

1 

0.554 

0.357 

0.341 

0.698 

0.787 

0.269 

0.197 

0.321 

0.127 

1£ 

1 

J 

j 

0.449 

0.341 

0.377 

0.673 

1.504 

0.321 

0.160 

0.197 

0.127 

13 

y  o.iu 

0.163 

^ 0.249 

0.413 

0.321 

0.393 

0.501 

4.330 

0.377 

0.172 

0.166 

0.133 

14 

J 

0.158 

J 

0.377 

0.305 

0.357 

0.465 

0.947 

0.357 

0.172 

0.161 

0.127 

13 

0.130 

0.163 

0.216 

0.341 

0.305 

0.269 

0.449 

0.715 

0.357 

0.172 

0.150 

0.1£7 

16 

0.175 

0.136 

0.197 

0.321 

0.285 

0.285 

0.626 

0.713 

0.180 

0.150 

0.122 

17 

0.133 

0.163 

0.160 

0.285 

0.413 

0.537 

0.564 

0.429 

0.180 

0.141 

0.U9 

le 

0.163 

0.197 

0.385 

0.377 

0.554 

0.818 

0.413 

0.161 

0.501 

0.108 

19 

0.169 

0.180 

0.321 

0.465 

■0.429 

0.482 

0.321 

0.144 

0.357 

0.108 

£0 

►  0.116 

0.169 

0.169 

0.305 

0.429 

0.482 

0.321 

0.197 

0.197 

0.114 

21 

1 

0.175 

'0.269 

0.285 

0.393 

0.465 

0.285 

0.233 

0.180 

0.114 

2£ 

XJ.163 

0.233 

0.305 

0'.682 

0.554 

0.269 

0.537 

0.166 

0.108 

£3 

I 

0.249 

0.285 

0.269 

0.537 

0.413 

0.465 

0.233 

0.646 

0.150 

0.233 

24 

J 

0.216 

0.285 

0.285 

0.429 

0.393 

0.449 

0.216 

0.216 

0.150 

0.136 

23 

0.130 

0.158 

0.187 

0.249 

1 

0.377 

0.429 

0.429 

0.216 

0.197 

0.150 

0.114 

28 

0.130 

0.158 

0.169 

0.849 

>0.269 

0.377 

0.429 

0.429 

0.216 

0.172 

0.136 

0.108 

27 

0.133 

0.163 

0.175 

0.449 

J 

0.393 

0.413 

0.859 

0.501 

0.180 

0.136 

0.172 

26 

0.139 

0.167 

1 

0.341 

0.249 

6.268 

0.393 

0.482 

1.091 

0.180 

0.141 

0.166 

£9 

0.449 

0.197 

>o.ieo 

0.321 

0.249 

1.075 

0.393 

0.413 

1.039 

0.166 

0.127 

0.136 

30 

0.216 

0.216 

J 

0.449 

1.734 

0.377 

0.393 

0.321 

0.150 

0.197 

0.127 

31 

0.180 

0.175 

0.341 

0.695 

0.377 

0.144 

0.166 

Total 

4.348 

4.990 

6.741 

15.480 

10.793 

28.192 

15.174 

21.313 

11.465 

7.048 

8.334 

4.7E1 

Uax. 

0.449 

0.816 

0.449 

1.521 

1.091 

8.266 

•1. Ill 

4.330 

1.091 

0.645 

1.665 

0.751 

Mln. 

0.111 

0.152 

0.169 

0.249 

0.249 

0.233 

0.377 

0.377 

0.216 

0.144 

0.127 

0.108 

Avar. 

0.141 

0.166 

0.216 

0.499 

0.371 

0.715 

0.507 

0.687 

0.362 

0.227 

0.269 

0.157 

Oct. 


Nov. 


Dec. 


Jan. 


Feb. 


far. 


June         July         Aug 


Sapt. 


Lin. 
Aver. 


0.130 
0.128 
0.116 
0.125 
0.197 

8.684 
0.341 
0.249 
0.216 
0.197 

0.180 
0.175 
0.169 
0.180 
0.169 

0.180 
1.737 
3.900 

1.055 
0.501 

0.367 
0.305 
0.286 
0.269 

0.249 

0.249 
0.573 
0.377 
0.305 
0.269 
0.269 

16.130 
3.900 
0.116 

0.521 


8.124 
1.091 

0.809 
0.482 

0.429 

0.429 

2.058 
0.751 
0.679 
1.307 

0.862 
0.554 
0.465 
0.449 

0.429 

0.429 
0.662 
0.465 
4.116 
1.091 

0.679 
0.654 
0.518 
0.488 
0.465 

0.573 
0.449 

0.489 
0.518 
0.413 


30.361 
6.184 

0.413 
1.014 


0,413 
0.413 
0.393 

0.377 
0.377 

0.357 
0.357 

0.341 
0.341 
0.357 

0.377 
0.413. 
0.449 
0.573 
0.449 

0.357 


0.449 
0.429 
0.626 
1.163 

0.770 
0.859 
1.933 
1.003 
0.770 
0.716 

16.926 
1.933 
0.26? 
0.646 


0.654 
0.537 
0.518 
0.516 
0.537 

0.482 
0.482 

0.449 
1.111 
0.770 

0.626 
0.554 
0.518 
0.501 
0.618 

0.501 

>0.482 

0.449 

0.518 
0.554 
0.518 
0.482 
0.573 

4.778 
1.075 
0.967 
0.7B7 
0.679 
0.645 

22.647 
4.778 
0.449 

0.731 


0.645 
0.662 
0.573 
0.573 
0.537 

0.554 
0.715 
1.737 

0.679 
0.354 

0.537 
0.573 
0.537 
0.501 
0.626 

0.715 
0.679 
1.019 
0.911 
2.022 

1.111 

0.823 
0.787 
0.715 
0.751 

0.770 
0.646 

0.645 


21.696 
2.022 

0.501 
0.770 


0.645 
0.609 
0.590 
0.673 
0.573 

0.573 
0.931 
1.737 
0.823 

0.679 

0.609 
0.645 
1.199 
8.871 
1.377 

0.947 
0.859 

0.648 
1.288 

2.864 

3.507 
1.581 
1.235 
1.127 

1.039 

1.268 
1.199 
1.019 
0.931 

0.896 
0.931 

35.326 
3.507 
0.673 
1.169 


1.019 
1.271 

1.005 

1.076 
£.559 
1.199 
1.055 
0.9B3 

0.931 
3.051 
1.504 
1.199 
.1,111 

1.324 

B.374 
£.147 
2.504 
7.194 

2.256 
1.878 
1.701 
1.593 
1.540 

1.449 
1.377 
1.360 
1.343 

1.288 


67.961 
6.374 
0.931 
1.933 


2.307 
1.413 

1.28B 

£.219 
1.609 
£.379 

1.789 
2.039 

1.557 
1.504 
1.465 
1.377 
1.252 

1.587 
1.343 
1.163 
1.091 

1.127 

1.268 
1.039 
1.003 
0.963 

1.003 

0.967 
1.432 
1.271 
1.003 
1.003 
1.019 

43.086 
8.379 
0.967 
1.391 


0.911 
0.878 
0.B59 
0.823 
0.623 

0.770 
0.770 

1.216 
0.623 

0.770 

0.715 
0.967 
1.933 
0.787 
0.734 

0.770 
0.931 

0.734 
0.679 
0.868 

0.645 
0.609 
0.573 
0.584 
0.573 

0.609 
1.075 
0.668 
0.609 
0.573 


84.037 
1.933 

0.554 
0.801 


0.573 
1.737 
S.737 

0.B59 
0.662 

0.590 
0.573 


0.537 
0.516 
0.501 

0.501 
0.518 

0.715 
0.690 
0.501 
0.482 
0.465 

0.466 
0.449 
0.429 
0.413 

0.413 

0.859 
0.862 
0.537 
0.601 
0.449 
0.413 

£0.311 
8.737 

0.413 


0.393 
0.377 
1.701 
3.346 

0.573 

0.449 
0.413 
0.393 
0.377 
0.393 

1.091 
0.679 
0.626 
0.554 
0.482 

0.449 

0.48£ 
0.449 
0.4£9 
0.465 

0.84£ 
1.360 

50.104 

£4.695 

1.789 

1,307 
1.039 
0.895 
0.823 
0.761 
0.770 

98.496 
50.104 
0.377 
3.186 


0.770 
0.751 
1.091 
1.127 
0.878 

0.751 
0.679 
0.662 
0.882 
0.645 

0.609 
0.787 
0.713 
2.S&9 
2.379 

2.468 

1.163 
0.898 
0.767 
0.787 

0.715 

0.693 
0.679 
0.679 

0.662 

0.715 
0.715 
0.679 
0.761 
0.66S 


28.120 
2.559 
0.609 
0.939 


LITTLE  GUifc-WiLiSa  £h\.U 


Dally  and  Monthly  Discharge,   In  Million  Gallons  per  Square  Mile 


Day 

1933 

1934 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan, 

Fob. 

war. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.879 

0.590 

0.518 

0.983 

0.554 

0.501 

1.806 

0.715 

0.809 

0.609 

0.305 

0.269 

2 

0.895 

0.590 

0.518 

0.095 

0.809 

0.537 

1.160 

0.715 

0.590 

0.465 

0.809 

0.269 

3 

0.662 

1 

0.537 

0.715 

0.573 

5.368 

1.003 

4.349 

0.573 

0.429 

0.751 

0.285 

4 

0.645 

^0.573 

0.554 

0.628 

0.590 

4.061 

0.987 

1.488 

0.554 

0.393 

0.393 

0.449 

5 

0.662 

I 

0.537 

2.147 

2.668 

0.931 

1.055 

0.537 

0.429 

0.341 

0.306 

6 

0.652 

1.003 

0.573 

1.521 

1.360 

0.659 

0.931 

0.626 

0.449 

0.321 

0.285 

7 

0.645 

0.879 

0.554 

1.7CB 

■0.573 

0.957 

0.695 

0.659 

0.600 

1 

0.305 

0.716 

8 

0.626 

0.609 

0.518 

1.324 

0.876 

0.842 

0.770 

0.637 

^0.363 

0.305 

15.961 

9 

0.609 

0.590 

0.518 

1.003 

0.518 

0.606 

0.606 

0.767 

0.573 

f 

0.482 

1.413 

10 

0.590 

1 

0.482 

0.878 

0.518 

0,767 

0.767 

0.770 

0.609 

0.377 

0.482 

0.679 

11 

0.590 

0.482 

0.806' 

0.501 

0.734 

1.111 

0.770 

0.770 

0.357 

0.377 

0.637 

12 

0.573 

>0.573 

0.465 

0.751 

0.554 

0.898 

1.324 

0.734 

0.787 

0.377 

0.642 

0.462 

13 

0.751 

J 

0.462 

o.Boe 

0.554 

0.642 

0.911 

0.715 

0.698 

0.449 

0.609 

0.673 

14 

0.662 

G.590 

0.501 

0.806 

0.501 

1.252 

0.859 

0.715 

0.554 

0.449 

0.449 

1.091 

15 

0.609 

C.573 

0.537 

0.734 

0.518 

0.931 

0.767 

0.659 

0.501 

0.393 

0.393 

0.716 

16 

0.609 

0.518 

0.826 

0.6S8 

0.537 

0.823 

1.826 

0.911 

0.501 

0.357 

1.091 

12.775 

17 

1.685 

0.518 

0.P06 

0.845 

0.482 

0.767 

1.288 

0.734 

0.462 

0.341 

0.679 

15.030 

16 

0.895 

0.809 

0.715 

0.826 

0.482 

0.787 

1.056 

0.715 

0.823 

1 

0.482 

1.003 

19 

0.715 

0.609 

0.826 

0.645 

0.518 

0.751 

0.931 

0.679 

3.703 

^0.321 

0.449 

0.770 

20 

0.562 

0.590 

0.983 

0.80B 

0.465 

0.715 

1.216 

0.645 

0.842 

J 

0.393 

0.716 

21 

0.545 

0.573 

0.806 

0.609 

0.537 

0.662 

0.835 

0.845 

0.645 

0.305 

1 

0.715 

22 

0.662 

0.573 

0.662 

0.573 

0.645 

0.842 

0.751 

0.590 

0.305 

0.859 

23 

0.662 

0.354 

1.271 

0.715 

0.609 

0.806 

0.770 

0.64S 

0.285 

^0.341 

0.806 

24 

0.879 

■0.537 

'0.626 

0.751 

0.645 

0.787 

0.845 

0.573 

0.269 

[ 

0.645 

25 

0.715 

0.715 

0.898 

0.770 

1.609 

0.501 

0.449 

J 

0.809 

26 

1 

0.698 

■0.501 

0.751 

0.751 

1.019 

1 

0.626 

0.377 

0.673 

27 

SO. 626 

0.679 

, 

1.343 

0.878 

0.787 

>0.482 

0.357 

0.321 

0.645 

26 

J 

0.518 

0,e79 

0.482 

4.188 

C.78? 

0.8*96 

J 

0.341 

0.305 

0.679 

26 

1 

0.537 

V0.537 

0.573 

1.160 

0.751 

0.882 

0.485 

0.367 

0.306 

0.645 

30 

^0.609 

0.637 

f 

0.537 

0.947 

0.734 

0.679 

0.449 

0.377 

0.285' 

2.236 

31 

J 

0.626 

0.518 

3.507 

0.646 

0.341 

0.269 

Total 

21.474 

17.519 

18.331 

26.899 

15.077 

41.428 

20.364 

28.806 

20.792 

12,026 

13.626 

82.736 

Max. 

1.685 

1.003 

0.983 

2.147 

0.713 

5.368 

1.   825 

4.349 

3.703 

0.626 

1.091 

15.961 

Min. 

0.573 

0.518 

0.465 

0.518 

0.465 

0.501 

0.734 

0.645 

0.449 

0.269 

0.269 

0.269 

Avor. 

0.693 

0.564 

0.593 

0.861 

0.537 

1.338 

0.978 

0.928 

0.893 

0.388 

0.438 

2.094 

Day 

1934 

1933 

Oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.770 

0.518 

5.548 

1.111 

0.662 

1.019 

1.039 

0.931 

0.845 

1.521 

0.482 

0.305 

2 

0.682 

0.501 

1.593 

0.947 

0.716 

1.111 

0.983 

1.144 

0.626 

0.626 

0.429 

0.413 

3 

0.609 

0.462 

1.055 

0.806 

0.787 

1.039 

0.895 

1.127 

0.646 

0.590 

0.429 

0.560 

4 

0.573 

1.066 

1.160 

0.751 

0.751 

0.947 

0.878 

1.003 

0.679 

0.554 

0.429 

2.646 

6 

0.554 

0.716 

0.911 

0.590 

0.715 

0.967 

0.895 

0.947 

0.679 

0.554 

0.363 

4.224 

6 

0.859 

0.626 

0.823 

0.715 

0.679 

0.967 

1.075 

1.003 

1.091 

0.537 

0.393 

1.614 

7 

0.715 

0.590 

0.787 

0.787 

0.662 

0.947 

0.931 

2.255 

0.698 

0.501 

0.449 

0.787 

8 

0.590 

0.537 

0.715 

0.659 

0.715 

0.967 

5.601 

1.199 

0.806 

2.076 

0.465 

0.645 

9 

0.554 

0.518 

0.715 

0.842 

0.787 

0.098 

4.152 

1.019 

1.645 

2.576 

0.429 

3.274 

10 

0.537 

0.518 

0.679 

0.967 

1.075 

0.931 

1.806 

0.967 

0.659 

2.468 

0.413 

1.366 

11 

0.537 

0.518 

0.809 

0.606 

0.931 

1.286 

1.432 

0.947 

0.716 

3.061 

0.413 

0.734 

12 

0.518 

0.518 

0.826 

0.715 

0.842 

2.022 

1.485 

0.878 

0.879 

0.767 

0.413 

0.626 

1L* 

0.482 

0.501 

0.662 

0.715 

0.787 

2.523 

1.324 

0.967 

0.646 

0.842 

0.413 

0.590 

14 

0.601 

0.501 

0.645 

0.715 

1.144 

1.449 

1.218 

0.947 

0.609 

0.676 

0.465 

0.564 

15 

0.501 

0.462 

0.609 

0.626 

2.648 

1.216 

1.160 

0.869 

0.679 

0.609 

0.449 

0.837 

16 

0.482 

0.501 

0.645 

0.645 

2.291 

1.111 

1.127 

0.823 

0.609 

4.097 

0.393 

0.482 

17 

0.501 

0.501 

0.679 

0.751 

2.917 

1.019 

1.075 

0.623 

0.590 

0.767 

0.377 

0.482 

18 

0.554 

0.462 

0.645 

0.751 

1.737 

0.987 

1.019 

0.767 

1.540 

0.668 

0.357 

0.465 

19 

0.516 

0.501 

2.576 

0.679 

1.360 

0.967 

1.019 

0.770 

3.936 

0.590 

0.357 

0.46S 

20 

0.4S2 

0.501 

1.180 

0.895 

1.180 

0.967 

1.003 

0.761 

1.055 

0.554 

0.377 

0.449 

21 

0.501 

0.501 

0.823 

1.377 

1.019 

1.111 

1.003 

1.003 

0.761 

0.715 

0.426 

0.429 

22 

0.501 

0.564 

0.787 

2.005 

1.019 

1.019 

0.963 

0.642 

1.163 

0.678 

0.429 

0.413 

23 

0.482 

0.190 

0.751 

1.075 

1.019 

1.075 

0.987 

0.806 

0.705 

0.679 

0.377 

0.393 

24 

0.402 

0.623 

0.715 

0.947 

0.683 

1.019 

0.947 

0.787 

0.826 

0.573 

0.321 

0.393 

25 

0.482 

0.573 

0.715 

0.931 

0.967 

0.967 

0.931 

0.751 

0.609 

0.554 

0.321 

0.393 

26 

0.518 

0.537 

0.878 

0.931 

1.396 

0.967 

0.911 

0.715 

0.590 

0.537 

0.321 

0.393 

27 

0.518 

0.537 

0.734 

0.767 

1.216 

0.911 

0.895 

0.715 

0.609 

0.537 

0.321 

0.393 

20 

0.537 

0.60W 

0.679 

0.734 

1.003 

0.963 

0.895 

0.696 

0.590 

0.501 

0.357 

0.429 

29 

0.482 

0.808 

0.895 

0.787 

1.019 

0.947 

0.698 

2.075 

0.462 

0.305 

0.465 

30 

0.482 

6.014 

0.770 

0.715 

0.911 

1.307 

0.715 

1.466 

0.465 

0.321 

0.393 

31 

0.462 

0.662 

0.715 

0.895 

0.679 

0.465 

0.321 

Total 

16.966 

22.610 

31.291 

26.677 

32.007 

34.196 

39.921 

28.556 

28.626 

31.056 

12.148 

26.674 

khz. 

0.659 

6.014 

5.546 

2.C05 

2.917 

2.521 

5.801 

2.255 

3.936 

4.097 

0.462 

4.224 

:..in. 

0.4S2 

0.462 

0.809 

0.590 

0.862 

0.895 

0.876 

0.679 

o.seo 

0.485 

0.3C5 

0.305 

.-T.T. 

0.547 

0.754 

1.009 

0.861 

1.143 

1.103 

1.331 

0.921 

0.954 

1.002 

0.392 

0.856 

LITTLE  CUNPO.VDEfl  FALLS 


Daily 

and  Monthly  Discharge, 

n  Million  Gallons  per  Square  Mile 

toy 

1935 

1936 

Oct, 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.358 

0.501 

0.770 

0,.573 

0.608 

2.219 

1.235 

0.930 

0.573 

0.483 

0.340 

0.286 

B 

0.483 

0.465 

0.680 

0.805 

0.608 

1.376 

1.396 

0.930 

0.555 

0.465 

0.322 

0.286 

3 

0.376 

0.429 

0.662 

17.071 

0.608 

3.096 

1.432 

1.109 

0.573 

0.485 

0.322 

0.332 

4 

0.358 

0.429 

0.608 

2.129 

0.734 

2.022 

1.217 

1.593 

0.698 

0.501 

0.2G6 

0.286 

5 

0.322 

0.412 

0.573 

2.273 

0.734 

1.646 

1.217 

1.002 

0.608 

1.539 

1.253 

0.288 

6 

0.378 

0.394 

0.590 

1.288 

0.680 

1.288 

3.436 

0.013 

0.573 

0.483 

0.358 

0.258 

7 

0.394 

0.465 

0.573 

1.163 

0.662 

1.109 

1.789 

0.877 

0.537 

0.429 

0.376 

0.268 

e 

0.358 

0.555 

0.770 

1.109 

0.644 

1.038 

1.396 

0.859 

0.573 

0.412 

0,358 

0.250 

9 

0.368 

0.429 

0.823 

7.587 

0.662 

1.109 

1.450 

0.841 

0.573 

0.394 

0.322 

0.250 

10 

0.358 

0.412 

0.680 

2.112 

0.662 

1.271 

1.933 

0.841 

0.555 

0.394 

0.322 

0.233 

11 

0.394 

0.555 

1.253 

1.324 

0.662 

11.596 

2.040 

0.641 

0.573 

0.519 

0.394 

0.233 

12 

0.716 

0.537 

0.805 

1.217 

0.662 

5.118 

1.646 

0.841 

0.662 

0.412 

0.358 

0.350 

13 

0.429 

2.237 

0.787 

1.217 

0.662 

2.434 

1.771 

0.095 

0.644 

0.412 

0.322 

0.358 

14 

0.412 

1.056 

1.217 

1.109 

2.792 

1.700 

1.378 

0.948 

0.716 

0.394 

0.304 

0.268 

15 

0.376 

0.600 

1.002 

2.398 

3.346 

1.485 

1.308 

0.305 

0.698 

0.358 

0.286 

0.268 

16 

0.358 

0.573 

1.020 

2.398 

2.863 

1.521 

1.271 

0.787 

0.537 

0.340 

0.340 

0.268 

17 

0.358 

7.450 

0.770 

1.271 

1.897 

2.881 

1.181 

0.770 

0.501 

0.323 

0.322 

0.233 

IB 

0.358 

2.756 

0.716 

1.378 

3.185 

4.026 

1.145 

0.770 

0.501 

0.340 

0.268 

0.315 

19 

0.358 

1.271 

0.6B0 

2.237 

1.253 

2.541 

1.127 

0.9B4 

0.519 

0.322 

0.266 

0.215 

£0 

0.358 

0.966 

0.662 

1.271 

0.895 

3.219 

1.109 

0.805 

0.519 

0.573 

0.286 

0.233 

21 

0.358 

0.823 

0.501 

1.127 

0.823 

3.293 

1.092 

0.698 

0.483 

0.429 

0.266 

0.286 

22 

0.376 

0.752 

0.555 

1.038 

0.752 

1.825 

1.056 

0.680 

0.429 

0.376 

0.358 

0.322 

23 

0.412 

0.600 

0.573 

o.eos 

0.734 

1.521 

1.038 

0.662 

0.429 

0.358 

0.286 

0.266 

£4 

0.465 

0.644 

0.555 

0.859 

0.805 

1.485 

1.020 

0.662 

0.626 

1.593 

0.250 

0.268 

25 

0.376 

0.608 

0.573 

0.787 

5.366 

1.432 

1.002 

0.644 

0.573 

0.465 

0.304 

0.250 

20 

0.376 

0.608 

0.519 

0.752 

11.399 

1.342 

1.020 

0.606 

0.465 

0.376 

0.913 

0.233 

27 

0.358 

0.608 

0.555 

0.770 

6.406 

2.434 

1.002 

0.662 

0.447 

0.483 

0.412 

0.233 

28 

0.358 

1.0B2 

0.519 

0.716 

4.671 

2.434 

1.002 

0.626 

0.465 

0.4B3 

0.340 

0.233 

29 

0.429 

1.968 

0.501 

0.698 

4.026 

1.575 

1.002 

0.808 

0.429 

0.376 

0.716 

0.215 

30 

1.968 

0.859 

0.555 

0.716 

1.414 

0.966 

0.608 

0.429 

0.358 

0.412 

0.322 

31 

0.608 

0.555 

0.680 

1.324 

0.590 

0.340 

0.322 

Total 

13.942 

31.244 

21.802 

60.878 

59.803 

71.776 

40.675 

25.389 

18.463 

18.194 

12.008 

7.888 

Max. 

1.966 

7.480 

1.253 

17.071 

11.399 

11.596 

3.436 

1.593 

0.716 

1.593 

1.253 

0.358 

Mln. 

0.322 

0.394 

0.501 

0.573 

0.608 

1.038 

0.968 

0.590 

0.429 

0.322 

0.350 

0.215 

Aver. 

0.450 

1.041 

0.697 

1.964 

2.062 

2.315 

1.356 

0.819 

0.549 

0.490 

0.387 

0.263 

Day 

1936 

1937 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Atfs. 

Sept. 

1 

0.913 

0.2B6 

0.268 

0.803 

1.306 

0.930 

0.752 

1.199 

0.752 

0.966 

1.700 

0.662 

2 

0.358 

0.286 

0.734 

0.752 

0.859 

0.930 

0.752 

1.145 

0.718 

0.663 

0.608 

0.644 

3 

0.286 

0.286 

0.859 

1.771 

0.752 

0.913 

0.734 

1.092 

1.610 

0.G08 

0.537 

0.590 

4 

0.268 

0.322 

0.447 

0.859 

0.752 

0.913 

0.716 

1.074 

2.147 

0.590 

0.501 

0.573 

5 

0.268 

0.412 

0.376 

0.662 

0.752 

0.895 

1.030 

1.038 

0.767 

9.234 

0.501 

0.680 

6 

0.268 

0.340 

0.590 

0.573 

0.752 

0.877 

4.205 

1.056 

0.734 

2.004 

0.463 

0.680 

7 

0.268 

0.322 

2.827 

1.306 

0.752 

0.623 

1.181 

1.020 

0.698 

0.913 

0.626 

0.644 

8 

0.286 

0.340 

0.644 

0.930 

1.539 

0.841 

0.984 

0.984 

0.716 

0.753 

0.519 

0.590 

9 

0.429 

0.465 

0.501 

0.716 

1.217 

0.823 

1.056 

1.002 

0.860 

0.660 

0.465 

0.555 

10 

0.734 

0.340 

0.519 

0.734 

1.414 

0.787 

0.966 

0.984 

0.662 

0.644 

0.465 

0.537 

11 

0.429 

0.322 

0.698 

0.859 

0.895 

0.641 

0.877 

0.913 

1.235 

0.608 

6.334 

0.537 

12 

0.340 

0.322 

0.859 

0.680 

0'.823 

0.841 

0.841 

0.095 

0.770 

0.590 

3.167 

0.537 

13 

0.286 

0.322 

0.573 

0.608 

0.823 

0.895 

0.823 

1.109 

0.898 

0.555 

0.877 

0.519 

14 

0.286 

0.304 

0.483 

0.608 

1.181 

0.895 

0.823 

1.503 

1.163 

1.396 

0.608 

0.601 

15 

0.286 

0.304 

0.447 

1.253 

0.695 

0.930 

0.877 

1.360 

1.485 

0.913 

0.519 

0.501 

16 

0.304 

0.286 

0.644 

0.823 

0.859 

0.913 

0.823 

1.020 

0.752 

0.823 

0.483 

0.483 

17 

0.662 

0.286 

1.771 

1.058 

0.859 

0.948 

0.770 

1.056 

0.D95 

0.626 

0.485 

0.483 

18 

0.412 

0.286 

0.862 

1.950 

0.823 

1.074 

0.752 

0.930 

1.736 

0.823 

0.485 

0.501 

19 

0.429 

0.388 

1.324 

0.984 

0.841 

1.253 

0.752 

0.948 

0.895 

0.606 

0.485 

0.483 

£0 

0.304 

0.286 

3.471 

2.201 

0.930 

1.253 

0.734 

0.895 

0.770 

0.698 

0.429 

0.465 

£1 

0.286 

0.304 

0.89E 

1.986 

1.897 

1.360 

1.253 

0.877 

1.002 

0.680 

0.439 

0.429 

22 

0.266 

0.386 

0.662 

1.145 

16.355 

1.002 

2.677 

0.841 

3.418 

0.590 

5.100 

0.429 

£3 

0.286 

0.386 

0.808 

1.253 

1.626 

0.930 

1.092 

1.002 

0.770 

1.414 

2.793 

0.447 

£4 

0.286 

0.322 

0.690 

1.109 

1.343 

0.e95 

0.913 

0.859 

0.680 

0.948 

0.841 

0.447 

25 

0.286 

0.304 

0.501 

1.933 

1.199 

0.913 

0.913 

0.823 

0.644 

0.573 

1.433 

0.429 

26 

0.304 

0.286 

0.501 

1.109 

1.056 

0.695 

10.486 

0.823 

0.626 

0.555 

2.505 

0.429 

£7 

0.304 

0.288 

0.483 

0.716 

1.020 

0.805 

2.736 

0.877 

0.644 

0.683 

5.923 

0.429 

28 

0.288 

0.286 

0.519 

0.805 

0.986 

0.823 

3.185 

0.823 

1.306 

0.519 

1.074 

0.555 

£9 

0.286 

0.266 

0.483 

0.966 

0.770 

1.610 

1.268 

0.770 

0.501 

0.641 

0.519 

30 

0.286 

0.286 

0.483 

0.641 

0.752 

1.342 

0.623 

0.823 

0.5O1 

0.805 

0.465 

31 

0.286 

0.930 

1.485 

0.752 

0.762 

1.950 

0.752 

Total 

10.998 

9.299 

25.352 

33.478 

44.487 

26.473 

46.547 

31.011 

30.534 

33.586 

42.711 

15.743 

Max. 

0.913 

0.463 

3.471 

£.201 

16.355 

1.360 

10 .486 

1.303 

3,418 

9,234 

6.334 

0.680 

Uln. 

0.268 

0.268 

0.268 

0.573 

0.752 

0.763 

6.716 

0.752 

0.626 

0.501 

0.429 

0.429 

Aver. 

0.3SS 

0.310 

0.818- 

1.000 

1.589 

0.918 

1.552 

1.000 

1.019 

1.063 

1.378 

0.525 

0.8 
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MONOCACY  BIVEB 


-  From  August   1896  to  September  30,    1930,    Inclusive,    at 
Cereavllls.     prom  November  £1,   1929  to  September  30, 
1937,   inclusive,   a  quarter  of  a  mile  above  Jug  Bridge, 
0.35  mile  below  mouth  of  Llnganore  Creek,   and  2&  miles 
oast  of  Frederick,   Frederick  county. 

-  Aug.  1896  to  sept.  30,   1930,   Inclusive  -  665  square  miles. 
Nov.  21,   1929  to  Sept.  30,   1937,   inclusive  -  817  square  miles. 


-  970  square  miles. 


LOCATION  OF  GAGING  STATION 


IKAINAGS  AREA  AT  STATION 


[RAINAQE  AREA  AT  MOUTH 

FLOW  DATA  PRESENTED  HEREWITH     -  Nov.   21,   1929  to  Sept.   30,    1937,    lnolueive. 

REMARKS  -  Basic  data  obtained  from  Water  supply  Papers  printed  by  the 

U.  S.  Department  of  the  Interior. 

DIVERSIONS  -  Ho  diversions  or  additions  exist  on  this  stream.     The  City  of 

Frederiak  developed  in  Dec.   1931  an  auxiliary  source  of  water 
supply  on  Llnganore  Creek  from  which  varying  quantities  of 
water  are  drawn  to  supplement  the  main  source  of  supply  on 
Fishing  Creak,   a  tributary  of  the  Monocacy  River  alao 
situated  upstream  from  the  Jug  Bridge  gaging  station.     All  of 
the  sewage  from  the  City  is   discharged  into  tho  ;,:onocacy  River, 
after  treatment,   upstream  from  the  gaging  station.     The  water 
main  from  the  main  stream  and  its  tributaries  is  compensated 
by  an  approximately  equivalent  volume  of  sewage  returned   thereto. 


SUMMARY  BY  YF.ARS 

Annual  Total  and  Daily  !.'-aximum,   Minimum  and  Average  Diachare* 

In  Million  Gallons  P*r  Square  Vila 


Year  ending  September  30, 

*1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

147.520 

94.886 

151.367 

457.951 

219.643 

243.112 

312.194 

359.324 

Daily  Eiaximum. 

6.365 

5.962 

10.516 

33.288 

22.930 

12.177 

14.944 

23.565 

Dally  Minimum 

0.031 

0.031 

0.035 

0.045 

0.078 

0.066 

0.074 

0.087 

Daily  Avar  age 

0.470 

0.260 

0.414 

1.255 

0.602 

0.666 

0.853 

0.984 

« 

Not  for  a  oomplete  year  -  see  detailed 
atnly  Discbarge,  la  Million  Gallons  per  sous 

tables 

i 

ally  and  Mo 

re  Mile 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

1 

1.574 

0.356 

0.806 

0.431 

0.351 

0.127 

0.108 

0.053 

0.050 

2 

1.218 

0.356 

0.759 

0.410 

0.341 

0.124 

0.477 

0.054 

0.050 

3 

>0.237 

1.170 

0.356 

0.708 

0.394 

0.319 

0.120 

0.449 

0.054 

0.051 

4 

1.028 

0.766 

0.585 

0.399 

0.302 

0.115 

0.166 

0.053 

0.054 

5 

1 

0.734 

2.782 

0.546 

0.378 

0.275 

0.110 

0.123 

0.049 

0.053 

6 

0.378 

0.624 

3.503 

0.542 

0.591 

0.272 

0.114 

0.106 

0.050 

0.049 

7 

0.431 

0.600 

1.542 

0.551 

4.024 

0.266 

0.191 

0.100 

0.051 

0.048 

8 

0.547 

0.619 

1.194 

6.365 

1.660 

0.253 

0.176 

0.100 

0.050 

0.050 

9 

0.566 

0.609 

1.028 

4.159 

1.059 

0.232 

0.207 

0.091 

0.049 

0.048 

10 

0.474 

0.580 

0.973 

1.669 

0.886 

0.217 

0.261 

0.085 

0.049 

0.051 

11 

0.410 

0.505 

0.973 

1.392 

0.784 

0.206 

0.305 

0.078 

0.049 

0.050 

12 

0.378 

0.457 

0.838 

1.574 

0.734 

0.194 

0.198 

0.074 

0.046 

0.044 

13 

0.399 

0.519 

1.178 

1.250 

0.683 

0.191 

0.154 

0.072 

0.045 

0.049 

14 

0.644 

0.838 

2.388 

1.060 

0.639 

0.198 

0.135 

0.070 

0.047 

0.075 

15 

0.683 

1.716 

.1.447 

0.917 

0.609 

0.419 

0.129 

0.070 

0.053 

0.112 

16 

0.600 

1.139 

1.028 

0.806 

0.570 

0.406 

0.11b 

0.072 

0.051 

0.077 

17 

0.492 

0.838 

0.862 

0.759 

0.619 

0.272 

0.157 

0.066 

0.060 

0.084 

18 

0.483 

0.634 

0.662 

0.734 

0.659 

0.232 

0.422 

0.066 

0.083 

0.087 

10 

0.764 

0.395 

0.973 

1.123 

0.619 

0.220 

0.973 

0.064 

0.054 

0.075 

20 

0.S38 

1.060 

1.028 

0.556 

0.244 

0.453 

0.061 

0.055 

0.061 

21 

0.973 

0.538 

0.949 

0.759 

0.501 

0.235 

0.223 

0.060 

0.051 

0.055 

22 

0.838 

I 

0.784 

0.683 

0.483 

0.206 

0.161 

O.055 

0.049 

0.053 

23 

0.734 

0.708 

0.604 

0.470 

0.184 

0.140 

G.057 

0.049 

0.051 

24 

0.683 

W.316 

0.708 

0.590 

0.440 

0.172 

0.131 

0.080 

0.050 

0.051 

29 

0.658 

1 

■0.237 

0,734 

0.585 

0.406 

0.172 

0.316 

0.060 

0.051 

0.049 

26 

0.599 

1 

0.784 

0.683 

0.390 

0.168 

0.297 

0.059 

0.050 

0.045 

27 

0.556 

0.414 

1.502 

0.683 

0.367 

0.149 

0.168 

0.057 

0.059 

0.041 

28 

0.533 

0.525 

1.036 

0.555 

0.356 

0.147 

0.149 

0.055 

0.057 

0.037 

29 

0.478 

1.210 

0.497 

0.348 

0.149 

0.129 

0.055 

0.061 

0.034 

30 

0.277 

1.281 

0.474 

0.352 

0.147 

0.112 

0.057 

0.060 

0.031 

31 

1.218 

J 

0.452 

0.140 

0.054 

0.053 

Total 

6.329 

16.058 

18.641 

31.670 

33.899 

20.817 

7.279 

6.412 

3.125 

1.625 

1.56b 

Max. 

0.973 

1.281 

1.716 

3.503 

6.365 

4.024 

0.419 

0.973 

0.477 

0.063 

0.112 

Mln. 

0.277 

0.237 

0.237 

0.356 

0.452 

0.348 

0.140 

0.110 

0.054 

0.045 

0.031 

Aver. 

0.633 

0.518 

0.602 

1.131 

1.091 

0.694 

0.235 

0.213 

0.100 

0.052 

0.036 

MONOCACT  RIVBR 


Sally  and  Montttlj  Diaoharge,   1b  Million  OelloM  por  Square  Mile 


1930 

1931 

Day 

Oot. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.031 

0.049 

0.057 

0.078 

0.127 

2.870 

0.684 

0.191 

0.084 

0.133 

e 

0.031 

0.046 

0.064 

•0.071 

0.071 

0.498 

8.962 

1.060 

0.660 

0.082 

0.104 

3 

0.031 

0.039 

0.047 

0.066 

0.396 

1.692 

0.547 

0.340 

0.066 

0.163 

4 

0.032 

0.042 

0.047 

0.238 

1.194 

0.349 

0.215 

0.063 

0.442 

5 

0.032 

0.049 

0.047 

0.18* 

0.178 

0.949 

0.273 

0.539 

0.068 

0.179 

6 

0.031 

0.034 

0.049 

1.613 

■0.059 

0.143 

C.784 

0.236 

0.270 

0.066 

0.118 

7 

0.031 

0.049 

0.073 

0.668 

0.125 

0.250 

0.423 

0.063 

0.090 

8 

0.032 

0.049 

0.077 

0.740 

■0.316. 

0.657 

0.365 

0.062 

0.075 

9 

0.034 

0.049 

0.074 

0.100 

1.376 

0.363 

0.202 

0.130 

0.066 

10 

0.034 

0.047 

0.061 

0.364 

0.541 

0.253 

0.233 

0.392 

0.065 

u 

0.034 

0.046 

0.054 

0.303 

0.309 

0.210 

0.514 

1.763 

0.062 

12 

0.036 

0.049 

0.051 

■0.083 

0.180 

0.221 

0.186 

0.242 

0.302 

0.056 

13 

0.038 

0.051 

0.051 

0.143 

0.188 

0.166 

0.163 

0.218 

0.055 

14 

0.034 

0.055 

0.049 

0.119 

0.157 

0.157 

0.131 

0.157 

0.033 

IB 

0.036 

0.069 

0.049 

0.119 

0.148 

0.148 

0.115 

0.121 

0.055 

16 

0.039 

0.059 

0.119 

0.155 

0.350 

0.104 

0.101 

0.055 

17 

0.042 

0.062 

0.116 

0.218 

■0.348 

0.308 

0.474 

0.148 

0.090 

0.056 

18 

0.042 

0.064 

0.061 

0.14B 

0.536 

0.273 

0.327 

0.131 

0.064 

0.061 

19 

0.036 

0.066 

0.572 

0.198 

0.447 

0.255 

0.193 

0.109 

0.078 

0.059 

80 

0.038 

0.071 

-0.435 

0.933 

0.253 

0.460 

0.244 

0.152 

0.309 

0.077 

0.058 

SI 

0.034 

0.060 

0.335 

0.260 

0.487 

0.236 

0.131 

0.530 

0.080 

0.055 

ec 

0.039 

0.054 

0.212 

0.313 

0.233 

0.113 

0.411 

0.091 

0.033 

£3 

0.039 

0.052 

0.165 

0.279 

0.463 

0.131 

0.270 

0.152 

0.204 

£4 

0.039 

0.051 

■0.095 

0.141 

0.250 

0.8*10 

0.452 

0.206 

0.308 

0.163 

25 

0.042 

0.049 

0.125 

0.229 

0.327 

0.514 

0.152 

0.300 

0.061 

£6 

0.039 

0.051 

0.176 

0.110 

0.232 

0.273 

0.229 

0.148 

0.336 

0.082 

£7 

0.042 

0.047 

2.570 

0.080 

0.100 

0.2a 

0.242 

0.198 

0.107 

0.158 

0.098 

£8 

0.038 

0.043 

1.035 

0.090 

0.093 

0.253 

0.210 

0.179 

0.091 

0.117 

0.068 

29 

0.045 

0.038 

0.309 

0.098 

4.681 

0.186 

0.141 

0.087 

1.642 

0.070 

30 

0.046 

0.043 

0.168 

0.096 

1.882 

0.174 

0.119 

0.103 

0.613 

0.061 

31 

0.049 

0.079 

0.088 

0.973 

0.310 

0.113 

0.211 

Total 

1.148 

1.543 

5.612 

6.400 

3.678 

16.763 

21.801 

9.527 

9.161 

7.624 

6.485 

2.944 

Max. 

0.049 

0.071 

2.570 

1.613 

0.364 

4.681 

5.962 

0.510 

1.060 

0.660 

1.842 

0.442 

Win. 

0.031 

0.043 

0.047 

0.061 

0.059 

0.125 

0.348 

0.174 

0.113 

0.087 

0.062 

0.053 

AT»r. 

0.037 

0.032 

0.181 

0.206 

0.138 

0.541 

0.727 

0.308 

0.308 

0.246 

0.274 

0.098 

1931 

1932 

Oct. 

Pot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.036 

0.059 

0.087 

0.320 

0.277 

0.196 

2.056 

0.862 

0.291 

0.162 

0.066 

0.093 

2 

0.054 

O.056 

0.087 

2.206 

0.208 

0.184 

1.242 

1.747 

0.274 

0.164 

0.063 

0.164 

3 

0.052 

0.054 

0.070 

1.139 

0.220 

0.168 

1.012 

0.743 

0.256 

0.143 

0.072 

0.658 

4 

0.049 

0.054 

0.067 

0.479 

0.965 

0.194 

0.636 

0.539 

0.243 

0.143 

0.156 

0.129 

5 

0.047 

0.054 

0.066 

0.308 

2.348 

0.491 

0.720 

0.479 

0.232 

0.162 

0.095 

0.089 

6 

0.045 

0.055 

0.062 

0.694 

0.981 

0.648 

0.672 

0.442 

0.226 

0.163 

0.086 

0.14E 

7 

0.052 

0.061 

2.412 

0.720, 

1.241 

0.581 

0.417 

0.222 

0.147 

0.072 

0.064 

8 

0.051 

0.058 

1.060 

0.581 

1.123 

0.531 

0.386 

0.235 

0.158 

0.20O 

0.085 

9 

0.047 

0.051 

0.072 

1.178 

0.472 

0.791 

0.762 

0.442 

0.206 

0.147 

0.111 

0.051 

10 

0.049 

0.132 

0.838 

0.396 

0.503 

3.005 

0.901 

0.194 

0.133 

0.079 

0.047 

11 

0.054 

0.164 

0.539 

0.369 

0.442 

2.380 

2.963 

0.160 

0.117 

0.064 

0.047 

lfl 

0.046 

0.054 

0.167 

0.417 

0.357 

0.446 

1.746 

5.733 

0.167 

0.108 

0.068 

0.047 

13 

0.042 

0.036 

0.201 

0.373 

0.332 

0.507 

1.210 

10.516 

0.217 

0.102 

0.068 

0.041 

14 

0.047 

0.058 

0.184 

0.344 

0.280 

0.483 

0.960 

4.404 

0.243 

0.096 

0.061 

0.043 

15 

0.045 

0.055 

0.152 

0.314 

0.240 

0.366 

0.836 

1.767 

0.288 

0.093 

0.055 

0.043 

16 

0.070 

0.054 

0.132 

0.291 

0.225 

0.312 

0.743 

1.566. 

0.727 

0.104 

0.047 

0.043 

17 

0.052 

0.054 

0.113 

0.263 

0.253 

0.410 

0.648 

1.210 

0.603 

0.098 

0.051 

0.039 

IB 

0.047 

0.104 

0.238 

0.363 

1.147 

0.681 

0.981 

0.392 

0.069 

0.074 

0.037 

19 

0.045 

V0.058 

0.098 

0.217 

0.332 

1.566 

0.524 

0.614 

0.317 

0.084 

0.222 

0.036 

£0 

0.042 

O.095 

0.189 

0.259 

1.400 

0.479 

0.743 

0.289 

0.084 

0.171 

0.033 

21 

0.045 

0.089 

0.176 

0.220 

1.012 

0.442 

0.672 

0.240 

0.091 

0.091 

0.036 

22 

0.044 

0.066 

0.091 

0.167 

0.206 

1.178 

0.414 

0.603 

0.225 

0.095 

0.075 

0.040 

23 

0.042 

0.058 

0.095 

0.167 

0.210 

2.056 

0.389 

0.635 

0.203 

0.121 

0.068 

0.043 

24 

0.040 

0.058 

0.096 

0.196 

0.191 

1.012 

0.363 

0.483 

0.196 

0.135 

0.063 

0.061 

25 

0.042 

0.058 

0.104 

0.233 

0.178 

0.791 

0.344 

0.453 

0.171 

0.143 

0.059 

0.043 

26 

0.045 

0.055 

0.095 

0.199 

0.176 

0.672 

0.350 

0.524 

0.156 

0.105 

0.054 

0.041 

27 

0.040 

0.031 

0.089 

0.199 

0.180 

0.672 

0.332 

0.472 

0.153 

0.096 

0.052 

0.051 

28 

0.043 

1 

0.088 

0.225 

0.198 

4.870 

0.303 

0.453 

0.198 

0.167 

0.051 

0.055 

29 

0.059 

W.079 

0.089 

0.217 

0.203 

4.475 

0.288 

0.363 

0.243 

0.104 

0.043 

0.054 

30 

0.064 

1 

0.088 

0.269 

1.502 

0.274 

0.329 

0.203 

0.082 

0.045 

0.054 

'31 

0.066 

0.089 

0.438 

1.273 

0.308 

0.074 

0.063 

Total 

1.503 

1.717 

3.209 

16.609 

11.942 

32.131 

25.051 

42.872 

7.764 

3.697 

2.869 

2.383 

Max. 

0.070 

0.079 

0.201 

B.412 

£.348 

4.670 

3.005 

10.516 

0.727 

0.167 

0.222 

0.658 

MlD. 

0.040 

0.049 

0.056 

0.167 

0.176 

0.166 

0.274 

0.306 

0.153 

0.074 

0.043 

0.035 

Atbt. 

0.046 

0.087 

0.104 

0,535 

0.412 

1.036 

|  0.638 

1.364 

0.259 

0.119 

0.083 

0.079 

KONOCACT  RIVER 
Daily  and  Monthly  Discharge,    in  Million  Gallons  per  Square  Mila 


Day 

1932 

1933 

Oct. 

Hov. 

Deo. 

Jan. 

Sab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.048 

4.033 

0.502 

1.210 

0.771 

0.625 

1.115 

0.822 

0.416 

0.192 

0.134 

0.656 

S 

0.O47 

7.219 

0.494 

0.771 

0.771 

0.601 

1.083 

0.799 

0.360 

0.830 

0.126 

0.604 

3 

0.047 

1.502 

0.478 

0.696 

0.696 

0.553 

1.020 

1.147 

0.348 

3.603 

0.123 

0.55Z 

4 

0.045 

1.020 

0.467 

0.696 

0.601 

0.523 

0.996 

1.083 

0.348 

1.921 

0.142 

0.542 

5 

0.108 

0.822 

0.443 

0.743 

0.557 

0.478 

1.115 

0.771 

0.334 

0.557 

0.318 

0.557 

a 

1.906 

0.743 

0.408 

0.696 

0.397 

0.447 

0.886 

0.933 

0.312 

0.372 

0.205 

0.486 

7 

1.218 

£.293 

0.366 

0.601 

u.SM 

0.508 

2.546 

1.241 

0.295 

0.292 

0.145 

0.418 

8 

0.308 

1.882 

0.365 

0.531 

2.448 

3.052 

1.787 

1.479 

0.610 

0.256 

0.132 

0.372 

s 

0.167 

1.653 

0.334 

0.648 

1.842 

1.494 

1.210 

3.013 

0.579 

0.327 

0.124 

0.344 

10 

0.123 

8.144 

0.318 

1.147 

0.648 

0.909 

1.052 

3.013 

0.361 

0.338 

0.485 

0.380 

11 

0.108 

4.800 

0.321 

0.771 

0.696 

0.672 

0.933 

2.641 

0.301 

0.245 

12.335 

0.346 

12 

0.091 

2.048 

0.341 

0.648 

0.672 

0.648 

3.819 

1.898 

0.280 

0.215 

2.420 

0.389 

13 

0.081 

1.439 

0.397 

0.557 

0.648 

0.822 

3.163 

1.542 

2.546 

0.198 

0.506 

0.423 

14 

0.079 

1.178 

0.467 

0.470 

0.696 

6.523 

1.645 

1.336 

0.720 

0.174 

0.390 

0.383 

15 

0.074 

0.996 

0.476 

0.451 

0.672 

3.400 

1.368 

1.116 

0.390 

0.176 

0.435 

0.459 

16 

ff.077 

0.886 

0.260 

0.463 

0.625 

2.309 

1.494 

1.147 

0.331 

0.178 

0.298 

4.163 

17 

0.214 

0.854 

0.459 

0.646 

1.561 

7.907 

1.305 

0.361 

0.236 

0.256 

9.863 

IB 

6.982 

0.771 

0.447 

0.648 

1.336 

6.855 

0.966 

0.361 

0.217 

0.225 

1.602 

IB 

7.765 

2.649 

-0.332 

0.427 

0.909 

1.921 

3.131 

0.799 

0.292 

0.178 

0.210 

0.957 

10 

1.898 

5.306 

0.412 

2.760 

6.096 

6.389 

0.720 

0.259 

0.162 

1.336 

0.822 

81 

1.115 

1.763 

0.408 

3.194 

7.336 

5.551 

0.720 

0.245 

0.158 

0.567 

0.735 

22 

0.771 

1.305 

0.467 

1.400 

4.325 

2.783 

0.696 

0.223 

0.148 

0.358 

0.571 

23 

0.557 

1.052 

0.601 

1.210 

2.364 

2.127 

0.601 

0.210 

0.142 

3.606 

0.500 

£4 

0.463 

0.909 

0.443 

0.510 

0.996 

2.127 

1.787 

0.549 

0.185 

0.136 

33.286 

0.459 

25 

0.424 

0.854 

1.052 

0.427 

0.854 

1.645 

1.542 

0.531 

0.236 

0.132 

13.758 

0.423 

26 

0.372 

0.654 

1.684 

2.694 

0.965 

1.645 

1.36B 

0.519 

0.321 

0.138 

2.127 

0.380 

27 

0.549 

0.854 

1.210 

2.135 

0.799 

2.046 

1.178 

0.531 

0.277 

0.215 

1.471 

0.364 

28 

0.672 

0.579 

3.463 

1.581 

0.646 

1.439 

1.052 

0.557 

0.286 

0.210 

1.241 

0.344 

26 

0.424 

0.498 

2.353 

1.210 

1.176 

0.965 

0.553 

0.256 

0.176 

0.988 

0.383 

30 

0.331 

0.502 

1.439 

0.909 

1.020 

0.866 

0.482 

0.212 

0.158 

0.622 

0.366 

31 

0.280 

1.471 

0.799 

0.965 

0.459 

0.145 

0.660 

Total 

27.345 

59.408 

21.818 

24.785 

28.250 

60.592 

66.753 

33.967 

12.285 

12.627 

79.243 

28.878 

itox. 

7.765 

8.144 

3.463 

2.894 

3.194 

7.338 

7.907 

3.013 

2.546 

3.803 

33.288 

9.963 

MiO. 

0.045 

0.498 

0.280 

0.408 

0.397 

0.447 

0.866 

0.459 

0.195 

0.132 

0.153 

0.344 

Avar. 

0.862 

1.980 

0.704 

0.800 

1.009 

1.955 

2.291 

1.096 

0.410 

0.407 

2.556 

0.963 

1933 

1934 

Day 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.488 

0.241 

0.179 

0.356 

0.293 

o7T»<F 

3.511 

0.459 

0.324 

0.164 

"0.108 

0.081 

2 

1.542 

0.232 

0.172 

1.336 

0.277 

0.213 

1.542 

0.439 

0.296 

0.178 

0.0«9 

0.078 

3 

0.633 

0.230 

0.175 

0.822 

0.268 

1.166 

1.063 

0.086 

0.277 

0.158 

0.102 

0.081 

4 

0.403 

0.228 

0.177 

0.547 

0.253 

3.700 

0.933 

2.046 

0.256 

0.144 

0.114 

0.100 

6 

0.391 

0.221 

0.179 

1.028 

0.253 

2.286 

1.115 

1.020 

0.240 

0.134 

0.105 

0.130 

6 

0.552 

0.316 

0.180 

2.609 

0.237 

1.366 

0.686 

0.771 

0.304 

0.132 

0.094 

0.115 

7 

0.427 

0.431 

0.186 

2.198 

0.237 

0.720 

0.822 

0.672 

0.304 

0.128 

0.065 

0,177 

8 

0.348 

0.344 

0.181 

3.274 

0.221 

0.53ft 

0.865 

0.579 

0.247 

0.362 

0.085 

1.384 

9 

0.313 

0.285 

0.177 

1.368 

0.174 

0.451 

0.720 

0.502 

0.234 

0.658  ' 

0.093 

0.540 

10 

0.300 

0.255 

0.170 

1.020 

0.174 

0.420 

0.625 

0.482 

0.265 

0.236 

0.104 

0.345 

11 

0.285 

0.241 

0.158 

0.822 

0.190 

0.376 

0.601 

0.478 

0.283 

0.169 

0.242 

0.210 

12 

0.266 

0.230 

0.150 

0.708 

0.198 

0.331 

1.273 

0.443 

0.321 

0.148 

0.370 

0.162 

13 

0.300 

0.228 

0.158 

0.656 

0.206 

0.380 

0.886 

0.408 

0.331 

0.140 

0.301 

0.277 

14 

0.319 

0.232 

0.166 

0.870 

0.206 

0.822 

0.672 

0.383 

0.251 

0.152 

0.304 

0.531 

16 

0.285 

0.232 

0.166 

0.680 

0.196 

0.622 

0.579 

0.397 

0.212 

0.142 

0.205 

6.466 

16 

0.255 

0.201 

0.179 

0.557 

0.190 

0.625 

1.020 

0.557 

0.188 

0.128 

0.327 

6.832 

17 

0.686 

0.166 

0.269 

0.470 

0.174 

0.579 

2.127 

0.514 

0.160 

0.115 

0.498 

22.930 

18 

1.305 

0.213 

0.656 

0.356 

0.174 

0.579 

1.052 

0.401 

0.16o 

0.108 

0.354 

4.064 

19 

0.580 

0.209 

0.504 

0.364 

0.162 

0.579 

0.854 

0.354 

2.095 

0.105 

0.195 

1.178 

20 

0.435 

0.211 

0.363 

0.348 

0.162 

0.498 

2.265 

0.327 

1.166 

0.099 

0.154 

0.822 

21 

0.376 

0.213 

0.490 

0.319 

0.190 

0.435 

1.147 

0.304 

0.478 

0.089 

0.132 

0.720 

22 

0.340 

0.211 

0.443 

0.329 

0.198 

0.394 

0.909 

0.566 

0.334 

0.094 

0.119 

1.502 

23 

0.319 

0.209 

0.319 

0.533 

0.206 

0.372 

0.771 

0.866 

0.308 

0.089 

0.111 

1.368 

24 

0.310 

0.203 

0.275 

0.660 

0.198 

0.334 

0.720 

0.478 

0.334 

0.088 

0.099 

0.771 

25 

0.316 

0.196 

0.255 

0.458 

0.162 

0.321 

1.241 

0.720 

0.265 

0.091 

0.097 

0.625 

26 

0.297 

0.193 

0.252 

0.407 

0.174 

0.390 

0.743 

0.965 

0.223 

0.066 

0.086 

0.531 

27 

0.278 

0.191 

0.229 

0.407 

0.174 

0.482 

0.696 

0.601 

0.188 

0.089 

0.093 

0.494 

28 

0.269 

0.191 

0.206 

0.387 

0.174 

3.487 

0.648 

0.470 

0.190 

0.099 

0.086 

0.648 

29 

0.255 

0.186 

0.190 

0.316 

1.S98 

0.553 

0.405 

0.163 

0.093 

0.093 

0.579 

30 

0.247 

0.186 

0.190 

0.293 

1.063 

0.498 

0.383 

0.172 

0.089 

o.oas 

9.468 

31 

0.247 

0.206 

0.316 

1.216 

0.358 

0.096 

0.086 

Total 

13.587 

6.947 

7.620 

24.835 

5.784 

27.074 

31.479 

18.256 

10.674 

5.126 

5.050 

63. £31 

Max. 

1.542 

0.431 

0.056 

3.274 

0.293 

3.  700 

3.511 

ii.048 

2,095 

0.862 

0.498 

22.9J0 

i:in. 

0.247 

o.iea 

0.150 

0.293 

0.174 

0.190 

0.498 

0.304 

0.172 

0.088 

0.085 

0.078 

Aver. 

0.438 

0.232 

0.246 

0.601 

0.207 

0.873 

1.049 

0.589 

0.356 

0.165 

0.163 

2.108 

D&lly  enc  Monthly  Dlscherpe,   in  yilllon  0*- lions  per  Siuare  TTllo 


Dey 

1934 

1935 

™^™ 

Oct. 

J'ov, 

Dec. 

Ian. 

Feb. 

Ker. 

Anr. 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sent. 

1 

3.795 

0.223 

9.093 

0.523 

0.775 

0.917 

0.700 

0.579 

0.236 

0.225 

0.1Q3 

0.071 

2 

1.210 

0.231 

12.177 

0.601 

0.751 

0.917 

0.726 

0.514 

0.219 

0.266 

0.095_ 

0.111 

3 

0.933 

0.231 

2.325 

O.700 

0.791 

0.862 

0.646 

1.075 

0.212 

0.164 

0.096 

0.174 

4 

0.771 

0.274 

2.008 

0.700 

0.807 

0.751 

0.579 

0.917 

0.217 

0.142 

0.095 

0.604 

5 

0.648 

0.996 

1.534 

0.557 

0.751 

0.700 

0.544 

0.700 

0.227 

0.134 

0.089 

1.858 

6 

0.771 

0.490 

1.107 

0.&06 

0.648 

0.700 

0.646 

0.601 

0.246 

0.157 

0.061 

1.012 

7 

1.052 

0.531 

o.9eo 

0.519 

0.536 

0.674 

0.751 

1.313 

0.240 

0.153 

0.091 

0.414 

e 

0.672 

0.354 

0.63e 

0.700 

0.601 

0.674 

0.607 

1.360 

0.219 

0.150 

0.111 

0.269 

9 

0.519 

0.292 

0.726 

1.012 

0.579 

0.674 

4.214 

0.779 

0.346 

0.201 

0.133 

0.222 

10 

0.455 

0.262 

0.646 

1.431 

0.662 

0.601 

3.550 

0.674 

0.397 

0.230 

0.128 

0.236 

11 

0.424 

0.251 

0.540 

1.107 

1.233 

0.862 

1.787 

0.625 

0.304 

0.-94 

0.124 

0.214 

12 

0.394 

0.240 

0.463 

0.779 

1.107 

1.502 

1.716 

0.557 

0.240 

0.153 

0.113 

0.162 

13 

0.351 

0.234 

0.544 

0.625 

0.917 

2.910 

1.755 

0.523 

0.219 

0.134 

0.103 

0.144 

14 

0.324 

0.221 

0.47& 

0.579 

0.917 

2.167 

1.360 

0.531 

0.204 

0.144 

0.093 

0.130 

15 

0.301 

0.215 

0.439 

0.510 

2.404 

1.787 

1.170 

0.494 

0.209 

0.126 

0.103 

0.184 

16 

0.296 

0.205 

0.446 

0.478 

4.958 

1.360 

1.044 

0.446 

0.196 

0.169 

0.096 

0.117 

17 

0.289 

0.202 

0.443 

0.506 

5.659 

1.170 

0.917 

0.417 

0.187 

0.212 

0.144 

0.113 

ie 

0.280 

0.202 

0.435 

0.579 

4.436 

0.980 

0.838 

0.394 

0.204 

0.164 

0.103 

0.107 

19 

0.274 

0.200 

0.538 

0.514 

2.483 

0.862 

0.751 

0.372 

0.399 

0.130 

0.087 

0.104 

SO 

0.259 

0.200 

1.502 

0.467 

1.698 

0.862 

0.700 

0.349 

0.292 

0.119 

0.065 

0.109 

El 

0.251 

0.196 

0.638 

0.648 

1.431 

0.662 

0.674 

0.381 

0.230 

0.172 

0.085 

0.109 

22 

0.251 

0,198 

0.625 

1.471 

1.233 

1.233 

0.648 

0.429 

0.263 

0.384 

0.089 

0.101 

23 

0.245 

0.217 

0.601 

1.7P7 

1.170 

0.e36 

0.601 

0.362 

0.249 

0.163 

0.083 

0.093 

24 

0.236 

0.636 

0.553 

0.980 

1.107 

0.949 

0.557 

0.337 

0.189 

0.153 

0.083 

0.093 

25 

0.229 

0.648 

0.514 

0.949 

1.139 

0.607 

0.527 

0.322 

0.179 

0.446 

0.072 

0.089 

26 

0.234 

0.365 

0.579 

1.233 

1.202 

0.e36 

0.494 

0.304 

0.172 

0.391 

0.066 

0.089 

27 

0.256 

0.315 

1.139 

1.044 

1.574 

0.751 

0.474 

0.269 

0.155 

0.230 

0.066 

0.069 

26 

0.268 

0.766 

0.579 

0.672 

0.980 

0.700 

0.460 

0.274 

0.150 

0.162 

0.076 

o.oe7 

29 

0.256 

0.764 

0.646 

0.870 

0.949 

0.453 

0.257 

0.176 

0.134 

0.072 

0.089 

30 

0.245 

Z.BB5 

0.674 

0.830 

0.751 

0.682 

0.251 

0.479 

0.119 

0.072 

0.083 

31 

0.2E5 

0,531 

0.775 

0.648 

0.246 

0.113 

0.072 

Total 

16.716 

12.068 

44.545 

24.652 

43.151 

31.258 

30.775 

16.672 

7.275 

5.874 

2.909 

7.217 

Mai. 

3.795 

2.285 

12.177 

1.767 

5.859 

2.910 

4.214 

1.360 

0.479 

0.446 

0.144 

1.856 

Mln. 

0.225 

0.196 

0.437 

0.467 

0.536 

0.601 

0.453 

0.246 

C1S0 

0.113 

0.066 

0.071 

Aver. 

0.539 

0.402 

1.437 

0.795 

1.541 

1.008 

1.026 

0.538 

0.243 

0.169 

0.C94 

0.241 

Day 

1935 

1936 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Ten. 

Feb. 

Mer. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.087 

0.274 

0.579 

0.380 

0.609 

5.511 

0.980 

0.439 

0.189 

0.145 

0.113 

0.162 

2 

0.091 

0.209 

0.490 

0.395 

0.577 

3.266 

0.980 

0.417 

0.161 

0.150 

0.103 

0.144 

3 

0.091 

0.176 

0.421 

2.609 

0.553 

2.087 

1.533 

0.410 

0.163 

0.174 

0.095 

0.142 

4 

0.091 

0.155 

0.372 

5.068 

0.538 

3.266 

1.075 

0.443 

0.244 

0.610 

0.091 

0.137 

5 

0.085 

0.146 

0.289 

2.325 

0.553 

4.333 

0.893 

0.453 

0.238 

0.502 

0.087 

0.124 

6 

0.089 

0.142 

0.309 

1.929 

0.536 

3.266 

6.160 

0.400 

0.201 

0.356 

0.065 

0.115 

7 

0.091 

0.146 

0.263 

1.139 

0.538 

2.404 

5.401 

0.378 

0.198 

0.189 

0.093 

0.107 

8 

0.095 

0.187 

0.289 

1.012 

0.530 

1.619 

2. 067 

0.356 

0.222 

0.150 

0.093 

0.107 

9 

0.O95 

0.196 

0.394 

2.151 

0.538 

1.969 

1.645 

0.346 

0.246 

0.134 

0.067 

0.107 

10 

0V091 

0.174 

0.494 

4.744 

0.553 

2.562 

2.649 

0.331 

0.227 

0.122 

0.083 

0.096 

11 

0.093 

0.167 

0.653 

1.969 

0.538 

5.005 

2.325 

0.324 

0.198 

0.145 

0.107 

0.115 

12 

0.101 

0.167 

0.917 

1.360 

0.522 

14.944 

2.008 

0.322 

0.206 

0.429 

0.236 

0.115 

13 

0.113 

0.608 

0.553 

1.360 

0.530 

9.172 

1.613 

0.319 

0.372 

0.246 

0.124 

0.107 

14 

0.104 

0.917 

2.325 

1.676 

0.712 

3.360 

1.297 

0.331 

0.988 

0.174 

0.103 

0.109 

15 

0.099 

0.514 

1.645 

1.297 

1.166 

2.404 

1.170 

0.309 

0.381 

0.144 

0.096 

0.104 

16 

0.095 

0.372 

1.297 

2.087 

1.819 

1.929 

1.075 

0.269 

0.249 

0.119 

0.096 

0.096 

17 

0.089 

0.665 

0.917 

1.574 

1.660 

1.929 

0.949 

0.280 

0.194 

0.109 

0.254 

0.087 

18 

0.069 

2.649 

0.726 

1.233 

1.819 

5.661 

0.e62 

0.271 

0.169 

0.101 

0.176 

0.083 

19 

0.069 

1.075 

0.625 

1.929 

1.502 

4.127 

0.779 

0.294 

0.191 

0.096 

0.113 

0.077 

20 

0.069 

0.700 

0.557 

1.297 

1.107 

4.230 

0.726 

0.300 

0.206 

0.091 

0.093 

0.085 

21 

0.067 

0.557 

0.429 

1.297 

0.870 

4.436 

0.700 

0.271 

0.209 

0.089 

0.220 

0.089 

22 

0.067 

0.460 

0 .  365 

1.139 

0.743 

3.740 

0.646 

0.251 

0.160 

0.408 

0.770 

0.087 

23 

0.083 

0.432 

0.411 

0.689 

0.633 

2.087 

0.601 

0.244 

0.144 

0.565 

0.637 

0.089 

24 

0.C83 

0.400 

0;387 

0.P30 

0.561 

i.7e? 

0.557 

0.230 

0.164 

0.373 

0.204 

0.085 

25 

0.087 

0.337 

0.356 

0.949 

0.672 

1.613 

0.536 

0.219 

o.iei 

0.504 

0.137 

0.083 

26 

0.081 

0.312 

0.332 

U.870 

3.479 

1.392 

0.519 

0.206 

0.172 

0.280 

1.642 

0.079 

27 

0.061 

0.297 

0.364 

0.791 

4.957 

1.67S 

0.510 

0.204 

0.150 

0.176 

2.166 

0.077 

28 

0.061 

0.331 

0.395 

0.72? 

7.338 

2.649 

0.490 

0.212 

0.144 

0.415 

0.667 

0.076 

29 

0.210 

1.676 

0.387 

0.712 

5.401 

1.534 

0.478 

0.201 

0.123 

0.251 

0.368 

0.074 

30 

1.755 

0.893 

0.403 

0.672 

1.233 

0,460 

0.194 

0.126 

0.174 

0.306 

0.095 

n 

0.608 

0.395 

0.617 

1.107 

0.194 

0.137 

0.198 

-otel 

5.110 

15.3^8 

16.359 

46.82V 

41.576 

06.498 

41.706 

9.438 

fi.S6B 

7.558 

9.843 

3.053 

V.i.x. 

1.755 

2.649 

2,335 

5.068 

7.738 

14.944 

6.160 

0.453 

0.966 

0.610 

2.166 

0.162 

Mln. 

0.161 

0.142 

0.283 

0.7*0 

0.52? 

1.107 

0.460 

0.194 

0.128 

0.069 

0.0P* 

0.    ?4 

'7<rr. 

0.165 

0.E12 

0.592 

1.511 

1.434 

3.435 

1.390 

0   704 

0.229 

0.244 

0.318 

T.;o2_ 
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Dally  and   Monthly  Diacharge,    In   Million  Gallons   per  Square  U1U 

Day 

1038 

1937 

• 

Oat. 

Rot. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.193 

0.124 

0.099 

1.568 

2.987 

1.009 

0.520 

1.962 

0.337 

1.151 

0.380 

0.445 

2 

0.225 

0.124 

0.244 

1.040 

1.497 

0.954 

0.503 

1.568 

0.311 

0.630 

0.293 

0.384 

3 

0.163 

0.128 

0.962 

2.31? 

1.040 

0.946 

0.477 

1.324 

0.353 

0.457 

0.225 

0.341 

4 

0.121 

0.131 

0.667 

1.466 

0.977 

0.898 

0.453 

1.151 

1.710 

0.388 

0.190 

0.307 

5 

0.099 

0.150 

0.494 

0.946 

0.954 

0.867 

0.45? 

1.040 

0.634 

0.355 

0.177 

,0.303 

6 

0.091 

0.181 

0.543 

0.772 

0.867 

0.812 

2.333 

1.064 

0.398 

0.377 

0.166 

1.032 

7 

0.087 

0.206 

2.554 

1.340 

0.867 

0.749 

1.387 

1.009 

0.334 

0.394 

0.396 

0.651 

8 

0.089 

0.171 

1.111 

2.238 

1.426 

0.701 

0.867 

0.954 

0.296 

0.366 

1.048 

0.422 

9 

0.128 

0.171 

0.555 

1.324 

2.159 

0.6?8 

0.843 

1.086 

0.273 

0.314 

0.463 

0.348 

10 

0.483 

0.177 

0.684 

1.119 

3.917 

0.630 

0.398 

0.867 

0.264 

0.281 

0.311 

0.300 

11 

0.725 

0.171 

1.710 

2.081 

1.781 

0.60? 

0.749 

0.749 

0.506 

0.877 

0.284 

0.267 

12 

0.359 

0.155 

2.396 

1.229 

1.261 

0.607 

0.654 

0.67B 

0.560 

0.258 

0.835 

0.261 

13 

0.192 

0.146 

1.174 

1.009 

1.198 

0.585 

0.585 

0.731 

0.352 

0.241 

1.308 

C.233 

14 

0.145 

0.13S 

0.796 

0.898 

1.568 

0.585 

0.585 

1.221 

0.296 

0.265 

0.352 

0.21B 

IS 

0.124 

0.133 

0.030 

1.261 

1.671 

0.630 

0.630 

1.064 

0.293 

l.iae 

0.248 

0.206 

16 

0.121 

0.126 

0.605 

1.781 

1*151 

0.630 

0.678 

0.772 

0.281 

1.884 

0.210 

0.199 

17 

2.940 

0.117 

2.680 

1.119 

1.088 

0.630 

0.585 

0.67B 

0.812 

0.642 

0.188 

0.190 

18 

2.5«9 

0.121 

1.426 

4.012 

1.040 

0.749 

0.515 

0.630 

3.160 

0.536 

0.177 

0.190 

19 

0.809 

0.115 

0.946 

2.475 

1.040 

0.843 

0.485 

0.607 

2.640 

0.660 

0.166 

0.179 

20 

0.368 

0.113 

4.658 

2.475 

1.324 

1.119 

0.469 

0.555 

1.229 

0.398 

0.163 

0.173 

21 

0.290 

0.113 

3.562 

4.831 

1.529 

1.608 

0.533 

0.503 

0.678 

0.391 

0.177 

0.171 

22 

0.236 

0.115 

1.49? 

3.917 

10.088 

1.198 

0.812 

0.469 

2.341 

0.377 

0.796 

0.160 

23 

0.210 

0.115 

0.977 

3.917 

4.886 

0.946 

0.954 

0.461 

0.964 

0.281 

fi.765 

0.168 

24 

0.186 

0.117 

0.772 

3.350 

2.396 

0.512 

0.654 

0.485 

0.564 

0.256 

0.749 

0.159 

25 

0.171 

0.124 

0.725 

2.900 

1.852 

0.772 

0.755 

0.430 

0.457 

0.264 

0.843 

0.1S3 

2S 

0.163 

0.126 

0.725 

2.396 

1.426 

0.796 

8.748 

0.394 

0.398 

0.680 

2.711 

0.150 

27 

0.181 

0.11? 

0.7O1 

1.608 

1.221 

0.701 

23.565 

0.555 

0.377 

0.664 

4.792 

0.140 

28 

0.155 

0.102 

0.701 

1.324 

1.119 

0.630 

12.925 

0.607 

0.820 

0.311 

1.466 

0.161 

£0 

0.130 

0.121 

0.654 

1.387 

0.607 

4.942 

0.508 

0.725 

0.233 

0.796 

0.161 

30 

0.138 

0.099 

0.564 

1.568 

0.564 

2.640 

0.430 

0.898 

0.206 

0.607 

0.158 

31 

0.128 

0.69? 

1.781 

0.537 

0.370 

0.251 

0.520 

Total 

11.830 

4.046 

36.709 

61.449 

54.330 

24.400 

71.201 

24.924 

23.251 

14.949 

24.014 

8.212 

Max. 

2.940 

0.206 

4 .  058 

4.831 

10.088 

1.608 

23.566 

1.962 

3.100 

1.884 

4.792 

1.032 

Win. 

0.087 

0.099 

0.099 

0.772 

0.807 

0.537 

0.453 

0.370 

0.264 

0.206 

0.163 

0.140 

Aver. 

0.382 

0.135 

1.184 

1.982 

1.940 

0.7Q7 

2,297 

0.804 

0.773 

0.482 

0.775 

0.274 

0.8 
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LOCATION  OF  GAGING  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 

I RAINAGE  AREA  AT  LOU  Til 

FLOW  DATA  PRESENTED  HEREWITH 


-  Water-stage  recorder,  600-feet  belca  bridge  on  D.  3. 
Highway  50,  0.8  mil*  above  mouth  and  7  ml  lea  vast  of 
Annapolla,  Anno  Arundel  County. 

-  8.5  square  miles. 

-  U.O  square  alias. 

■  Deo.  16,  1931  to  Sept.  30,  1937,  lnoluaiva. 

■  Baalo  Date  obtained  from  Water  supply  Papers  printed 
by  the  0.  S.  Department  of  the  Interior. 

■  Ho  diversions  or  additions  exist  on  thie  stream. 


SUMMARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Dally  Maximum,  Minimum,  and  ATarage  Discharge 

In  Million  Gallons  Far  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

*1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

152.572 

302.781 

325.  238 

331.413 

369.536 

376.121 

Daily  W^rmim 

2.972 

8.766 

11.511 

10.901 

5.336 

23.402 

Dally  Minimum 

0.114 

0.152 

0.304 

0.359 

0.374 

0.374 

Daily  Average 

0.524 

0.830 

0.891 

0.908 

1.010 

1.030 

*  Not  for  a  complete  year  -  see  detailed  table. 


Daily  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1931 

1932 

Oflt, 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.372 

0.359 

0.458 

1.296 

0.609 

0.359 

0.359 

0.229 

0.130 

2 

1.525 

0.419 

0.419 

0.915 

1.067 

0.359 

0.244 

0.229 

0.152 

3 

0.762 

0.419 

0.419 

0.762 

0.686 

0.320 

0.244 

0.244 

0.183 

4 

0.458 

1.372 

0.686 

0.686 

0.572 

0.335 

0.458 

0.275 

0.114 

6 

0.419 

1.677 

0.686 

0.666 

| 

0.335 

0.497 

0.244 

0.214 

a 

0.80B 

0.915 

0.915 

0.686 

VO.458 

0.359 

0.244 

0.726 

7 

1.525 

0.686 

1.753 

0.648 

0.335 

0.229 

0.419 

8 

1.372 

0.609 

0.915 

0.609 

J 

0.609 

0.419 

0.320 

9 

1.753 

0.497 

1.525 

0.915 

■0.320 

0.419 

0.458 

0.168 

10 

1.677 

0.458 

2.135 

0.915 

0.320 

0.359 

11 

1.067 

0.458 

1.525 

1.143 

0.244 

0.275 

12 

0.762. 

0.533 

0.991 

1.601 

0.381 

0.229 

0.244 

13 

0.762 

0.533 

■0.458 

0.839 

2.972 

0.458 

0.229 

0.229 

•0.162 

14 

0.533 

0.458 

0.839 

1.677 

0.381 

0.229 

0.229 

13 

0.991 

0.320 

0.458 

0.762 

0.991 

0.915 

0.214 

0.205 

16 

0.458 

0.320 

0.458 

0.686 

0.839 

0.725 

0.214 

0.205 

J 

17 

1 

0.297 

0.762 

0.686 

0.686 

0.49? 

0.214 

0.205 

0.137 

13 

0.609 

1.143 

0.686 

0.686 

0.458 

0.244 

0.275 

0.137 

19 

•0.320 

0.991 

0.609 

0.686 

0.458 

0.229 

0.244 

20 

0.762 

0.572 

0.609 

0.419 

0.686 

0.221 

21 

-0.458 

0.915 

0.572 

0.497 

0.419 

0.419 

0.191 

•0.130 

2£ 

0.419 

4.320 

1.067 

0.497 

0.497 

0.359 

0.609 

0.168 

23 

0.702 

0.915 

0.497 

0.458 

0.320 

1.372 

24 

0.419 

0.648 

0.497 

0.458 

0.275 

0.686 

0.260 

25 

0.419 

0.419 

0.497 

0.458 

0.244 

0.320 

0.198 

26 

1 

0.419 

0.458 

0.419 

0.244 

0.244 

•0.152 

0.152 

27 

0.762 

0.419 

0.609 

•0.458 

0.419 

0.244 

0.229 

0.214 

28 

0.458 

0.458 

2.364 

0.497 

0.335 

0.609 

0.229 

29 

>0.320 

0.453 

0.458 

1.677 

0.458 

1.067 

0.320 

0.145 

0.183 

30 

0.609 

0.991 

0.419 

0.458 

0.244 

0.145 

0.183 

31 

J 

0.533 

0.839 

0.381 

0.244 

0.137 

Total 

6.988 

21.233 

16.601 

24.706 

22.648 

23. 447 

12.285 

11.872 

6.960 

5.832 

Max. 

0.991 

1.753 

1.677 

2.364 

£.135 

2.972 

1.067 

1.372 

0.456 

0.720 

Mln. 

0.320 

0.297 

0.359 

0.419 

0.458 

0.381 

0.244 

0.214 

0.137 

0.114 

Avar. 

0.411 

0.685 

0.S72 

0.797 

0.755 

0.736 

0.410 

0.383 

0.225 

0.194 

Daily 

end  Monthly  Die 

ohargo, 

In  Million  Gallona  par  Sqaara  Ulla 

Day 

1932 

1933 

Clot. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

liar. 

Apr. 

w»y 

Juno 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.191 

0.913 

0.915 

0.725 

0.648 

0.762 

0.762 

0.648 

0.361 

0.419 

0.725 

£ 

0.168 

1.372 

0.686 

0.762 

0.609 

0.666 

0.762 

0.372 

0.496 

0.419 

0.666 

3 

0.188 

0.458 

0.686 

0.725 

0.572 

0.839 

0.991 

0.533 

3.639 

0.419 

0.848 

4 

0.152 

0.419 

0.686 

0.668 

0.533 

1.677 

0.915 

0.572 

1.448 

0.498 

1.220 

5 

0.152 

0.419 

0.609 

0.668 

0.533 

0.915 

0.762 

0.533 

0.648 

0.419 

1.372 

6 

1.525 

0.419 

-0.496 

0.048 

0.648 

0.572 

0.839 

1.143 

0.639 

0.496 

0.381 

0.639 

7 

1.220 

1.906 

0.648 

0.666 

0.666 

1.067 

0.915 

0.572 

1 

0.366 

0.688 

8 

0.57B 

1.296 

0.848 

1.296 

1.296 

0.639 

1.523 

1.829 

M.419 

0.366 

0.646 

9 

0.343 

0.915 

1.296 

0.742 

0.762 

0.782 

1.448 

0.639 

0.386 

0.848 

10 

0.260 

2.056 

0.915 

0.762 

0.648 

0.782 

1.143 

0.648 

J 

0.381 

0.572 

11 

0.844 

1.144 

0.782 

0.572 

0.609 

0.762 

0.991 

0.533 

1.325 

0.572 

0.533 

12 

\ 

0.686 

0.533 

0.885 

0.848 

0.572 

1.677 

0.915 

0.496 

0.762 

0.458 

0.866 

13 

lo.ssi 

0.533 

0.688 

0.609 

0.762 

0.848 

1.296 

0.915 

0.572 

0.419 

0.886 

14 

1 

0.498 

0.886 

0.725 

0.839 

0.915 

0.839 

■0.419 

0.419 

0.496 

0.915 

15 

J 

0.496 

0.533 

0.991 

1.087 

0.639 

0.639 

0.456 

0.496 

1.067 

18 

0.381 

0.498 

0.496 

0.572 

0.762 

0.762 

0.915 

1.220 

0.496 

0.361 

1.067 

17 

1.525 

0.848 

0.496 

0.762 

0.686 

3.659 

0.991 

0.668 

0.496 

0.419 

0.915 

18 

3.430 

0.496 

0.496 

0.762 

0.886 

1.677 

0.839 

0.646 

0.498 

0.686 

19 

1.087 

1.677 

0.458 

0.725 

0.915 

2.287 

0.686 

0.496 

■0.419 

0.419 

0.648 

20 

0.572 

1.829 

0.419 

0.533 

1.448 

1.829 

5.413 

0.666 

0.419 

0.381 

0.646 

21 

0.419 

0.915 

0.419 

0.686 

1.067 

1.982 

£.743 

0.839 

0.419 

0.572 

0.572 

22 

0.419 

0.648 

0.533 

0.848 

0.762 

1.372 

1.829 

0.648 

1 

0.361 

1.801 

0.496 

S3 

0.419 

0.533 

0.609 

0.762 

0.991 

1.372 

0.609 

M.381 

0.381 

6.250 

0.496 

24 

0.386 

0.839 

0.572 

0.688 

0.91J5 

1.143 

0.888 

L 

0.381 

8.766 

0.496 

23 

0.368 

1.296 

0.572 

0.723 

0.839 

1.067 

0.762 

r 

0.366 

2.287 

0.458 

26 

0.386 

■0.496 

0.991 

4.726 

0.762 

0.915 

0.991 

0.648 

0.609 

0.762 

1.296 

0.496 

87 

0.343 

0.915 

1.629 

0.668 

0.915 

0.913 

0.648 

0.533 

£.058 

0.915 

0.572 

28 

0.343 

2.135 

1.525 

0.646 

0.782 

0.915 

1.067 

0.419 

0.915 

0.839 

0.333 

29 

0.419 

2.058 

0.991 

0.725 

0.839 

0.848 

0.419 

0.648 

0.991 

1.372 

50 

0.366 

1.2EO 

0.839 

0.666 

0.839 

0.688 

0.419 

0.496 

0.762 

0.991 

31 

0.388 

1.144 

0.762 

0.886 

0.639 

0.419 

0.666 

Total 

17.046 

24.205 

22.342 

27.518 

21.993 

26.260 

41.243 

27.367 

16.681 

22.015 

33.534 

22.377 

lbx. 

3.430 

2.508 

2.135 

4.726 

1.446 

1.982 

5.413 

1.525 

1.629 

3.639 

8.766 

1.378 

Hin. 

0.152 

0.419 

0.419 

0.533 

0.572 

0.533 

0.886 

0.609 

0.381 

0.366 

0.366 

0.456 

A  TOT. 

0.550 

0.807 

0.721 

0.686 

0.765 

0.847 

1.375 

0.883 

0.583 

0.710 

1.082 

0.746 

11 

12 
13 

14 

15 


30 

31 

Total 
■ex. 
Klo. 
ATar. 


Oot. 

0.670 
1.372 
0.915 
0.870 
0.670 

0.641 
0.809 
0.379 
0.609 
0.579 

0.549 
0.549 
0.609 
0.670 
0.579 

0.549 
1.448 
1.378 
0.762 
0.701 

0.670 
0.641 
0.670 
0,670 
0.670 

0.841 
0.641 

0.609 
0.6O9 
0.609 
0.570 

22,092 
1.446 
0.649 
0.713 


1.523 
0.991 
0.701 
0.841 
0.641 

0.610 
0.610 
0.641 
0.701 
0.670 

0.549 
0.518 
0.701 
0.701 
0.670 

0.541 
0.841 
0.810 
0.610 
0.579 

0.610 
0.541 
0.579 
0.579 
0.610 


80.051 
1.525 
0.518 
0.666 


Dm. 

0.579 
0.549 
0.809 
0.701 
0.809 

0.811 
0.641 

0.509 
0.641 
0.579 

0.609 
0.516 
0.497 
0.609 

0.641 

0.913 
0.762 
0.670 

0.609 
1.829 

1.525 
0.913 
0.732 
0.701 
0.670 

1.067 
1.087 
0.641 

0.549 
0.473 
0.509 

22.766 
1.629 
0.473 
0.734 


Jan. 

1.820 
1.144 
0.732 
0.701 
1.296 

1.753 
1.220 
1.067 
0.915 
0.788 

0.762 
0.732 
0.91S 
0.915 
0.732 

0.701 
0.670 
0.809 

0.670 
0.609 

0.809 
0.701 
1.601 
0.913 


0.609 
0.427 

0.404 

26.319 
1.7S3 
0.404 
0.649 


Fab. 

0.473 
0.579 
0.670 
0.701 
0.670 

0.670 

0.641 
0.641 
0.549 

0.427 

0.450 
0.549 
0.701 
0.641 
0.610 

0.641 
0.579 
0.516 
0.841 
0.732 

0.701 
0.732 
1.067 
0.73£ 
0.549 

0.579 
0.533 
0.633 


17.309 
1.067 
0.4£7 

0.625 


0.610 
0.841 
4.O40 
6.784 
8.061 

2.267 
1.601 
1.372 
1.446 
1.298 

1.144 

0.991 
1.144 
1.526 
1.372 

1.144 

1.057 
1.067 
0.991 
1.067 

0.991 
0.915 
0.732 

0.639 
0.991 

1.144 
1.067 
2.267 
1.583 
1.144 


53.289 

8.061 
0.610 
1.719 


Apr. 

2.135 
1.448 
1.220 
1.144 
1.144 

0.991 
0.991 
0.991 
0.915 
0.915 

0.915 
0.991 
0.839 
0.762 
0.782 

1.620 
2.056 
1.629 
1.372 
1.448 

1.144 
0.991 

0.991 
0.991 
1.067 

0.915 
0.915 
0.915 
0.768 
0.762 


34.138 
2.136 
0.788 
1.136 


0.762 
0.782 
2.287 
1.753 
1.144 

0.991 
0.913 
0.762 
0.768 
1.144 

2.364 

1.220 
0.915 
0.915 
1.144 

1.144 
0.639 
0.762 

0.732 
0.701 

0.841 
0.701 
0.762 
0.641 
1.448 

1.220 
0.782 
0.701 
0.701 
0.732 
0.670 

30.997 
2.364 

0.841 
1.000 


0.610 
0.579 
0.549 
0.518 
0.518 

0.549 
0.670 
0.549 
0.549 
0.549 

0.516 

0.915 
0.991 
0.579 
0.518 

0.497 
0.473 
0.701 
2.058 
0.915 

0.579 
0.518 
0.701 
0.579 
0.516 

0.473 


18.973 
8.056 

0.450 


0.549 
0.497 
0.450 
0.427 
0.817 

0.839 
0.450 
0.404 
0.427 

0.404 

0.404 
0.381 
1.629 
1.296 

0.518 

0.4O4 
0.366 


».3 


0.304 
0.304 
0.304 

0.404 
0.361 
0.366 
0.45O 
0.549 
0.427 

13.391 
1.829 
0.304 
0.496 


0.381 
0.366 
0.404 

0.366 
0.366 

0.404 
0.343 
0.328 
0.343 
0.343 

0.343 
0.404 
0.473 
0.427 
0.381 

0.579 
1.296 
0.701 
0.430 
0.361 

0.343 
0.328 
0.388 
0.343 
0.368 

0.381 
0.381 
0.343 
0.343 
0.326 
0.304 

12.867 
1.296 
0.304 
0.415 


Dolly  ana  Monthly  Diocharge,   In  LUlllon  Gallono  par  Square  Wile 

1834 

1635 

Mr 

Oct. 

Hot. 

Dae. 

Tan. 

Jab. 

Uar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.144 

0.570 

1.882 

1.144 

0.701 

0.991 

1.677 

0.915 

0.595 

0.648 

0.427 

0.458 

2 

0.7S2 

0.625 

1.296 

0.691 

0.701 

1.067 

1.448 

0.839 

0.578 

0.586 

0.404 

0.458 

3 

0.701 

0.586 

0.615 

0.839 

0.839 

0.915 

0.915 

0.839 

0.572 

0.503 

0.388 

0.609 

4 

0.670 

0.615 

1.067 

0.762 

0.915 

0.815 

0.870 

0.487 

0.388 

1.526 

B 

0.370 

0.839 

0.839 

0.595 

0.732 

■0.839 

-0.839 

0.762 

0.670 

0.503 

0.374 

6.098 

A 

1.26(1 

0.762 

0.732 

0.731 

0.732 

0.839 

1.067 

0.487 

0.359 

3.811 

T 

1.220 

0.670 

0.738 

0.839 

0.701 

1.829 

0.648 

0.487 

0.886 

1.143 

8 

0.732 

0.648 

0.701 

0.839 

0.701 

0.762 

4.116 

1.372 

0.625 

0.549 

0.595 

0.762 

9 

0.670 

0.625 

0.670 

0.839 

0.839 

0.762 

10.901 

0.839 

1.525 

2.439 

0.485 

0.782 

10 

0.648 

0.625 

0.670 

0.915 

1.677 

0.762 

5.507 

0.839 

0.762 

2.058 

0.427 

1.220 

11 

0.648 

0.625 

0.648 

0.762 

1.372 

1.372 

2.135 

0.839 

0.625 

1.067 

0.427 

0.762 

12 

0.685 

0.648 

0.595 

0.670 

0.915 

1.906 

1.906 

0.762 

0.595 

0.626 

0.427 

0.888 

13 

0.572 

0.595 

0.648 

0.670 

0.839 

2.745 

1.829 

1.906 

0.648 

0.701 

0.404 

0.686 

14 

0.572 

0.595 

0.732 

0.670 

1.448 

1.677 

1.677 

1.296 

0.572 

0.732 

0.533 

0.609 

ID 

0.665 

0.672 

0.625 

0.625 

2.210 

1.366 

1.626 

0.916 

0.649 

0.595 

1.296 

0.809 

IS 

0.595 

0.701 

0.S48 

1.753 

1.144 

1.372 

0.7'S 

0.586 

0.672 

0.526 

0.696 

1? 

0.865 

0.732 

0.839 

2.058 

1.067 

1.220 

0.762 

0.526 

0.526 

0.443 

0.595 

10 

0.625 

0.648 

0.839 

1.677 

0.615 

1.144 

0.732 

0.603 

0.526 

0.518 

0.578 

19 

■0.595 

1.585 

0.TO1 

1.296 

0.839 

1.067 

0.701 

0.586 

0.503 

1.982 

0.678 

20 

1.753 

1.220 

1.067 

0.915 

0.991 

0.670 

0.670 

0.487 

0.762 

0.673 

£1 

0.839 

1.753 

0.915 

0.915 

1.067 

1.296 

0.549 

0.503 

0.732 

0.526 

at 

■0.595 

0.648 

0.762 

2.516 

0.915 

0.915 

0.816 

0.915 

0.670 

0.839 

0.648 

0.586 

83 

1 

0.708 

0.732 

2.391 

0.915 

0.915 

0.839 

0.578 

0.626 

0.648 

0.603 

14 

1.448 

0.701 

1.753 

0.839 

■0.839 

1.067 

0.732 

0.503 

0.526 

0.487 

0.487 

m 

) 

0.732 

0.701 

1.601 

0.839 

0.701 

0.526 

0.503 

0.443 

0.503 

a 

0.685 

0.648 

0.915 

1.280 

1.295 

0.839 

.0.670 

0.487 

0.649 

0.427 

0.503 

87 

0.698 

0.648 

0.762 

1.067 

1.677 

0.732 

0.648 

0.487 

0.503 

0.443 

0.503 

28 

0.578 

0.701 

0.670 

0.916 

0.916 

0.752 

0.625 

0.487 

0.465 

0.465 

0.586 

29 

0.578 

1.144 

1.144 

0.991 

0.915 

0.693 

0.709 

0.443 

0.443 

0.578 

30 

0.572 

2.287 

0.762 

0.762 

0.768 

1.677 

0."752 

1.906 

0.427 

0.443 

0.503 

31 

0.565 

0.648 

0.738 

1.067 

0.738 

0.427 

0.458 

Total 

21.066 

22.574 

26.877 

38.070 

31.514 

31.945 

50.622 

27.848 

20.342 

20.831 

17.468 

28.256 

Itex. 

1.266 

8.287 

1.982 

2.391 

2.210 

2.746 

10.901 

1.906 

1.906 

2.439 

1.982 

6.098 

Kin. 

0.572 

0.578 

0.595 

0.593 

0.701 

0.762 

0.839 

0.595 

0.487 

0.427 

0.359 

0.458 

Arar. 

0.680 

0.758 

0.867 

1.034 

1.126 

1.030 

1.687 

0.898 

0.678 

0.672 

0.563 

0.948 

1935 

1936 

D*T 

Oct. 

Nor. 

Dm. 

Jan. 

Fab. 

Iter. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

0.503 

0.701 

0.916 

0.608 

0.648 

1.S8S 

1.820 

0.762 

0.602 

0.548 

0.487 

0.511 

0.683 

0.663 

0.839 

0.762 

0.648 

1.296 

1.601 

0.762 

0.572 

0.572 

0.458 

0.511 

0.586 

0.663 

0.768 

2.439 

0.686 

1.296 

1.763 

1.372 

0.572 

1.501 

0.458 

0.672 

0.603 

0.632 

0.740 

2.516 

0.915 

1.378 

1.296 

3.735 

0.632 

1.378 

0.434 

0.542 

0.487 

0.663 

0.663 

1.982 

0.961 

1.373 

1.820 

1.825 

0.602 

1.677 

0.458 

0.487 

0.372 

0.638 

0.701 

1.677 

0.839 

1.143 

1.525 

1.280 

0.573 

0.701 

0.4S8 

0.458 

0.623 

0.839 

0.663 

1.677 

1 

1.067 

1.372 

1.067 

0.542 

0.572 

0.542 

0.458 

0.686 

1.067 

0.915 

1.525 

1.067 

1.143 

0.991 

0.572 

0.542 

0.487 

0.434 

0.526 

0.701 

1.067 

2.210 

>0.78£ 

1.067 

1.286 

0.918 

0.602 

0.611 

0.458 

0.458 

10 

0.628 

0.632 

0.839 

2.364 

1.143 

2.156 

0.915 

0.578 

0.511 

0.458 

0.434 

11 

0.548 

0.762 

1.067 

1.677 

2.897 

1.982 

0.915 

0.694 

1.448 

0.701 

0.458 

12 

0.701 

0.762 

0.762 

1.448 

3.607 

1.601 

0.839 

1.448 

0.839 

0.740 

0.458 

13 

0.S9S 

1.753 

0.915 

1.296 

0.916 

2.668 

1.526 

0.981 

0.740 

0.762 

0.511 

0.434 

14 

0.649 

1.982 

1.372 

1.143 

6.336 

1.988 

1.372 

1.806 

0.701 

0.602 

0.487 

0.412 

15 

0.549 

0.991 

0.981 

1.372 

5.032 

1.677 

1.296 

0.991 

0.763 

0.542 

0.458 

0.396 

16 

0.626 

0.839 

0.913 

1.982 

2.972 

1.448 

1.220 

0.915 

0.602 

0.487 

0.458 

0.412 

17 

0.503 

3.659 

0.762 

1.378 

2.058 

1.601 

1.143 

0.839 

0.542 

0.458 

0.458 

1 

16 

2.820 

0.762 

1.296 

2.210 

2.354 

1.143 

1.143  ' 

0.542 

0.487 

0.412 

SO. 396 

19 

0.549 

1.448 

0.740 

3.507 

1.906 

1.889 

1.143 

1.906 

0.578 

0.511 

0.418 

[ 

20 

1.143 

0.762 

8.887 

1.143 

1.677 

1.143 

1.143 

0.548 

0.732 

0.434 

J 

21 

0.991 

0.632 

1.446 

1.067 

2.810 

1.067 

0.839 

0.511 

1.880 

0.434 

0.458 

22 

0.572 

0.915 

0.511 

1.448 

0.915 

1.753 

1.067 

0.839 

0.458 

0.740 

1.372 

0.434 

23 

0.686 

0.839 

0.609 

0.915 

0.918 

1.448 

1.067 

0.740 

0.487 

0.572 

0.740 

0.412 

24 

0.991 

0.762 

0.609 

0.9oS 

1.535 

1.378 

1.067 

0.740 

0.839 

1.296 

0.487 

0.418 

26 

0.625 

0.740 

0.915 

3.364 

1.296 

0.981 

0.701 

0.701 

0.740 

0.458 

0.487 

26 

0.672 

0.762 

0.839 

4.116 

1.220 

1.067 

0.563 

0.311 

0.632 

0.4Q7 

0.374 

87 

0.578 

0.740 

■0.872 

0.762 

2.897 

1.829 

1.067 

0.701 

0.511 

0.632 

0.663 

0.412 

£8 

0.672 

0.991 

0.758 

2.287 

2.287 

0.916 

0.701 

0.642 

0.838 

0.602 

0.434 

39 

0.663 

2.136 

0.725 

1.906 

1.601 

0.839 

0.632 

0.487 

0.663 

1.296 

0.418 

30 

1.525 

1.143 

0.728 

1.448 

0.839 

0.632 

0.487 

0.602 

2.439 

0.839 

31 

0.915 

0.609 

0.686 

1.296 

0.632 

0.511 

0.839 

Total 

19.818 

33.370 

83.554 

45.281 

49.853 

51.768 

38.116 

32.672 

18.519 

23.916 

19.586 

13.693 

ltex. 

1.625 

3.659 

1.372 

3.507 

8.336 

3.507 

2.136 

3.735 

1.446 

1.677 

2.439 

0.839 

Uta. 

0.487 

0.632 

0.678 

0.809 

0.648 

1.067 

0.839 

0.632 

0.456 

0.458 

0.412 

0.374 

ATar. 

0.680 

1.112 

0.760 

1.461 

1.719 

1.670 

1.271 

1.034 

0.517 

0.771 

0.632 

0.4fc6 

NORTH  HIVER 


Daily  a 

id  Monthly  Discharge,    In 

Million 

Gallons 

per  Square  Kile 

Day 

1936 

1937 

Oot. 

Not. 

Dee. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

Uay 

June 

July 

AOg. 

Sept. 

1 

1.982 

0.497 

0.434 

1.067 

1.448 

0.839 

0.701 

1.523 

0.663 

1.448 

0.602 

0.762 

2 

0.762 

0.333 

0.839 

1.143 

1.067 

0.915 

0.7*0 

1.448 

0.663 

0.?01 

0.487 

0.701 

3 

0.511 

0.572 

1.067 

2.135 

0.915 

0.915 

0.701 

1.296 

0.663 

0.S72 

0.458 

0.632 

4 

0.487 

0.572 

0.663 

1.448 

0.339 

0.839 

0.701 

1.296 

0.915 

0.511 

0.412 

0.802 

5 

0.458 

0.648 

0.542 

0.915 

0.991 

0.915 

0.015 

1.220 

0.740 

1.296 

0.396 

0.839 

6 

0.487 

0.572 

0.701 

0.839 

0.915 

0.839 

1.601 

1-220 

0.632 

1.372 

0.374 

0.639 

7 

0.487 

0.572 

1.982 

1.601 

0.915 

0.839 

1.067 

1.143 

0.602 

0.663 

0.396 

0.740 

e 

0.4  07 

0.602 

0.991 

1.448 

1.448 

0.915 

0.839 

1.29S 

0.602 

0.542 

0.632 

0.668 

9 

0.511 

0.839 

0.663 

1.067 

1.296 

0.839 

1.143 

1.372 

0.372 

0.4  87 

0.663 

0.57* 

10 

0.762 

0.602 

0.701 

1.067 

1.448 

0.762 

0.915 

1.143 

0.572 

0.487 

0.458 

0.S42 

n 

0.648 

0.542 

0.991 

1.372 

1.067 

0.839 

0.639 

1.067 

1.220 

0.511 

0.434 

0.511 

12 

0.533 

0.542 

1.296 

0.991 

0.915 

0.839 

0.762 

0.991 

0.839 

0.572 

0.839 

0.S4S 

13 

0.497 

0.602 

0.639 

0.839 

0.915 

0.839 

0.740 

0.915 

0.632 

0.487 

2.516 

0.3U 

14 

0.497 

0.572 

0.663 

0.839 

1.220 

1.067 

0.762 

1.677 

0.632 

0.572 

1.601 

0.487 

15 

0.497 

0.572 

0.632 

1.448 

1.067 

1.143 

O.B39 

1.677 

1.143 

0.542 

0.602 

0.406 

16 

0.686 

0.511 

0.563 

1.372 

1.067 

1.143 

0.762 

1.143 

0.632 

0.511 

0.487 

0.458 

17 

2.287 

0.511 

0.915 

1.143 

1.067 

1.220 

0.740 

1.143 

0.839 

0.458 

0.458 

0.487 

18- 

1.143 

0.542 

0.663 

1.372 

0.991 

1.296 

0.740 

0.991 

1.525 

0.434 

0.434 

0.542 

19 

0.686 

0.487 

1.067 

1.525 

1.067 

1.220 

0.740 

0.915 

1.143 

0.412 

0.434 

0.487 

20 

0.572 

0.542 

2.439 

4.193 

1.067 

1.067 

0.701 

0.915 

1.067 

1.220 

0.412 

0.458 

21 

0.533 

0.572 

1.296 

3.430 

1.296 

0.991 

1.296 

0.839 

0.762 

1.087 

0.412 

22 

0.533 

0.542 

0.839 

1.753 

3.201 

0.839 

1.753 

0.839 

0.740 

0.572 

1.906 

23 

0.497 

0.511 

0.663 

1.448 

1.753 

0.839 

1.143 

1.753 

0.602 

0.487 

1.906 

24 

0.497 

0.511 

0.663 

1.296 

1.372 

0.839 

0.915 

1.143 

0.542 

0.458 

1.906 

■0.434 

25 

0.497 

0.511 

0.663 

1.601 

1.220 

0.839 

1.220 

0.915 

0.511 

0.434 

2.133 

28 

0.511 

0.511 

0.663 

1.296 

1.067 

0.762 

23.402 

0.839 

0.511 

0.434 

2.364 

27 

0.511 

0.487 

0.701 

1.067 

1.067 

0.740 

15.093 

0.839 

0.542 

0.487 

12.882 

0.456 

28 

0.497 

0.458 

0.701 

0.991 

0.915 

0.762 

3.888 

0.991 

0.839 

0.412 

1.906 

0.602 

29 

0.497 

0.542 

0.632 

1.448 

0.740 

2.210 

0.915 

0.663 

0.412 

1.143 

0.542 

30 

0.497 

0.487 

0.632 

1.143 

0.701 

1.753 

0.762 

0.915 

0.412 

0.991 

0.487 

31 

0.458 

1.067 

1.372 

0.740 

0.740 

0.839 

0.915 

Total 

20.508 

16.564 

27.271 

44.669 

33.616 

28.082 

69.621 

34.968 

22.923 

19.812 

41.561 

16.526 

Mai. 

2.287 

0.839 

2.439 

4.193 

3.201 

1.296 

25.402 

1.753 

1.525 

1.448 

12.882 

0.839 

MlQ. 

0.458 

0.458 

0.434 

0.839 

0.839 

0.701 

0.701 

0.740 

0.311 

0.412 

0.374 

0.434 

Aver 

0.662 

0.552 

0.880 

1.441 

1.201 

0.906 

2.321 

1.128 

0.764 

0.539 

1.341 
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LOCATION  OF  GAOINO  STATIOH 

DRAINAGE  AREA  AT  STATICS 
DRAINAGE  AREA  AT  MOOTfl 
FlO*  DATA  PRESEOTBD  HEREWITH 


diversions 


•  WlM-woight  gage,    on  Porter  Bridie,   below  Lot*  Bun, 
3j  miles  above  month  end   3j  miles  west   of  Rising 
Sun,   Ceoll  County 

-  191  square  miles. 

-  £10   square  ml lee. 

•  April  9,    1938  to  September  30,   1937,   Inclusive. 

•  Beslo  date  obtained  from  Water  Supply  Papers 
printed  by  the  U.   3.   Department  of  the   Interior. 

■  Bo  diversions  or  additions  sxlst  on  this  stream. 


SUMMARY  BY  TEARS 

Annual  Total  and   Dolly  Maximum,  IQnlaum  and  Average  Dleoharge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

*1933 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

flnnnal     ^Otal 

66.669 

430.800 

300.809 

363.360 

asa.7a6 

361.197 

Dally  Maximum 

a. 753 

37.542 

5.513 

aa.iao 

9.850 

5.213 

Dally  M^"Hm"m 

0.101 

0.115 

0.a54 

0.389 

0.186 

0.334 

Dally  Average 

0.382 

1.180 

0.334 

0.996 

1.09a 

0.716 

*Not  for  a  complete  year  -  see  detailed  tablee 


Dally  and  Monthly  Dleonerge, 

In  Million  Oellons  per  Square   Kile 

1931 

1932 

Dey 

Oat, 

Nov, 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

1 

0.862 

0.423 

0.304 

0.169 

0.166 

a 

0.927 

0.413 

0.323 

0.169 

0.156 

3 

0.572 

0.399 

0.267 

0.196 

0.162 

4 

0.497 

0.382 

0.240 

0.£23 

0.179 

B 

0.467 

0.338 

0.343 

0.£13 

0.152 

6 

0.704 

0.456 

0.325 

0.806 

0,206 

7 

0.541 

0.348 

0.267 

0.169 

0.189 

8 

0.541 

0.331 

0.277 

0.183 

0.168 

9 

0.663 

0.58E 

0.311 

0.867 

0.166 

0.145 

10 

1.333 

0.619 

0.318 

0.230 

0.183 

0.135 

11 

1.120 

0.578 

0.311 

0.215 

0.894 

0.146 

IS 

0.966 

0.905 

0.338 

0.186 

0.844 

0.119 

19 

0.747 

2.753 

0.423 

0.806 

0.183 

0.182 

14 

0.727 

1.035 

0.382 

0.200 

0.159 

0.108 

IS 

0.639 

0.S62 

0.399 

0.810 

0.133 

0.142 

16 

0.999 

0.737 

0.433 

0.£00 

0.813 

0.138 

17 

0.399 

0.649 

0.375 

0.806 

0.132 

0.101 

10 

0.568 

0.704 

0.961 

0.810 

0.264 

0.105 

19 

0.S14 

0.524 

0.369 

0.196 

0.786 

0.101 

£0 

0.361 

0.631 

0.362 

0.196 

0.277 

0.135 

81 

0.460 

0.4S3 

0.348 

0.213 

0.200 

0.118 

22 

0.541 

0.747 

0.336 

0.240 

0.203 

0.108 

£3 

0.541 

0.561 

0.304 

0.988 

0.166 

0.112 

24 

0.467 

0.514 

0.294 

0.318 

0.166 

0.118 

25 

0.433 

0.541 

0.264 

0.810 

0.173 

0.122 

26 

0.561 

0.436 

0.240 

0.206 

0.159 

0.101 

£7 

0.591 

0.612 

0.923 

0.206 

0.156 

0.122 

28 

0.463 

0.988 

0.981 

0.213 

0.15S 

0.145 

£9 

0.483 

0.524 

0.453 

0.223 

0.149 

0.168 

80 

0.480 

0.453 

0.325 

0.813 

0.806 

0.115 

31 

0.423 

0.200 

0.173 

Tot  el 

14.078 

21.976 

12.165 

6.100 

6.469 

4.081 

Max. 

1.333 

£.753 

0.981 

0.986 

0.788 

0.871 

|  Mln. 

0.423 

0.4£3 

0.240 

0.166 

0.149 

0,101 

Aver. 

0.640 

0.709 

0.406 

0.261 

0.209 

0.136 

OOTORARO  CREEK 


Dolly 

and  Monthly  Diicharga, 

In  Million  Gallons  par  Square  Milt 

1932 

1933 

n*r 

Oot. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

liy 

Joaa 

July 

Aug. 

Sept, 

1 

0.123 

4.228 

0.436 

0.561 

0.599 

0.714 

1.191 

1.120 

0.862 

0.927 

0.406 

1.333 

2 

0.12S 

1.191 

0.423 

0.619 

0.588 

0.693 

1.191 

1.120 

0.805 

2.368 

0.294 

1.258 

3 

0.U3 

0.639 

0.423 

0.582 

0.562 

0.714 

1.191 

1.716 

0.747 

7.779 

0.362 

1.238 

4 

0.129 

0.406 

0.373 

0.588 

0.582 

0.649 

1.238 

1.333 

0.727 

1.191 

12.514 

1.718 

S 

0.125 

0.362 

0.382 

0.639 

0.572 

0.699 

1.258 

1.120 

0.704 

0.747 

0.988 

1.333 

6 

0.163 

0.348 

0.369 

0.737 

0.436 

0.609 

1.055 

1.637 

0.704 

0.619 

0.649 

1.191 

7 

0.639 

2.503 

0.369 

0.541 

0.599 

0.639 

1.973 

1.556 

0.683 

0.541 

0.361 

1.095 

8 

0.213 

1.120 

0.392 

0.507 

2.158 

1.603 

1.333 

1.556 

1.120 

0.524 

0.463 

1.059 

9 

0.196 

0.714 

0.362 

0.803 

0.605 

0.927 

1.120 

1.973 

0.727 

0.524 

0.413 

1.099 

10 

0.152 

1.759 

0.406 

1.120 

0.568 

0.727 

1.120 

1.975 

0.660 

0.507 

0.436 

0.968 

11 

0.162 

0.862 

0.375 

0.693 

0.582 

0.572 

0.968 

1.481 

0.619 

0.470 

0.737 

0.927 

12 

0.14S 

0.639 

0.446 

0.704 

0.704 

0.660 

4.600 

1.333 

0.609 

0.470 

0.541 

0.927 

13 

0.156 

0.531 

0.507 

0.599 

0.747 

0.747 

e.ise 

1.238 

1.975 

0.463 

1.427 

1.035 

14 

0.145 

0.446 

0.599 

0.497 

0.727 

2.442 

1.637 

1.191 

0.714 

0.446 

2.706 

3.078 

15 

0.159 

0.406 

0.480 

0.541 

0.605 

1.718 

1.481 

1.120 

0.629 

0.362 

0.927 

3.315 

10 

0.152 

0.423 

0.362 

0.541 

0.862 

1.055 

1.404 

1.256 

0.619 

0.436 

0.599 

1.803 

17 

0.179 

0.619 

0.436 

0.487 

0.727 

0.927 

6.122 

1.556 

0.649 

0.531 

0.541 

1.404 

19 

1.928 

0.524 

0.639 

0.487 

0.805 

0.927 

2.943 

1.120 

0.649 

0.524 

0.572 

1.191 

19 

1.055 

3.517 

0.988 

0.524 

1.053 

1.053 

1.973 

0.988 

0.599 

0.453 

0.524 

1.099 

20 

0.524 

1.S03 

0.747 

0.470 

2.753 

2.926 

2.347 

0.968 

0.561 

0.436 

0.453 

1.065 

£1 

0.329 

0.927 

0.639 

0.507 

1.461 

5.378 

1.687 

1.256 

0.631 

0.487 

0.734 

0.988 

22 

0.247 

0.693 

0.693 

0.561 

0.988 

2.347 

1.718 

0.986 

0.541 

0.392 

4.634 

0.988 

23 

0.210 

0.609 

0.619 

0.561 

0.988 

1.718 

1.556 

0.927 

0.497 

0.375 

24.318 

0.927 

24 

0.240 

0.582 

0.582 

0.497 

0.662 

1.356 

1.556 

0.927 

0.470 

0.375 

37.542 

0.927 

EC 

0.227 

0.582 

1.404 

0.514 

0.605 

1.404 

1.481 

1.055 

0.463 

0.362 

4.059 

0.927 

26 

0.223 

0.660 

0.968 

2.063 

0.662 

1.481 

1.404 

0.927 

0.541 

0.727 

2.645 

0.805 

27 

0.318 

0.599 

0.660 

0.927 

0.747 

1.556 

1.333 

0.662 

1.826 

0.663 

2.198 

0.662 

28 

0.277 

0.436 

2.347 

0.805 

0.704 

1.238 

1.258 

1.053 

0.727 

0.524 

1.803 

0.862 

29 

0.240 

0.561 

1.191 

0.747 

1.191 

1.191 

0.927 

0.582 

0.423 

1.718 

0.988 

30 

0.213 

0.507 

0.862 

0.649 

1.120 

1.120 

0.862 

0.514 

0.4O6 

1.461 

0.968 

31 

0.189 

0.662 

0.582 

1.120 

0.927 

0.325 

1.404 

Total 

10.296 

29.196 

20.363 

20.655 

24.713 

41.232 

52.851 

38.118 

22.054 

25.397  108.609 

37.316 

y&x. 

1.928 

4.228 

2.347 

2.063 

2.753 

5.378 

6.122 

1.975 

1.975 

7.779 

37.542 

3.313 

Mill. 

0.115 

0.348 

0.362 

0.470 

0.436 

0.572 

0.968 

0.862 

0.463 

0.325 

0.294 

0.805 

ATffT. 

0.332 

0.973 

0.657 

0.666 

0.683 

1.330 

1.762 

1.230 

0.735 

0.819 

3.504 

1.244 

1*7 

1933 

1934 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Fob. 

Max. 

Apr. 

May 

Juns 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.862 

0.639 

0.446 

0.714 

0.S07 

0.541 

5.513 

0.842 

0.724 

0.555 

0.342 

0.342 

2 

1.191 

0.639 

0.453 

1.481 

0.575 

0.572 

1.708 

0.842 

0.680 

0.514 

0.328 

0.335 

3 

0.862 

0.609 

0.487 

0.862 

0.575 

2.442 

1.390 

4.32B 

0.660 

0.477 

0.626 

0.234 

4 

0.805 

0.609 

0.572 

0.663 

0.609 

5.209 

1.316 

2.442 

0.649 

0.514 

0.967 

0.313 

S 

0.803 

0.582 

0.487 

1.191 

0.573 

4.904 

1.241 

2.151 

0.660 

0.524 

0.389 

0.328 

6 

0.862 

0.927 

0.582 

1.975 

0.541 

1.793 

1.170 

1.390 

0.636 

0.514 

0.346 

0.301 

7 

0.747 

0.603 

0.541 

1.975 

0.575 

1.170 

1.316 

1.241 

0.660 

0.467 

0.301 

0.328 

e 

0.747 

0.727 

0.487 

1.191 

0.440 

0.967 

1.241 

1.099 

0.616 

2.439 

0.321 

2.645 

9 

0.747 

0.639 

0,487 

1.191 

0.406 

0.842 

1.099 

1.035 

0.503 

0.785 

0.287 

1.170 

10 

0.727 

0.660 

0.436 

0.968 

0.440 

0.642 

1.035 

1.035 

0.62S 

0.34S 

0.315 

0.616 

11 

0.660 

0.568 

0.470 

0.662 

0.507 

0.785 

0.967 

0.967 

0.906 

0.487 

0.497 

0.487 

12 

0.704 

0.599 

0.392 

0.662 

0.541 

0.680 

1.706 

0.967 

1.035 

0.497 

0.389 

0.348 

13 

0.727 

0.572 

0.541 

0.605 

0.575 

0.765 

1.099 

0.967 

1.035 

0.497 

0.78S 

0.636 

14 

0.727 

0.619 

0.507 

0.927 

0.507 

1.241 

0.967 

0.906 

0.704 

0.477 

0.460 

0.690 

IS 

0.693 

0.582 

0.507 

0.747 

0.541 

1.170 

0.906 

0.967 

0.616 

0.460 

0.440 

0.636 

IS 

0.683 

0.507 

0.582 

0.747 

0.507 

0.906 

1.968 

1.170 

0.565 

0.680 

1.241 

0.616 

17 

1.404 

0.524 

0.673 

0.673 

0.474 

0.642 

2.060 

0.967 

0.575 

0.497 

0.636 

3.315 

IB 

1.191 

0.561 

0.862 

0.639 

0.507 

0.842 

1.390 

0.842 

0.575 

0.399 

0.487 

0.842 

19 

0.805 

0.572 

0.699 

0.649 

0.541 

0.724 

1.170 

0.642 

2.442 

0.375 

0.433 

0.670 

SO 

0.74T 

0.599 

0.988 

0.619 

0.507 

0.724 

1.466 

0.765 

0.906 

0.382 

0.406 

0.569 

a 

0.727 

0.572 

1.191 

0.609 

0.541 

0.560 

1.241 

0.768 

0.690 

0.375 

0.365 

0.534 

SS 

0.663 

0.582 

0.693 

0.609 

0.575 

0.660 

1.035 

1.039 

0.636 

0.359 

C.315 

2.344 

23 

0.747 

0.531 

0.582 

1.191 

0.846 

0.616 

1.033 

1.099 

0.649 

0.348 

0.359 

3.078 

M 

0.704 

0.561 

0.524 

0.662 

0.609 

0.636 

1.035 

0.842 

0.616 

0.342 

0.348 

0.724 

as 

0.747 

0.531 

0.531 

0.714 

0.507 

0.636 

1.170 

1.466 

0.575 

0.359 

0.724 

0.599 

86 

0.683 

0.497 

0.582 

0.704 

0.507 

0.724 

0.967 

1.170 

0.334 

0.642 

0.406 

0.524 

17 

0.683 

0.588 

0.507 

0.660 

0.507 

0.690 

1.035 

0.967 

0.545 

0.453 

0.342 

0.999 

£8 

0.660 

0.5O7 

0.474 

0.660 

0.507 

3.768 

1.099 

0.785 

0.690 

0.375 

0.359 

0.579 

19 

0.639 

0.487 

0.474 

0.660 

1.315 

0.906 

0.785 

0,555 

0.375 

0.335 

0.524 

30 

0.650 

0.470 

0.507 

0.399 

1.035 

0.906 

0.785 

0.555 

0.362 

0.328 

2.472 

31 

0.060 

0.609 

0.440 

2.344 

0.724 

0.375 

0.294 

Total 

24.289 

17.883 

17.773 

27.289 

15.049 

41.083 

41.161 

36.231 

21.910 

15.650 

14.173 

27.314 

Max. 

1.404 

0.927 

1.191 

1.975 

0.846 

5.209 

5.513 

4.329 

2.442 

2.439 

1.241 

3.315 

Mln. 

0.660 

0.470 

0.392 

0.440 

0.406 

0.541 

0.906 

0.724 

0.334 

0.342 

0.287 

0.234 

Are*. 

0.764 

0.596 

0.573 

0.880 

0.550 

1.325 

1.372 

1.169 

0.730 

0.537 

0.437 

0.910 

OCTORAHQ  CHEEK 


Dally  and  Monthly  Dlachargo, 

In  Mill 

on  Cellona   per   square  Mile 

-my 

1934 

1935 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

War. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.035 

0.433 

2.858 

1.316 

0.710 

1.099 

0.967 

1.035 

0.629 

0.683 

0.629 

0.419 

2 

0.714 

0.440 

1.S81 

1.241 

0.744 

1.241 

0.967 

1.170 

0.609 

0.592 

0.572 

0.467 

3 

0.660 

0.416 

1.170 

0.906 

0.778 

1.241 

0.908 

1.316 

0.555 

0.555 

0.592 

0.734 

4 

0.575 

0.565 

1.241 

0.785 

0.778 

1.035 

0.842 

1.099 

0.639 

0.507 

0.572 

2.658 

5 

0.565 

0.906 

0.967 

0.609 

0.744 

1.035 

0.342 

0.967 

0.660 

0.528 

0.582 

5.209 

6 

0.967 

1.708 

0.842 

0.724 

0.710 

1.099 

1.486 

1.035 

0.849 

0.507 

0.507 

3.078 

7 

0.842 

1.035 

0.785 

0.724 

0.710 

1.035 

0.987 

1.881 

0.649 

0.501 

0.555 

1.393 

8 

0.680 

0.670 

0.7B3 

0.785 

0.710 

1.035 

2.543 

1.316 

0.649 

3.788 

0.572 

1.042 

g 

0.524 

0.565 

0.704 

0.906 

0.785 

0.967 

4.600 

0.967 

1.471 

22.120 

0.555 

0.974 

10 

0.595 

0.497 

0.744 

1.170 

1.170 

0.967 

2.246 

0.967 

0.849 

1.884 

0.517 

0.974 

n 

0.565 

0.524 

0.676 

0.967 

1.170 

1.241 

1.708 

1.241 

0.693 

1.471 

0.484 

0.791 

12 

0.514 

0.534 

0.643 

0.785 

1.099 

1 .  627 

1.546 

0.987 

0.829 

1.106 

0.507 

0.734 

13 

0.497 

0.477 

0.676 

0.724 

1.035 

3.315 

1.327 

0.967 

0.572 

0.974 

0.484 

0.714 

14 

0.4  60 

0.497 

0.680 

0.724 

0.967 

1.708 

1.436 

0.967 

0.555 

0.849 

1.393 

0.704 

15 

0.467 

0.433 

0.636 

0.576 

4.059 

1.468 

1.390 

0.842 

0.562 

0.649 

0.561 

0.683 

16 

0.440 

0.477 

0.616 

0.680 

2.645 

1.241 

1.316 

0.842 

0.545 

0.649 

1.549 

0.649 

17 

0.467 

0.467 

0.68O 

0.704 

3.315 

1.841 

1.241 

0.842 

0.555 

0.734 

0.561 

0.629 

18 

0.460 

0.440 

0.618 

0,785 

£.080 

1.099 

1.170 

0.785 

3.788 

0.693 

0.484 

0.829 

19 

0.430 

0.423 

1.316 

0.690 

1.708 

1.035 

1.170 

0.785 

3.078 

0.670 

0.484 

0.891 

£0 

0.450 

0.423 

1.708 

0.724 

1.468 

1.035 

1.099 

0.724 

1.630 

0.784 

0.487 

0.555 

SI 

0.440 

0.440 

0.842 

1.708 

1.241 

1.170 

1.035 

0.785 

0.913 

0.913 

0.572 

0.572 

22 

0.477 

0.416 

0.785 

2.543 

1.241 

1.170 

1.035 

0.724 

0.974 

0.734 

0.71* 

0.582 

23 

0.450 

0.460 

0.785 

1.488 

1.241 

1.099 

1.035 

0.724 

0.734 

1.630 

0.592 

0.555 

24 

0.433 

0.967 

0.724 

0.812 

1.170 

1.170 

1.035 

0.724 

0.849 

0.791 

0.464 

0.517 

£5 

0.389 

0.526 

0.724 

0.947 

1.241 

1.035 

0.967 

0.704 

0.592 

1.106 

0.443 

0.517 

£6 

0.433 

0.497 

0.785 

0.879 

1.390 

1.035 

0.906 

0.880 

0.534 

1.177 

0.450 

0.517 

27 

0.460 

0.497 

0.906 

0.812 

1.463 

0.967 

0.987 

0.660 

0.592 

0.791 

0.443 

0.528 

28 

0.440 

0.534 

0.724 

0.744 

1.170 

0.967 

0.967 

0.636 

0.592 

0.714 

0.443 

0.517 

89 

0.440 

0.967 

0.842 

0.812 

1.241 

0.906 

0.616 

1.042 

0.693 

0.389 

0.528 

30 

0.399 

1.881 

0.S42 

0.744 

0.967 

1.968 

0.616 

1.319 

0.592 

0.426 

0.501 

31 

0.406 

0.836 

0.710 

0.987 

0.660 

0.609 

0.436 

Total 

16.754 

19.215 

28.819 

£8.703 

37.5£7 

37.55£ 

40.904 

£8.244 

28.127 

50.334 

16.019 

29 .168 

Jinx. 

1.035 

1.881 

2.858 

£.543 

4.059 

3.315 

4.600 

1.681 

3.788 

22.120 

1.549 

5.209 

Kin. 

0.389 

0.418 

0.616 

0.575 

0.710 

0.967 

0.842 

0.616 

0.534 

0.501 

0.389 

0.419 

Avar. 

0.540 

0.641 

0.930 

0.926 

1.340 

1.211 

1.383 

0.911 

0.936 

1.624 

0.581 

0.97B 

1935 

1936 

Day 

Oct. 

Hot. 

Ceo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept* 

1 

0.779 

2.660 

1.550 

1.043 

0.6£3 

0.494 

0.3£5 

0.298 

£ 

0.745 

1.885 

1.632 

1.043 

0.596 

0.464 

0.34£ 

0.291 

3 

0.745 

1.801 

1.977 

1.107 

0.616 

0.437 

0.335 

0.308 

4 

0.812 

£.261 

1.550 

£.251 

0.914 

0.525 

0.3£5 

0.291 

5 

0.880 

2.065 

1.472 

1.246 

0.853 

0.579 

0.301 

0.278 

6 

0.880 

1.550 

4.333 

1.043 

0.596 

0.501 

0.301 

0.267 

7 

0.812 

1.246 

2.251 

1.043 

0.589 

0.444 

0.470 

0.261 

a 

0.711 

1.176 

1.865 

1.043 

0.569 

0.423 

0.372 

0.271 

9 

0.745 

1.107 

1.801 

0.975 

0.543 

0.396 

0.349 

0.257 

10 

0.779 

1.320 

2.349 

0.914 

0.518 

0.352 

0.315 

0.271 

11 

0.812 

9.343 

2.251 

0.914 

0.543 

0.434 

0.298 

0.281 

12 

0.779 

9.650 

1.977 

0.914 

0.792 

0.359 

0.316 

0.254 

13 

0.812 

3.  080 

1.885 

0.914 

0.694 

0.437 

0.335 

0.281 

14 

1.489 

2.180 

1.713 

1.178 

0.694 

0.4£3 

0.278 

0.281 

15 

1.395 

1.472 

1.885 

1.632 

0.914 

0.616 

0.410 

0.291 

0.291 

16 

2.860 

1.043 

1.713 

1.632 

0.850 

0.559 

0.359 

0.301 

0.186 

17 

1.713 

1.320 

2.146 

1.478 

0.850 

0.5£5 

0.315 

0.298 

0.247 

18 

1.632 

£.444 

5.464 

1.472 

0.792 

0.516 

0.349 

0.298 

0.193 

19 

2.444 

1.632 

2.647 

1.395 

0.914 

0.579 

0.335 

0.213 

0.230 

20 

1.632 

1.107 

2.444 

1.395 

0.850 

0.79£ 

0.518 

0.301 

0.288 

21 

1.489 

0.975 

3.554 

1.320 

0.792 

0.543 

0.464 

0.308 

0.291 

22 

1.354 

0.914 

£.680 

1.395 

0.735 

0.494 

0.410 

0.579 

0.261 

23 

1.151 

0.880 

1.801 

1.246 

0.735 

0.457 

0.34£ 

0.487 

0.261 

24 

0.982 

0.914 

1.977 

1.246 

0.735 

0.569 

0.655 

0.335 

0.244 

25 

1.016 

1.632 

1.885 

1.178 

0.894 

0.714 

0.559 

0.291 

0.254 

£6 

0.982 

9.410 

1.713 

1.178 

0.653 

0.543 

0.379 

0.301 

0.244 

£7 

0.948 

5.213 

2.444 

1.107 

0.735 

0.464 

0.430 

0.281 

C.244 

£8 

0.914 

4.694 

2.860 

1.107 

0.694 

0.511 

0.494 

0.298 

0.£M 

29 

0.880 

3.554 

1.977 

1.178 

0.653 

0.679 

0.403 

0.792 

0.237 

30 

0.880 

1.801 

1.043 

0.643 

0.461 

0.423 

0.494 

0.257 

31 

0.646 

1.632 

0.623 

0.416 

0.301 

Total 

£3.118 

46.894 

62.519 

49.622 

£8.490 

17.88£ 

13.559 

10.630 

7.818 

l£sx. 

£.860 

9.410 

9.850 

4.333 

2.  £51 

0.914 

0.655 

0.579 

0.308 

Uin. 

0.846 

0.745 

1.107 

1.043 

0.623 

0.516 

0.315 

O.W3 

0.186 

Atot. 

1.360 

1.686 

2.662 

1.654 

0.919 

0.596 

0.437 

0.349 

0.260 

QCT0R1B0  CREEK 


Dally  and  Monthly  Dlocharee, 

in  Mill! 

on  Gallons  per  Square  Ml 

le 

Day 

1938 

1937 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.833 

0.257 

0.268 

0.975 

1.713 

0.792 

0.653 

0.975 

0.559 

0.975 

1.107 

0.542 

2 

0.45? 

0.278 

0.261 

0.589 

1.043 

0.850 

0.674 

0.914 

0.542 

0.552 

0.494 

C.511 

3 

0.247 

0.278 

0.850 

1.043 

0.735 

0.850 

0.853 

0.914 

0.525 

0.487 

0.383 

0.481 

4 

0.257 

0.278 

0.396 

0.792 

0.914 

0.792 

0.616 

0.850 

0.714 

0.464 

0.372 

0.450 

5 

0.261 

0.349 

0.301 

0.552 

0.85O 

0.850 

0.633 

0.792 

0.559 

0.596 

0.359 

0.494 

e 

0.247 

0.318 

0.308 

0.5X6 

0.7BE 

0.792 

1.977 

0.850 

0.511 

4.536 

0.335 

0.653 

7 

0.261 

0.291 

2.065 

0.735 

C.792 

0.792 

0.975 

0.914 

0.542 

1.107 

1.479 

0.525 

8 

0.328 

0.291 

0.623 

0.975 

0.975 

0.714 

0.792 

0.792 

0.464 

0.663 

0.792 

0.464 

g 

0.318 

0.359 

0.430 

0.714 

0.975 

0.735 

0.792 

0.792 

0.511 

0.569 

0.511 

0.437 

10 

0.328 

0.318 

0.325 

0.653 

1.178 

0.714 

0.914 

0.792 

0.457 

0.525 

0.437 

0.450 

ii 

0.470 

0.251 

0.494 

1.320 

0.850 

0.704 

0.735 

0.714 

0.975 

0.494 

0.403 

0.396 

12 

0.328 

0.281 

1.107 

0.735 

0.735  • 

0.694 

0.714 

0.694 

0.884 

0.487 

0.383 

0.430 

13 

0.257 

0.254 

0.559 

0.853 

0.735 

0.714 

0.674 

0.894 

0.494 

0.464 

0.724 

0.423 

14 

0.E67 

0.247 

0.410 

0.589 

0.91-4 

0.735 

0.663 

1.395 

0.518 

0.450 

0.423 

0.437 

15 

0.257 

0.271 

0.403 

1.246 

0.914 

0.792 

0.735 

1.472 

0.559 

0.494 

0.372 

0.403 

16 

0.254 

0.254 

0.352 

1.178 

0.792 

0.792 

0.792 

0.850 

0.494 

0.470 

0.379 

0.410 

17 

0.416 

0.234 

0.806 

0.792 

0,735 

0.735 

0.674 

0.850 

0.494 

0.457 

0.349 

0.396 

IB 

0.383 

0.237 

0.694 

2.251 

0.735 

0.914 

0.653 

0.735 

0.792 

0.569 

0.335 

0.410 

19 

0.318 

0.B47 

0.464 

1.178 

0.714 

0.975 

0.633 

0.735 

0.589 

0.430 

0.325 

0.403 

£0 

0.E81 

0.254 

4.804 

1.550 

0.850 

1.395 

0.633 

0.714 

0.684 

0.423 

0.335 

0.396 

El 

0.281 

0.254 

0.975 

2.065 

0.914 

1.977 

0.694 

0.683 

0.569 

0.423 

0.880 

0.383 

22 

0.278 

0.261 

0.663 

1.550 

5.213 

0.850 

1.801 

0.643 

1.472 

0.410 

2.799 

0.379 

S3 

0.267 

0.261 

0.543 

1.713 

1.472 

0.914 

1.043 

0.735 

0.816 

0.396 

2.251 

0.328 

24 

0.247 

0.257 

0.494 

1.395 

1.246 

0.792 

0.792 

0.874 

0.423 

0.372 

1.S46 

0.325 

25 

0.257 

0.261 

0.484 

2.444 

1.107 

0.850 

0.792 

0.596 

0.464 

0.386 

1.246 

0.335 

£6 

0.278 

0.287 

0.464 

1.550 

0.850 

0.850 

1.601 

0.598 

0.437 

0.383 

0.850 

0.352 

2? 

0.2B8 

0.257 

0.437 

1.178 

0.975 

0.735 

2.755 

0.663 

0.437 

0.464 

1.178 

0.349 

£8 

0.254 

0.254 

0.450 

1.043 

0.914 

0.735 

1.977 

0.694 

0.653 

0.410 

0.975 

0.359 

29 

0.E67 

0.254 

0.416 

1.043 

0.714 

1.320 

1.045 

0.559 

0.359 

0.643 

0.383 

30 

0.267 

0.247 

0.383- 

1.043 

0.714 

1.107 

0.616 

0.714 

0.352 

0.616 

0.372 

31 

0.244 

0.525 

1.246 

0.653 

0.579 

2.048 

0.694 

Total 

9.496 

8.130 

£1.354 

35.306 

30.632 

26.115 

29.667 

24.940 

18.011 

£1.195 

23.675 

12^676 

Uax. 

0.833 

0.359 

4.804 

2.444 

5.213 

1.927 

2.755 

1.472 

1.472 

4.536 

2.799 

0.853 

Uin. 

0.244 

0.234 

0.281 

0.516 

0.714 

0.653 

0.616 

0.579 

0.423 

0.352 

0.325 

0.32S 

Aver. 

0.306 

0.271 

0.689 

1.139 

1.094 

0.642 

0.BB9 

0.805 

0.600 

0.684 

0.764 

0.423 

NORTH  BRANCA  PATAPSCO  RIVER 


LOCATION  OP  GAGIHG  STATION         -  Bater-stage  rseorder  ot  highway  bridge  on  Louisvills- 
Dellght  Road,   600-feet  above  mouth  of  Cooks  aranoh  and 
3fc  miles  southwest  of  Rela tare town,  Baltlmure  County. 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION  -  91.0  square  miles. 

CRA1NAGK  AREA  AT  MOUTH  -   611  square  miles. 

FLO*  DATA  PRESENTED  HEREWITH  -  Oat.  1,   1928  to  Sept.  30,   1837   lnoluslre. 

REMARKS 


-  Basic  Data  obtained  from  Hater  Supply  Papars  prlutad  by 
the  0,  3.  Deportment  of  the  Interior. 


■  No  diversions  or  additions  to  stream  flow  exist. 


SUMMARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Dally  Maximum,   Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mils 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

280.067 

232. 360 

115.458 

122.988 

365.670 

238.312 

264.015 

309.800 

284.428 

Daily  Maximum 

6.029 

7.809 

3.400 

4.837 

25.201 

11.571 

5.345 

14.283 

8.954 

Daily  Minimum 

0.269 

0.127 

0.078 

0.076 

0.114 

0.163 

0.185 

0.156 

0.192 

Daily  Average 

0.767 

0.637 

0.316 

0.336 

1.057 

0.653 

0.723 

0.846 

0.779 

Dally  and  Monthly  Discharge,   in  Million  Gallons  par  square  Mils 

1928 

1929 

Daj 

Oot. 

Nov. 

Doc. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.675 

0.482 

0.960 

0.852 

0.462 

1.718 

0.675 

0.901 

0.782 

0.648 

0.334 

2 

0.6-16 

0.482 

0.561 

0.852 

0.462 

1.625 

0.660 

0.868 

0.638 

0.648 

0.412 

3 

0.618 

0.482 

0.482 

0.497 

0.462 

1.910 

0.638 

2.348 

0.618 

0.618 

0.348 

4 

0.582 

0.853 

0.462 

0.497 

0.462 

2.293 

0.624 

1.094 

0.589 

0.583 

0.468 

6 

0.589 

0.737 

0.454 

0.497 

0.462 

4.307 

1.108 

0.994 

0.568 

0.560 

0.348 

6 

0.740 

0.546 

0.433 

2.159 

0.462 

3.365 

1.008 

1.044 

0.560 

0.560 

0.334 

7 

0.582 

0.504 

0.398 

0.823 

3.344 

2.073 

0.703 

1.235 

0.546 

0.546 

0.340 

8 

0.546 

0.482 

0.404 

0.603 

0.823 

1.413 

0.638 

0.994 

0.675 

0.625 

0.326 

9 

0.540 

0.462 

0.404 

0.781 

0.638 

1.307 

0.618 

0.888 

0.675 

0.504 

0.312 

10 

0.526 

0.441 

0.404 

2.173 

0.617 

1.071 

0.638. 

0.852 

0.582 

0.497 

0.320 

11 

0.511 

0.433 

0.462 

0.958 

0.426 

1.022 

0.638 

0.796 

0.546 

0.482 

0.312 

12 

0.511 

0.433 

0.419. 

0.738 

0.426 

1.022 

0.724 

0.738 

0.511 

0.468 

0.305 

13 

0.504 

0.419 

0.404 

0.497 

0.426 

1.071 

0.767 

0.738 

0.504 

0.468 

0.306 

14 

0.497 

0.419 

0.504 

0.497 

0.426 

1.434 

0.703 

0.738 

0.482 

0.967 

0.533 

15 

0.482 

0.419 

1.194 

0.497 

0.426 

1.192 

0.660 

0.738 

0.540 

0.667 

0.789 

IS 

0.482 

0.419 

0.619 

0.497 

0.426 

1.108 

6.029 

0.724 

0.540 

0.504 

0.340 

0.426 

17 

0.482 

0.433 

0.561 

0.901 

0.426 

0.979 

S.310 

0.689 

0.497 

0.482 

0.326 

18 

0.497 

0.433 

0.647 

0.675 

0.468 

0.888 

2.335 

0.661 

0.462 

0.454 

0.312 

19 

0.589 

0.454 

0.560 

0.703 

0.468 

0.866 

1.683 

1.944 

0.454 

0.462 

0.298 

20 

0.560 

0.525 

0.525 

0.638 

0.468 

0.837 

1.434 

1.242 

5.219 

0.454 

0.298 

21 

0.540 

0.454 

0.497 

0.568 

0.462 

0.609 

1.342 

1.143 

1.122 

0.419 

0.284 

22 

0.511 

0.433 

0.390 

0.511 

0.462 

0.796 

1.506 

0.930 

3.510 

0.419 

0.269 

23 

0.504 

0.419 

0.390 

0.54ft 

0.462 

0.796 

1.193 

0.823 

0.913 

0.454 

0.797 

24 

0.504 

0.419 

0.390 

0.582 

0.462 

0.781 

1.094 

0.767 

2.158 

0.454 

0.312 

35 

0.504 

0.419 

0.390 

0.823 

0.462 

0.753 

1.071 

0.724 

1.746 

0.433 

0.284 

20 

0.497 

0.412 

0.390 

0.993 

5.536 

0.724 

1.071 

0.703 

1.265 

0.404 

0.284 

37 

0.497 

0.412 

0.390 

0.753 

5.721 

0.753 

1.044 

0.703 

0.809 

0.376 

0.284 

26 

0.482 

0.412 

0.390 

0.589 

5.195 

0.724 

0.944 

0.703 

1.584 

0.369 

0.284 

29 

0.497 

0.412 

0.390 

0.462 

0.689 

0.944 

0.703 

0.958 

0.348 

0.284 

30 

0.497 

0.554 

0.390 

0.462 

0.675 

0.944 

0.717 

0.716 

0.433 

0.284 

31 

0.497 

0.420 

0.462 

0.675 

0.738 

0.369 

0.284 

Total 

16.689 

14.204 

15.284 

23.086 

31.342 

39.676 

38.746 

28.900 

32.797 

15.575 

11.010 

12.778 

Max. 

0.740 

0.853 

1.194 

2.173 

5.721 

4.307 

6.029 

8.346 

5.510 

0.967 

0.797 

0.426 

Min. 

0.482 

0.412 

0.390 

0.462 

0.426 

0.675 

0.616 

0.661 

0.434 

0.348 

0.269 

0.426 

Avar. 

0.538 

0.474 

0.493 

0.745 

1.128 

1.278 

1.292 

0.930 

1.093 

0.502 

0.355 

0.426 

Daily  and  Monthly  Diacaexga,   In  Million  Gallons  per  Squara  L&la 


1929 

1930 

Day 

Oct. 

ITov. 

Dae. 

Jan. 

yob. 

ilex. 

Apr. 

May 

Jons 

July 

AUg- 

Sept. 

1 

1.420 

0.533 

0.462 

0.837 

0.497 

0.631 

0.738 

0.638 

0.412 

0.334 

0.226 

0.164 

2 

7.809 

0.873 

0.462 

0.767 

0.497 

0.675 

0.724 

0.611 

0.393 

0.648 

0.191 

0.425 

3 

1.576 

2.456 

0.462 

0.733 

0.497 

0.611 

0.696 

0.597 

0.390 

0.512 

0.178 

0.205 

4 

1.206 

1.377 

0.462 

0.674 

0.497 

0.597 

0.710 

0.589 

0.376 

0.376 

0.170 

0.170 

5 

0.866 

0.944 

0.462 

0.575 

3.969 

0.611 

0.710 

0.568 

0.262 

0.327 

0.164 

0.164 

6 

0.752 

0.795* 

0.851 

0.554 

2.293 

0.624 

1.667 

0.563 

0.575 

0.312 

0.142 

0.170 

1 

0.6=1 

0.724 

0.929 

0.568 

0.915 

0.774 

4.038 

0.563 

0.987 

0.306 

0.149 

0.149 

8 

0.610 

0.674 

0.823 

0.568 

0.837 

3.633 

2.541 

0.563 

0.795 

0.284 

0.156 

0.178 

9 

0.5-53 

0.633 

0.551 

0.540 

0.753 

1.420 

1.242 

0.540 

1.235 

0.234 

0.156 

0.170 

10 

0.533 

0.6U 

0.624 

0.533 

0.781 

1.122 

1.093 

0.533 

2.149 

0.277 

0.142 

0.149 

11 

0.511 

0.597 

0.563 

0.497 

0.753 

1.122 

1.008 

0.511 

0.675 

0.269 

0.142 

C.142 

12 

0.490 

0.597 

0.540 

0.490 

0.724 

1.157 

0.966 

0.511 

0.497 

0.269 

0.135 

0.135 

13 

0.432 

0.597 

0.574 

0.525 

1.662 

0.979 

0.930 

0.525 

0.462 

0.248 

0.142 

0.185 

14 

0.447 

0.597 

0.767 

0.675 

1.668 

0.915 

0.915 

0.563 

0.441 

0.242 

0.149 

0.220 

15 

0.426 

0.6U 

0.695 

0.350 

1.229 

0.352 

0.566 

0.575 

0.398 

0.242 

0.234 

0.185 

16 

0.419 

0.595 

0.625 

0.660 

1.008 

0.337 

0.352 

0.574 

0.398 

0.234 

0.276 

0.394 

W 

0.412 

0.595 

0.539 

0.554 

1.526 

0.337 

0.966 

0.540 

0.703 

0.227 

0.220 

0.398 

18 

0.412 

1.505 

0.597 

1.079 

0.852 

0.944 

0.533 

1.837 

0.234 

0.262 

0.227 

19 

0.412 

o.ses 

0.695 

1.044 

1.229 

0.383 

0.533 

0.533 

0.227 

0.205 

0.199 

20 

0.419 

" 0.710 

0.625 

0.993 

0.901 

0.809 

0.633 

0.468 

0.227 

0.185 

0.205 

21 

0.441 

0.660 

0.497 

0.915 

0.837 

0.781 

0.574 

0.426 

0.220 

0.185 

0.185 

22 

2.520 

0.595 

0.497 

0.337 

0.781 

0.781 

0.533 

0.398 

0.205 

0.178 

0.178 

23 

0.965 

0.539 

0.497 

0.823 

0.738 

0.724 

0.482 

0.369 

0.199 

0.135 

0.178 

24 

0.733 

0.575 

0.437 

0.809 

0.733 

0.710 

0.497 

0.390 

0.199 

0.178 

0J.70 

23 

0.675 

0.575 

0.497 

0.426 

0.796 

1.008 

0.696 

0.575 

0.468 

0.199 

0.178 

0.185 

26 

0.624 

0.554 

0.497 

0.696 

1.420 

0*675 

0.432 

0.412 

0.199 

C.156 

0.170 

27 

0.575 

0.539 

0.497 

0.866 

1.008 

0.660 

0.462 

0.398 

0.191 

0.17a 

0.156 

28 

0.540 

0.533 

0.71G 

0.738 

0.852 

0.646 

0.452 

0.334 

0.191 

0.164 

0.142 

29 

0.497 

0.497 

0.994 

0.796 

0.646 

0.490 

0.305 

0.191 

0.149 

0.142 

30 

0.511 

0.426 

0.210 

0.781 

0.646 

0.447 

0.326 

0.178 

0.135 

0.142 

-- 

■-" 

0.738 

, 

0.767 

0.426 

0.1T0 

0.127 

Total 

29.126 

22.4S0 

19.224 

13.569 

29.702 

30.205 

30.269 

1S.S18 

17.967 

8.221 

5.437 

6.332 

Max. 

7.809 

2.456 

0.994 

0.850 

3.969 

3.633 

4.038 

0.575 

2.149 

0.648 

0.276 

0.894 

Mis. 

0.412 

0.426 

0.462 

0.426 

0.497 

0.597 

0.646 

0.426 

0.305 

0.170 

0.127 

0.135 

Atst. 

0.937 

0.745 

0.621 

0.534 

1.058 

0.973 

1.0C3 

0.543 

0.599 

0.266 

0.176 

0.213 

1930 

1931 

Day 

Oct. 

"ov. 

Dec. 

Jas. 

?9b. 

Mar. 

apr. 

1&7 

juna 

July 

£ng. 

Sept. 

1 

0.135 

0.199 

0.320 

0.234 

0.213 

0.638 

1.362 

0.256 

0.661 

0.206 

0.099 

0.213 

2 

0.135 

0.191 

0.199 

0.205 

0.213 

0.597 

1.299 

0.256 

0.469 

0.206 

0.092 

0.165 

3 

0.142 

0.191 

0.213 

0.242 

0.191 

0.412 

0.736 

0.269 

0.305 

0.206 

0.099 

0.463 

4 

0.142 

0.206 

0.213 

0.277 

0.234 

0.341 

0.611 

0.246 

0.234 

0.206 

0.121 

0.269 

5 

0.135 

0.242 

0.213 

1.342 

0.213 

0.305 

0.525 

0.234 

0.220 

0.205 

0.114 

0.191 

g 

0.149 

0.206 

0.213 

1.874 

0.220 

0.296 

0.490 

0.254 

0.205 

0.206 

0.092 

0.191 

7 

0.149 

0.178 

0.312 

0.490 

0.191 

0.234 

0.696 

0.248 

0.242 

0.206 

0.092 

0.164 

s 

0.149 

0.178 

0.248 

0.440 

0.220 

0.633 

0.637 

0.682 

0.433 

0.206 

0.086 

0.149 

s 

0.156 

0.170 

0.22C 

0.298 

1.356 

0.554 

0.597 

0.398 

0.234 

0.142 

0.078 

0.135 

10 

0.149 

0.185 

0.212, 

0.298 

0.646 

0.412 

0.525 

0.320 

0.213 

0.227 

1.179 

0.115 

11 

0.149 

0.185 

0.191 

0.248 

0.355 

0.320 

0.490 

0.540 

0.205 

0.191 

1.717 

0.115 

12 

0.135 

0.170 

0.199 

0.277 

0.355 

0.284 

0.433 

0.376 

0.191 

0.149 

0.455 

0.107 

13 

0.156 

0.185 

0.191 

0.256 

0.277 

0.256 

0.396 

0.476 

0.170 

0.135 

0.264 

C.099 

14 

0.156 

0.185 

0.191 

0.227 

0.320 

0.256 

0.362 

0.377 

0.164 

0.135 

0.178 

0.099 

15 

0.164 

0.206 

0.185 

0.213 

0.256 

0.256 

0.341 

0.377 

0.170 

0.127 

0.142 

0.099 

16 

0.177 

0.199 

0.135 

0.227 

0.248 

0.269 

0.520 

0.320 

1.235 

0.127 

0.135 

0.099 

it 

0.191 

0.242 

0.164 

0.248 

0.312 

0.341 

0.320 

0.234 

0.504 

0.127 

0.127 

0.121 

18 

0.191 

0.363 

0.199 

0.248 

0.504 

0.469 

0.312 

0.277 

0.270 

0.135 

0.107 

0.127 

19 

0.177 

0.234 

0.220 

3.400 

0.398 

0.560 

0.293 

0.269 

0.213 

0.127 

0.099 

0.114 

SO 

0.191 

0.199 

0.213 

0.661 

0.363 

0.504 

0.264 

0.243 

0.191 

0.170 

0.099 

0.107 

21 

0.177 

0.205 

0.18S 

0.334 

0.341 

0.419 

0.277 

0.355 

0.164 

0.235 

0.135 

0.127 

22 

0.177 

0.205 

0.155 

0.312 

0.520 

0.355 

0.305 

0.305 

0.164 

0.164 

0.199 

0.099 

23 

0.135 

0.205 

0.205 

0.264 

0.296 

0.341 

0.511 

0.540 

0.164 

0.127 

1.640 

0.092 

24 

0.185 

0.205 

0.173 

0.256 

0.284 

0.320 

0.334 

0.320 

0.567 

0.242 

0.504 

0.121 

25 

0.173 

0.213 

0.149 

0.248 

0.248 

0.312 

0.305 

0.277 

0.227 

0.142 

0.419 

0.092 

26 

0.164 

0.191 

0.830 

0.242 

0.248 

0.312 

0.320 

0.269 

0.206 

0.114 

0.433 

0.193 

27 

0.173 

0.178 

3.230 

0.242 

0.242 

0.296 

0.376 

0.234 

0.206 

0.114 

0.242 

0.213 

23 

0.199 

0.164 

0.597 

0.269 

0.234 

0.305 

0.305 

0.213 

0.206 

0.107 

0.199 

0.127 

29 

0.199 

0.170 

0.362 

0.256 

2.044 

0.284 

0.205 

0.206 

0.099 

2.335 

C.107 

30 

0.205 

0.205 

0.333 

0.234 

0.738 

0.269 

0.191 

0.206 

0.114 

0-.433 

0.093 

31 

0.192 

0.355 

0.234 

0.540 

0.603 

0.114 

0.234 

Total 

5.163 

6.055 

10.911 

14.666 

9.300 

13.978 

14.524 

10.201 

8.945 

5.062 

12.218 

4.430 

Wax. 

0.205 

0.353 

3.230 

3.400 

1.356 

2.044 

1.362 

0.682 

1.235 

0.235 

2.335 

0.468 

Kin. 

0.135 

0.164 

0.135 

0.205 

0.191 

0.256 

0.269 

0.191 

0.164 

0.099 

0.078 

0.092 

Aver. 

0.167 

0.201 

0.352 

0.473 

0.332 

0.451 

0.485 

0.330 

0.293 

0.164 

0.395 

C.U7 
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Dally  and  Monthly  Discharge;    tn  Million  Oallouc  per  square 

Mile 

Day 

1931 

1932 

Dot. 

Hot. 

Doc. 

Jan. 

Fab. 

fclar. 

*pr. 

Llay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.092 

0.127 

0.228 

0.909 

0.291 

0.248 

1.320 

0.874 

0.305 

0.220 

0.127 

0.142 

2 

0.092 

0.127 

0.171 

0.965 

0.269 

0.234 

0.874 

0.560 

0.298 

0.220 

0.127 

1.456 

3 

0.092 

0.127 

0.149 

0.476 

0.291 

0.234 

0.781 

0.433 

0.284 

0.199 

0.150 

1.300 

4 

0.092 

0.127 

0.170 

0.341 

1.035 

0.305 

0.653 

0.412 

0.263 

0.233 

0.384 

0.242 

5 

0.092 

0.127 

0.199 

0.284 

0.986 

0.412 

0.618 

0.384 

0.263 

0.255 

0.178 

0.350 

6 

0.092 

0.135 

0.178 

0.966 

0.526 

0.497 

0.597 

0.384 

0.269 

0.213 

0.150 

0.313 

7 

0.092 

0.135 

0.170 

1.413 

0.448 

0.667 

0.540 

0.369 

0.256 

0.233 

0.142 

0.171 

8 

0.113 

0.135 

0.149 

0.716 

0.404 

0.482 

0.525 

0.348 

0.234 

0.227 

0.156 

0.150 

9 

0.164 

0.142 

0.362 

0.845 

0.355 

0.412 

0.767 

0.384 

0.234 

0.199 

0.142 

0.142 

10 

0.113 

0.142 

0.475 

0.632 

0.348 

0.341 

1.135 

0.376 

0.234 

0.184 

0.127 

0.127 

11 

0.113 

0.142 

0.291 

0.476 

0.334 

0.341 

0.901 

0.759 

0.227 

0.178 

0.306 

0.127 

12 

0.107 

0.156 

0.312 

0.404 

0.341 

0.341 

0.738 

0.937 

0.248 

0.164 

0.185 

0.127 

13 

0.099 

0.156 

C.262 

0.384 

0.312 

0.369 

0.63S 

2.675 

0.298 

0.164 

0.156 

0.127 

14 

0.107 

0.156 

0.241 

0.355 

0.291 

0.341 

0.582 

1.006 

0.298 

0.156 

0.135 

0.127 

15 

0.234 

0.142 

0.220 

0.320 

0.291 

0.291 

0.540 

0.753 

0.569 

0.142 

0.127 

0.121 

IS 

0.227 

0.156 

0.191 

0.334 

0.269 

0.291 

0.519 

0.632 

0.455 

0.156 

0.127 

0.127 

1? 

0.127 

0.156 

0.178 

0.298 

0.369 

0.433 

0.497 

0.560 

0.312 

0.164 

C.113 

C.121 

IB 

0.113 

0.170 

0.178 

0.298 

0.*48 

n.»M 

0.482 

0.504 

0.298 

0.149 

0.135 

0.113 

IB 

0.107 

0.170 

0.170 

0.25S 

0.291 

0.724 

0.462 

0.476 

0.284 

0.142 

0.611 

0.107 

BO 

0.107 

0.170 

0.156 

0.256 

0.284 

0.716 

0.454 

0.454 

0.284 

0.184 

0.178 

0.113 

21 

0.113 

0.170 

0.149 

0.248 

0.263 

0.546 

0.447 

0.447 

0.269 

0.242 

0.142 

0.107 

22 

0.113 

0.156 

0.164 

0.248 

0.291 

0.016 

0.433 

0.482 

0.256 

0.460 

0.127 

0.113 

23 

0.107 

0.171 

0.213 

0.248 

0.263 

0.567 

0.426 

0.412 

0.234 

0.238 

C.121 

0.113 

24 

0.107 

0.164 

0.185 

0.269 

0.234 

0.540 

0.404 

0.404 

0.li20 

0.213 

0.107 

0.127 

25 

0.107 

0.171 

0.170 

0.248 

0.242 

0.482 

0.412 

0.304 

0.205 

0.178 

C.107 

0.107 

26 

0.113 

0.150 

0.156 

0.234 

0.256 

0.454 

0.426 

0.404 

0.199 

0.164 

0.092 

0.099 

27 

0.121 

0.164 

0.135 

0.341 

0.256 

0.47S 

0.384 

0.412 

0.227 

0.164 

0.086 

0.142 

28 

fr.121 

0.220 

0.156 

0.291 

0.256 

4.837 

0.369 

0.404 

C.455 

0.199 

0.078 

0.170 

29 

0.313 

0.185 

0.164 

0.269 

0.256 

1.449 

0.369 

0.341 

0.434 

0.164 

0.078 

0.142 

30 

0.193 

0.229 

0.149 

0.412 

0.994 

0.355 

0.334 

0.248 

0.142 

0.730 

0.128 

31 

0.142 

0.142 

0.341 

1.106 

0.320 

0.135 

0.199 

Total 

3.925 

4.678 

6.233 

14.077 

10.400 

20.686 

17.648 

17.626 

8.660 

6.531 

5.673 

6.051 

liu. 

0.313 

0.229 

0.475 

1.413 

1,035 

4.837 

1.320 

2.675 

0.569 

0.688 

0.780 

1.456 

liia. 

0.092 

0.127 

0.135 

0.234 

0.234 

0.234 

0.355 

0.320 

0.199 

0.135 

0.076 

0.C99 

Avar. 

0.126 

0.156 

0.201 

0.454 

0.358 

0.667 

0.589 

0.568 

0.209 

0.211 

0.184 

0.229 

Bay 

1932 

1933 

Oct. 

Not* 

Dec. 

Jan. 

Fab. 

liar. 

ipr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.126 

5.417 

0.547 

0.689 

0.738 

0.724 

1.072 

1.285 

0.795 

0.497 

0.327 

0.781 

2 

0.114 

1.271 

0.540 

0.639 

0.781 

0.703 

1.037 

1.271 

0.781 

1.377 

0.bl9 

0.731 

3 

0.114 

0.767 

0.525 

0.632 

0.669 

0.703 

1.086 

2.825 

0.753 

3.450 

0.327 

0.731 

4 

0.121 

0.603 

0.518 

0.632 

0.653 

0.667 

1.285 

1.462 

0.745 

0.795 

0.916 

0.838 

5 

0.206 

0.547 

0.504 

0.639 

0.653 

0.653 

1.058 

1.306 

0.717 

0.596 

0.383 

0.753 

6 

4.430 

0.540 

0.483 

0.582 

0.682 

0.632 

1.022 

1.888 

0.682 

0.532 

0.334 

0.667 

7 

0.483 

1.235 

0.497 

0.575 

0.682 

0.031 

2.258 

1.590 

0.667 

0.511 

0.327 

0.603 

8 

0,284 

0.767 

0.476 

0.540 

1.988 

1.725 

1.306 

2.478 

1.221 

0.490 

0.319 

0.596 

9 

0.220 

1.455 

0.447 

0.916 

0.345 

0.873 

1.136 

1.846 

0.745 

0.469 

0.298 

0.596 

10 

0.206 

4.309 

0.461 

0.795 

0.710 

0.738 

1.072 

2.094 

0.653 

0.490 

0.440 

0.689 

11 

0.199 

1.356 

0.461 

0.639 

0.745 

0.653 

0.980 

1.S26 

0.639 

0.454 

1.271 

o.see 

12 

0.206 

1.022 

0.504 

0.603 

0.674 

0.682 

3.329 

1.555 

0.632 

0.440 

0.454 

0.852 

13 

0.199 

0.845 

0.518 

0.5Q1 

0.745 

1.086 

1.619 

1.441 

2.165 

0.440 

0.398 

0.689 

14 

0.206 

0.738 

0.618 

0.540 

0.639 

2.804 

1.356 

1.356 

0.731 

0.419 

0.419 

0.666 

15 

0.199 

0.703 

0.504 

0.547 

0.7J.0 

1.377 

1.235 

1.249 

0.667 

0.419 

0.376 

0.838 

16 

■  0.199 

0.653 

0.426 

0.540 

0.767 

1.058 

1.342 

1.141 

0.667 

0.497 

0.348 

1.498 

17 

1.115 

0.724 

0.355 

0.540 

0.738 

0.966 

5.864 

1.320 

0*824 

0.454 

0.369 

0.937 

18 

3.471 

0.603 

0.497 

0.540 

0.873 

0.916 

2.492 

1.150 

0.667 

0.426 

0.355 

0.703 

19 

1.881 

3.202 

0.497 

0.525 

0.916 

1.342 

4.387 

1.C72 

0.618 

0.398 

0.327 

0.618 

20 

0.703 

1.320 

0.497 

0.525 

2.385 

2.598 

5.253 

1.072 

0.582 

0.383 

0.909 

0.731 

21 

0.518 

0.966 

0.497 

0.561 

1.356 

3.585 

3.124 

1.235 

0.554 

0.376 

0.511 

0.603 

22 

0.433 

0.809 

0.497 

0.616 

1.022 

1.952 

2.627 

1.029 

0.547 

0.369 

1.569 

0.568 

23 

0.376 

0.717  . 

0.497 

0.596 

0.994 

1.597 

2.222 

0.966 

C.511 

0.369 

17.463 

0.554 

24 

0.369 

0.689 

0.994 

0.540 

0.902 

1.413 

2.030 

0.951 

0.497 

0.348 

25.201 

C.547 

25 

0.341 

0.653 

1.377 

0.575 

0.087 

1.285 

1.903 

0.923 

0.497 

0.348 

2.399 

0.525 

26 

0.341 

0.738 

0.767 

3.933 

0.887 

1.427 

1.725 

0.880 

0.667 

0.369 

1.490 

0.511 

27 

0.504 

0.582 

0.824 

1.356 

0.767 

1.356 

1.569 

C.923 

0.618 

0.497 

1.166 

0.511 

28 

0.398 

0.547 

1.789 

1.186 

0.738 

1.186 

1.477 

1.108 

0.639 

0.405 

1.015 

0.511 

29 

0.348 

0.575 

1.122 

0.980 

1.058 

1.441 

0.937 

0.554 

0.398 

0.909 

0.582 

30 

0.334 

0.547 

0.902 

0.B31 

1.008 

1.335 

0.666 

0.511 

0.369 

0.824 

0.511 

31 

0.312 

0.859 

0.767 

0.994 

0.866 

0.348 

0.781 

Total 

18.958 

34.900 

20.000 

24.142 

25.166 

38.592 

59.642 

41.711 

21.546 

17.733 

62.572 

20.708 

tiax. 

4.430 

5.417 

1.789 

3.933 

2.365 

2.804 

5.064 

2.825 

2.165 

3.450 

25.201 

1.498 

Uln. 

0.114 

0.540 

0.355 

0.525 

0.639 

0.632 

0.980 

0.666 

0.497 

0.348 

0.298 

0.511 

i«r. 

0.612 

1.163 

0.645 

0.779 

0.899 

1.245 

1.968 

1.346 

0.710 

0.572 

2.018 

0.690 

BOOTH  BRANCH  PAIAP3CQ  RITES 
Dally  and  Uontbly  Discharge,   in  Million  Gallona  p«r  Square  Ulle 


DSJ 

1933 

1934 

Oct. 

HOT. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

liar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

AUg. 

Sapt. 

1 

0.525 

0.476 

0.426 

0.781 

0.390- 

0.355 

1.803 

0.618 

0.476 

0.646 

0.185 

0.177 

2 

0.880 

0.476 

0.398 

0.852 

0.426 

0.426 

1.178 

0.603 

0.454 

0.398 

0.185 

0.162 

3 

0.540 

0.476 

0.405 

0.568 

0.461 

6.389 

0.980 

1.995 

0.447 

0.327 

0.248 

0.185 

4 

0.518 

0.469 

0.426 

0.461 

0.461 

2.399 

0.923 

1.278 

0.426 

0.312 

0.213 

2.109 

5 

0.518 

0.476 

0.405 

1.313 

0.426 

1.746 

0.895 

0.937 

0.405 

0.298 

0.177 

0.383 

6 

0.554 

0.831 

0.412 

1.150 

0.426 

1.072 

0.774 

0.831 

0.625 

0.298 

0.177 

0.277 

7 

0.511 

0.575 

0.412 

1.697 

0.390 

0.831 

0.767 

0.767 

0.469 

0.284 

0.163 

0.662 

8 

0.497 

0.511 

0.398 

1.178 

0.390 

0.738 

0.710 

0.674 

0.376 

0.270 

0.163 

2.705 

9 

0.483 

0.497 

0.398 

0.859 

0.319 

0.660 

0.674 

0.653 

0.412 

0.305 

0.440 

1.115 

10 

0.476 

0.483 

0.369 

0.738 

0.355 

0.639 

0.660 

0.629 

0.476 

0.284 

0.490 

0.554 

11 

0.476 

0.469 

0.398 

0.653 

0.390 

0.582 

0.724 

0.653 

0.674 

0.270 

0.256 

0.426 

12 

0.454 

0.476 

0.355 

0.618 

0.390 

0.540 

0.951 

0.618 

1.420 

0.248 

0.674 

0.376 

13 

0.603 

0.476 

0.369 

0.639 

0.390 

0.639 

O.710 

0.603 

0.660 

0.334 

0.461 

0.516 

14 

0.554 

0.525 

0.383 

0.639 

0.355 

0.866 

0.660 

0.582 

0.476 

0.298 

0.284 

1.590 

15 

0.483 

0.497 

0.405 

0.582 

0.390 

0.674 

0.616 

0.653 

0.426 

0.248 

0.284 

0.880 

16 

0.483 

0.440 

0.454 

0.540 

0.405 

0.618 

1.590 

0.738 

0.398 

0.234 

0.582 

8.874 

17 

1.065 

0.426 

0.525 

0.518 

0.390 

0.596 

1.214 

0.603 

0.382 

0.206 

0.611 

11.571 

16 

0.674 

0.454 

0.582 

0.497 

0.355 

0.618 

0.909 

0.575 

0.6U 

0.199 

C.305 

1.582 

19 

0.561 

0.469 

0.476 

0.483 

0.355 

0.583 

0.845 

0.554 

2.689 

0.199 

0.270 

1.079 

SO 

0.525 

0.483 

0.767 

0.463 

0.355 

0.540 

1.661 

0.525 

0.703 

0.199 

0.256 

0.645 

31 

0.497 

0.454 

0.674 

0.476 

0.355 

0.518 

0.980 

0.518 

0.525 

0.199 

0.212 

0.788 

22 

0.497 

0.469 

0.540 

0.483 

0.426 

0.511 

0.880 

0.582 

0.469 

0.199 

0.206 

1.015 

22 

0.483 

0.433 

0.483 

0.845 

0.603 

0.476 

0.816 

0.674 

0.476 

0.183 

0.213 

0.873 

24 

0.511 

0.426 

0.454 

0.596 

0.390 

0.469 

0.802 

0.525 

0.433 

0.185 

0.192 

0.696 

25 

0.540 

0.426 

0.454 

0.525 

0.390 

0.483 

0.859 

1.058 

0.405 

0.165 

0.199 

0.632 

26 

0.483 

0.426 

0.454 

0.518 

0.355 

0.575 

0.738 

0.845 

0.376 

0.206 

0.199 

0.575 

27 

0.483 

0.426 

0.390 

0.511 

0.255 

0.887 

0.774 

0.629 

0.376 

0.192 

0.206 

0.710 

2S 

0.497 

0.412 

0.355 

0.511 

0.355 

3.315 

0.724 

0.575 

0.376 

0.206 

0.165 

0.745 

29 

0.483 

0.405 

0.355 

0.390 

1.164 

0.653 

0.525 

0.362 

0.220 

0.192 

0.653 

30 

0.483 

0.426 

0.390 

0.319 

0.909 

0.632 

0.540 

0.341 

0.227 

0.185 

1.881 

31 

0.483 

0.426 

0.390 

2.002 

0.511 

0.234 

0.177 

Total 

16.820 

14.288 

13.738 

20.713 

11.348 

32.819 

27.104 

22.091 

17.345 

8.095 

8.591 

45.660 

U&x. 

1.065 

0.831 

0.767 

1.597 

0.603 

6.389 

1.803 

1.995 

2.889 

0.646 

0.674 

11.371 

Win. 

0.454 

0.405 

0.355 

0.319 

0.319 

0.355 

0.618 

0.511 

0.341 

0.165 

0.163 

0.165 

AT«r. 

0.543 

0.476 

0.443 

0.668 

0.395 

1.059 

0.903 

0.713 

0.578 

0.261 

0.277 

1.522 

Day 

1934 

1935 

Oct. 

Ho  v. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

liar. 

Apr. 

May 

June 

July 

lug. 

Sept. 

1 

0.831 

0.540 

4.841 

0.774 

0.710 

1.015 

0.966 

0.696 

0.447 

0.255 

0.270 

0.185 

2 

0.682 

0.504 

1.803 

0.745 

0.852 

1.044 

0.951 

0.873 

0.426 

0.224 

0.262 

0.220 

3 

0.618 

0.461 

1.164 

0.717 

0.923 

0.994 

0.873 

0.937 

0.433 

0.312 

0.248 

0.369 

4 

0.575 

0.873 

1.164 

0.696 

0.852 

0.902 

0.768 

0.788 

0.461 

0.305 

0.241 

4.004 

5 

0.561 

0.646 

0.902 

0.603 

0.923 

0.887 

0.774 

0.745 

0.447 

0.319 

0.224 

5.242 

6 

0.937 

0.540 

0.788 

0.603 

0.710 

0.902 

0.887 

0.774 

0.582 

0.312 

0.234 

1.469 

7 

0.760 

0.504 

0.745 

0.682 

0.639 

0.873 

0.816 

1.391 

0.422 

0.312 

0.234 

0.710 

a 

0.603 

0.476 

0.696 

0.760 

0.781 

0.872 

1.966 

0.951 

0.422 

0.319 

0.263 

0.566 

9 

0.547 

0.461 

0.653 

0.873 

0.781 

0.816 

3.123 

0.788 

0.980 

0.426 

0.256 

0.994 

lb 

0.547 

0.454 

0.622 

0.994 

1.065 

0.816 

1.846 

0.745 

0.561 

0.276 

0.248 

0.629 

11 

0.540 

0.454 

0.596 

0.788 

0.923 

1.214 

1.427 

0.717 

0.461 

0.227 

0.248 

0.497 

12 

0.540 

0.447 

0.522 

0.710 

0.774 

1.781 

1.413 

0.667 

0.433 

0.305 

0,241 

0.426 

13 

0.497 

0.433 

0.646 

0.653 

0.731 

2.072 

1.249 

0.717 

0.426 

0.319 

0.920 

0.390 

14 

0.497 

0.447 

0.596 

0.653 

0.659 

1.583 

1.143 

0.710 

0.390 

0.312 

0.461 

0.390 

15 

0.504 

0.426 

0.547 

0.596 

1.945 

1.391 

1.079 

0.653 

0.454 

0.305 

0.248 

0.390 

16 

0.483 

0.426 

0.547 

0.596 

2.335 

1.249 

1.015 

0.603 

0.405 

0.937 

0.248 

0.355 

17 

0.497 

0.433 

0.582 

0.682 

3.003 

1.164 

0.960 

0.603 

0.390 

0.348 

0.224 

0.319 

18 

0.518 

0.426 

0.540 

0.682 

2.030 

1.029 

0.916 

0.582 

0.951 

0.348 

0.227 

0.212 

19 

0.497 

0.433 

1.640 

0.596 

1.661 

1.015 

0.902 

0.561 

1.221 

0.298 

0.227 

0.305 

20 

0.476 

0.433 

1.079 

0.667 

1.391 

1.015 

0.873 

0.547 

0.602 

0.866 

0.220 

0.312 

21 

0.463 

0.426 

0.717 

0.951 

1.178 

1.164 

0.859 

0.717 

0.461 

1.668 

0.220 

0.212 

22 

0.497 

0.461 

0.667 

2.052 

1.164 

1.079 

0.845 

0.618 

0.596 

0.710 

0.312 

0.305 

23 

0.476 

0.497 

0.622 

1.320 

1.115 

1.015 

0.816 

0.582 

0.422 

0.398 

0.241 

0.298 

24 

0.461 

1.079 

0.603 

0.994 

1.029 

1.015 

0*766 

0.547 

0.298 

0.319 

0.213 

0.291 

25 

0.476 

0.547 

0.596 

0.923 

1.029 

0.937 

0.774 

0.540 

0.405 

0.362 

0.192 

0.291 

26 

0.596 

0.483 

0.731 

1.065 

1.206 

0.951 

0.731 

0.525 

0.269 

0.327 

0.192 

0.284 

27 

0.561 

0.483 

0.653 

0.923 

1.200 

0.687 

0.731 

0.518 

0.255 

0.305 

0.185 

0.284 

28 

0.561 

0.525 

0.582 

0.710 

1.015 

0.916 

0.717 

0.497 

0.276 

0.284 

0.199 

0.305 

29 

0.497 

0.809 

0.7*5 

0.923 

0.994 

0.717 

0.476 

0.255 

0.277 

0.192 

0.296 

30 

0.483 

1.924 

0.682 

0.652 

0.859 

0.788 

0.483 

0.390 

0.270 

0.192 

0.291 

31 

0.476 

0.561 

0.781 

0.845 

0.476 

0.263 

0.192 

Total 

17.277 

17.051 

27.862 

25.564 

32.924 

23.298 

31.753 

21.027 

15.078 

12.918 

8.105 

21.158 

Max. 

0.937 

1.924 

4.641 

2.052 

3.003 

2.073 

3.123 

1.291 

1.221 

1.668 

0.920 

3.  345 

Lin. 
A»«r. 

0.461 
0.557 

0.426 
0.568 

0.532 
0.699 

0.596 

0.825 

0.639 
1.175 

0.816 
1.074 

0.717 
1.058 

0.476 
0.678 

0.555 
0.502 

0.263 
0.416 

0.185 
0.261 

0.18S 
0.705 

W&TH  EukiiGU  P.iTaPSOu  MVSi 
Dally  and  Monthly  jiacharge,    la  Cllllon  Callona  per  Square  Ulla 


Day 

1935 

1936 

Oct. 

Not. 

Doc. 

Jan.. 

Fab. 

far. 

Apr. 

L!ay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.291 

0.348 

0.497 

0.462 

0.568 

2.565 

1.116 

0.746 

0.497 

0.398 

0.249 

0.249 

e 

0.313 

0.327 

0.462 

0.497 

0.568 

1.414 

1.180 

0.746 

0.497 

0.384 

0.242 

0.242 

3 

0.291 

0.313 

0.426 

6.395 

0.604 

2.700 

1.229 

1.208 

0.483 

0.469 

0.242 

0.270 

4 

0.291 

0.313 

0.405 

2.110 

0.640 

£.011 

1.045 

1.137 

0.554 

1.307 

0.235 

0.235 

5 

0.284 

0.313 

0.391 

1.627 

0.675 

1.649 

1.030 

0.G17 

0.497 

2.224 

0.227 

0.213 

6 

0.298 

0.319 

0.369 

1.151 

0.640 

1.293 

3.013 

0.746 

0.469 

0.483 

0.227 

0.206 

7 

0.298 

0.334 

0.348 

0.938 

0.568 

1.101 

1.627 

0.711 

0.455 

0.412 

0.263 

0.206 

8 

0.291 

0.426 

0.412 

0.860 

0.568 

0.981 

1.329 

0.689 

0.483 

0.384 

0.235 

0.206 

9 

0.284 

0.327 

0.540 

4.157 

0.640 

1.030 

1.279 

0.675 

0.540 

0.355 

0.213 

0.192 

10 

0.284 

0.306 

0.44C 

1.933 

0.640 

1.137 

1.556 

0.654 

0.483 

0.334 

0.213 

0.192 

11 

0.291 

0.362 

0.483 

1.215 

0.604 

5.898 

l.fifll 

0.654 

0.476 

0.412 

0.348 

0.192 

12 

0.426 

0.362 

0.476 

1.059 

0.604 

5.820 

1.364 

0.661 

0.497 

0.384 

0.284 

0.199 

13 

0.291 

0.583 

0.448 

1.073 

0.640 

2.E85 

1.315 

0.640 

0.519 

0.341 

0.242 

0.192 

14 

0.291 

0.710 

0.718 

0.995 

3.553 

1.926 

1.180 

0.774 

0.497 

0.348 

0.227 

0.192 

15 

0.291 

0.448 

0.618 

1.151 

3.837 

1.578 

1.151 

0.640 

0.483 

0.313 

0.213 

0.178 

16 

0.284 

0,377 

0.632 

1.578 

3.198 

1.400 

1.101 

0.632 

0.455 

0.298 

0.270 

0.185 

17 

0.277 

1.506 

0.547 

0.981 

2.132 

1.549 

1.030 

0.618 

0.448 

0.291 

0.263 

0.171 

16 

0.291 

1.428 

0.505 

1.030 

2.842 

3.119 

0.981 

0.518 

0.434 

0.277 

0.206 

0.171 

19 

0.298 

0.746 

0.483 

1.414 

1.421 

2.203 

0.952 

0.675 

0.483 

0.377 

0.199 

0.163 

SO 

0.298 

0.583 

0.455 

1.045 

0.995 

2.032 

0.938 

0.640 

0.497 

0.277 

0.206 

0.163 

£1 

0.306 

0.497 

0.369 

0.924 

0.853 

3.255 

0.938 

0.597 

0.448 

0.291 

0.235 

0.109 

E£ 

0.313 

0.455 

0.391 

0.782 

0.782 

2.224 

0.895 

0.576 

0.405 

0.661 

0.497 

0.185 

S3 

0.313 

0.434 

0.426 

0.640 

0.746 

1.762 

0.867 

0.561 

0.384 

0.327 

0.235 

0.185 

£4 

0.313 

0.391 

0.426 

0.675 

0.782 

1.613 

0.860 

0.561 

0.512 

1.045 

0.199 

0.171 

25 

0.306 

0.377 

0.426 

0.710 

4.264 

1.486 

0.831 

0.554 

0.455 

0.412 

0.647 

0.171 

£6 

0.298 

0.377 

0.391 

0.710 

14.283 

1.364 

0.817 

0.540 

0.405 

0.313 

3.731 

0.156 

£7 

0.306 

0.362 

0.426 

0.710 

7.390 

2.018 

0.817 

0.554 

0.398 

0.334 

0.455 

0.163 

£8 

0.313 

0.526 

0.391 

0.675 

5.010 

1.926 

0.817 

0.540 

0.384 

0.355 

0.341 

0.171 

29 

0.512 

1.144 

0.391 

0.640 

4.242 

1.435 

0.782 

0.51? 

0.362 

0.306 

0.341 

0.156 

30 

1.656 

0.561 

0.426 

0.604 

1.314 

0.782 

0.512 

0.377 

0.277 

0.341 

0.192 

31 

0.412 

0.462 

0.604 

1.215 

0.512 

0.256 

0.277 

Total 

11.011 

15.555 

14.188 

39.345 

64.289 

63.903 

34.513 

20.707 

13.877 

14.543 

12.103 

5.766 

Max. 

1.656 

1.506 

0.718 

6.395 

14.233 

5.898 

3.013 

1.208 

0.554 

2.224 

3.731 

0.270 

Win. 

0.277 

0.306 

0.348 

0.462 

0.568 

0.981 

0.732 

0.512 

0.362 

0.256 

0.199 

0.156 

Aver. 

0.355 

0.519 

0.458 

1.269 

2.217 

2.061 

1.150 

0.668 

0.463 

0.469 

0.388 

0.192 

Day 

1936 

1937 

Oct. 

rov. 

Doc. 

Jan. 

Feb. 

1X.T. 

.a.pr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

SOpt. 

1 

0.483 

0.235 

0.199 

0.597 

1.229 

0.995 

0.640 

1.578 

0.597 

0.938 

0.739 

0.497 

£ 

0.249 

0.249 

0.945 

0.632 

0.924 

0.981 

0.6^2 

1.279 

0.576 

0.661 

0.576 

0.469 

3 

0.199 

0.263 

0.902 

0.981 

0.803 

0.966 

0.604 

1.165 

1.180 

0.597 

0.512 

0.434 

4 

0.192 

0.270 

0.398 

0.675 

0.774 

0.938 

0.597 

1.087 

1.236 

0.561 

0.469 

0.434 

5 

0.192 

0.334 

0.313 

0.540 

.0.789 

0.938 

0.703 

1.073 

0.640 

0.561 

0.434 

0.512 

b 

0.199 

0.291 

0.725 

0.512 

0.753 

0.681 

1.293 

1.101 

0.583 

0.796 

0.426 

0.583 

7 

0.199 

0.270 

2.473 

0.974 

0.753 

0.646 

0.753 

0.981 

0.554 

0.675 

0.711 

0.483 

8 

0.242 

0.234 

0.576 

0.617 

1.279 

0.831 

O.089 

1.101 

0.540 

0.554 

0.739 

0.476 

9 

0.298 

0.384 

0.426 

0.675 

1.293 

0.803 

0.725 

1.087 

0.519 

0.568 

0.512 

0.434 

10 

0.576 

0.291 

0.476 

0.640 

1.691 

0.739 

0.661 

1.073 

0.512 

0.689 

0.526 

0.412 

11 

0.469 

0.256 

0.632 

0.703 

1.030 

0.774 

0.632 

0.867 

0.610 

0.512 

0.434 

0.412 

12 

0.277 

0.256 

0.774 

0.604 

0.924 

0.753 

0.604 

0.846 

0.576 

0.483 

0.512 

0.412 

13 

0.242 

0.263 

0.526 

0.554 

0.910 

0.753 

0.563 

0.860 

0.526 

0.469 

0.526 

0.364 

14 

0.235 

0.256 

0.426 

0.540 

1.087 

0.789 

0.597 

1.244 

0.618 

0.554 

0.434 

0.364 

15 

0.242 

0.249 

0.398 

1.023 

0.938 

0.017 

0.689 

1.137 

0.789 

0.945 

0.384 

0.362 

16 

0.249 

0.235 

0.398 

0.753 

0.910 

0.803 

0.640 

0.867 

0.597 

0.675 

0.377 

0.362 

17 

1.187 

0.235 

1.130 

1.023 

0.846 

0.845 

0.576 

0.910 

2.658 

0.519 

0.353 

0.353 

18 

0.448 

0.242 

0.576 

1.812 

0.803 

0.924 

0.576 

0.789 

2.210 

1.066 

0.353 

0.353 

19 

0.334 

0.235 

0.711 

0.995 

o.eeo 

1.116 

0.576 

0.817 

1.443 

0.540 

0.353 

0.348 

£0 

0.291 

0.242 

2.132 

1.840 

0.938 

1.137 

0.540 

0.767 

0.846 

0.774 

0.348 

0.341 

81 

0.27D 

0.256 

0.803 

1.890 

1.791 

1.258 

0.817 

0.725 

1.201 

0.632 

0.334 

0.334 

£2 

0.263 

0.242 

0.597 

1.329 

7.177 

0.938 

1.180 

0.711 

3.368 

0.519 

0.682 

0.334 

£3 

0.291 

0.242 

0.497 

1.435 

2.182 

0.860 

0.767 

0.711 

0.660 

0.576 

1.244 

0.327 

£4 

0.277 

0.263 

0.455 

1.229 

1.705 

0.803 

0.661 

0.689 

0.703 

0.483 

0.540 

0.327 

£5 

0.306 

0.270 

0.434 

1.627 

1.485 

0.831 

0.689 

0.654 

0.632 

0.434 

1.066 

0.327 

£6 

0.270 

0.270 

0.426 

1.165 

1.229 

0.789 

8.954 

o.eio 

0.567 

1.251 

1.592 

0.313 

27 

0.263 

0.249 

0.412 

1.009 

1.165 

0.711 

4.349 

0.924 

0.563 

0.839 

1.947 

0.313 

28 

0.284 

0.213 

0.426 

0.924 

1.059 

0.711 

3.517 

1.109 

1.322 

0.483 

0.739 

0.362 

£9 

0.270 

0.249 

0.384 

1.045 

0.689 

2.011 

0.803 

0.725 

0.41-4 

0.597 

0.362 

30 

0.242 

0.220 

0.405 

0.924 

0.661 

1.613 

0.661 

1.322 

0.426 

0.561 

0.334 

31 

0.242 

0.61B 

1.421 

0.654 

0.618 

4.718 

0.526 

Total 

9.781 

7.814 

20.593 

30.888 

37.327 

26.534 

37.868 

29.044 

29.323 

23.932 

19.546 

11.778 

Mai. 

1.187 

0.384 

2.473 

1.890 

7.177 

1.258 

8.954 

1.578 

3.368 

4.718 

1.947 

0.583 

mn. 

0.192 

0.213 

0.199 

0.512 

0.753 

0.654 

0.576 

0.618 

0.512 

0.426 

0.354 

0.313 

Atop. 

0.316 

0.260 

0.664 

0.996 

1.333 

0.856 

1.262 

0.937 

0.977 

0.772 

0.631 

0.393 

0.8 
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0.6 


5 

< 

Q 
W 

z 
o 


< 


o 

-I 
_J 

s 


0.5 


0.4 


0.3 


< 
a. 
a 


0.2 


0.1 


. 

DR/ 

vFT  STORA 

GE  CURVE 

PER  SQUAI 

RE  MILE 

N( 

)RTH  BR 
AT 
Oct.  1,  IS 

ANCH   P/l 
REISTEI 
28    to  Sep 

TAPSCO 
3ST0WN 
.  30, 1937  i 

RIVER 

ncl. 

i 

50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED-MILLION  GALLONS 


300 


NORTH  BRANCH  PATAPSCO  RIVER 


LOCATION  OP  GAGING  STATION 

DRAINAGE  AREA.  AT  STATION 
DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 
FLOW  I1ATA  PRESENTED  HEREWITH 
REMARKS 

DIVERSIONS 


-  At  highway  bridge  1.2  miles  northeast  of  Marrlottsville, 
Howard  County,   and  2.3  milea  above  Junction  with  South 
Branch  of  Patapsco  River. 

-  165   o quaxt>  miles. 

-  611   square  miles. 

-  Nov.  1,   1929  to  Sept.  30,   1937  inclusive. 

-  Basic  Data  obtained  from  v.'ater  Supply  Papsra  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Interior. 

-  No  diversions  or  additions  axist  on  thiB  stream. 


SUMMART  BY  TEARS 

Annual  Total  and  Bally  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  endine  September  30, 

*1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

197.289 

108.324 

125.755 

374.654 

233.679 

269.047 

302.791 

279.320 

Dally  Maximum 

4.699 

2.491 

4.267 

26.819 

9.866 

5.794 

8.534 

8.495 

Daily  Minimum 

0.102 

0.067 

0.075 

0.082 

0.137 

0.141 

0.129 

0.168 

Daily  Average 

0.591 

0.297 

0.344 

1.026 

0.640 

0.737 

0.827 

0.765 

•He 

t  for  a  c 

omplete  y 

ear  -  see 

detailed 

tables 

Dally  and  Monthly  Die 

charge, 

in  Million  Gallo 

ns  per  Square  Mils 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

HOT. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.536 

0.430 

0.806 

0.490 

0.728 

0.718 

0.642 

0.399 

0.293 

0.153 

0.106 

2 

0.603 

0.430 

0.752 

0.490 

0.740 

0.718 

0.S35 

0.399 

0.407 

0.176 

0.294 

3 

2.839 

0.430 

0.728 

0.490 

0.678 

0.716 

0.599 

0.384 

0.360 

0.153 

0.172 

4 

1.535 

0.430 

0.642 

0.490 

0.665 

0.716 

0.587 

0.368 

0.293 

0.137 

0.137 

5 

0.963 

0.430 

0.568 

2.561 

0.642 

0.678 

0.579 

0.348 

0.293 

0.129 

0.141 

t 

0.818 

0.568 

0.587 

1.550 

0.678 

2.U5 

0.568 

0.450 

0.293 

0.125 

0.133 

7 

0.729 

0.665 

0.579 

0.998 

0.908 

4.699 

0.568 

0.B45 

0.298 

0.149 

0.137 

e 

0.665 

0.665 

0.579 

0.918 

4.307 

1.610 

0.536 

0.861 

0.243 

0.133 

0.110 

9 

0.642 

0.642 

0.568 

0.818 

1.609 

1.238 

0.525 

1.065 

0.255 

0.118 

0.137 

i.o 

0.599 

0.705 

0.556 

0.834 

1.202 

1.151 

0.509 

1.747 

0.239 

0.133 

0.129 

n 

0.579 

0.705 

0.525 

0.791 

1.183 

1.030 

0.485 

0.654 

0.239 

0.121 

0.129 

12 

0.568 

0.705 

0.525 

0.716 

1.273 

0.932 

0.497 

0.485 

0.215 

0.118 

0.121 

13 

0.556 

0.705 

0.568 

1.683 

1.046 

0.889 

0.509 

0.442 

0.264 

0.121 

0.118 

14 

0.568 

0.705 

0.685 

1.785 

0.962 

0.861 

0.509 

0.427 

0.239 

0.121 

0.192 

15 

0.568 

0.705 

0.818 

«.  1.222 

0.916 

0.834 

0.689 

0.392 

0.200 

0.141 

0.125 

18 

0.587 

0.705 

0.642 

0.963 

0.904 

0.818 

0.556 

0.376 

0.239 

0.192 

0.5B7 

17 

0.568 

0.705 

0.556 

0.877 

0.877 

0.932 

0.517' 

0.736 

0.215 

0.192 

0.560 

18 

1.457 

0.705 

0.431 

0.982 

0.888 

0.932 

0.509 

1.777 

0.192 

0.161 

0.215 

19 

0.845, 

0.678 

0.431 

0.998 

1.183 

0.861 

0.556 

0.525 

0.176 

0.156 

0.141 

20 

0.666 

0.599 

0.431 

0.963 

0.916 

0.791 

0.635 

0.435 

0.227 

0.141 

0.164 

21 

0.642 

0.599 

0.431 

0.B77 

0.845 

0.767 

0.536 

0.392 

0.188 

0.133 

0.161 

22 

0.587 

0.5S9 

0.431 

0.818 

0.807 

0.767 

0.497 

0.368 

0.176 

0.161 

0.129 

23 

0.587 

0.599 

0.431 

0.807 

0.779 

0.728 

0.450 

0.356 

0.164 

0.118 

0.141 

24 

0.579 

0.470 

0.431 

0.807 

0.767 

0.716 

0.497 

0.348 

0.188 

0.164 

0.133 

25 

0.576 

0.470 

0.431 

0.81B 

1.014 

0.689 

0.587 

0.525 

0.184 

0.113 

0.129 

26 

0.560 

0.470 

0.431 

0.834 

1.237 

0.689 

0.470 

0.392 

0.176 

0.118 

0.137 

27 

0.544 

0.470 

0.431 

0.904 

0.904 

0.665 

0.450 

0.470 

0.172 

0.121 

0.145 

£8 

0.536 

0.689 

0.431 

0.779 

0.834 

0.654 

0.458 

0.356 

0.157 

0.125 

0.129 

29 

0.525 

1.014 

0.431 

0.791 

0.665 

0.470 

0.333 

0.157 

0.137 

0.106 

30 

0.360 

0.807 

0.431 

0.767 

0.642 

0.450 

0.313 

0.141 

0.118 

0.102 

31 

0.767 

0.431 

0.752 

0.427 

0.153 

0.125 

Total 

22.3B7 

18.879 

16.694 

27.261 

31.822 

30.217 

16.503 

16.968 

7.036 

4.303 

5.160 

Max. 

2.839 

1.014 

0.818 

2.561 

4.307 

4.699 

0.689 

1.777 

0.407 

0.192 

0.587 

Mis. 

0.360 

0.430 

0.431 

0.490 

0.642 

0.642 

0.427 

0.313 

0.141 

0.113 

0.102 

Aver. 

0.748 

0.611 

0.540 

0.975 

1.028 

1.006 

0.533 

0.564 

0.227 

0.139 

0.172 

KQRTK  DRil.'CII  TATAPSCO  BITES 
Daily  and  L^ntbly  Jiacharge,   in  Million  Callous  per  Square  alio 


Da? 

1930 

1931 

Cot. 

Kov. 

Dae. 

Jan. 

Feb. 

iOar. 

Apr. 

May 

June 

JU-lJ 

Aug. 

Sept. 

a 

0.121 

0.243 

0.263 

0.274 

0.231 

0.603 

1.217 

0.255 

0.767 

0.137 

0.125 

0.188 

0.110 

0.176 

0.228 

0.204 

0.231 

0.635 

1.311 

0.255 

0.435 

0.172 

0.094 

0.176 

T 

0.116 

0.121 

0.219 

0.204 

0.156 

0.399 

0.728 

0.255 

0.321 

0.145 

0.082 

0.340 

4 

0.145 

0.176 

0.199 

0.231 

0.215 

0.341 

0.599 

0.262 

0.274 

0.663 

0.094 

0.243 

0.110 

0.212 

0.199 

0.376 

0.199 

0.305 

0.517 

0.250 

0.231 

0.271 

0.110 

0.172 

5 

0.102 

0.184 

0.215 

1.339 

0.250 

0.286 

0.470 

0.243 

0.204 

0.196 

0.094 

0.183 

n 

0.113 

0.219 

0.286 

0.517 

0.282 

0.266 

0.654 

0.231 

0.212 

0.243 

0.062 

0.145 

e 

0.110 

0.149 

0.255 

0.266 

0.239 

0.560 

0.834 

0.654 

0.356 

0.192 

0.078 

0.145 

9 

0.113 

0.200 

0.204 

0.368 

0.990 

0.568 

0.568 

0.391 

0.274 

0.164 

0.067 

0.125 

10 

0.140 

0.141 

0.199 

0.333 

0.326 

0.376 

0.477 

0.340 

0.243 

0.454 

0.951 

0.121 

li 

0.113 

0.172 

0.212 

0.298 

0.356 

0.305 

0.453 

0.478 

0.200 

0.250 

1.424 

0.118 

12 

0.133 

0.172 

0.176 

0.266 

0.294 

0.294 

0.415 

0.391 

0.200 

0.163 

0.427 

0.125 

13 

0.098 

0.184 

0.199 

0.286 

0.313 

0.282 

0.383 

0.497 

0.164 

0.141 

0.286 

0.125 

14 

0.110 

0.200 

0.199 

0.286 

0.321 

0.255 

0.368 

0.407 

0.153 

0.133 

0.180 

0.094 

15 

0.118 

0.219 

0.148 

0.192 

0.286 

0.266 

0.341 

0.384 

0.192 

0.129 

0.153 

0.118 

16 

0.125 

0.204 

0.141 

0.172 

0.286. 

0.282 

0.325 

0.348 

0.873 

0.118 

0.149 

0.102 

17 

0.137 

0.180 

0*137 

0.227 

0.294 

0.360 

0.321 

0.298 

0.458 

0.129 

0.113 

O.UO 

18 

0.149 

0.274 

0.176 

0.215 

0.478 

0.478 

0.313 

0.282 

0.262 

0.141 

0.121 

0.125 

19 

0.145 

0.219 

0.239 

2.134 

0.399 

0.548 

0.298 

0.274 

0.200 

0.133 

0.102 

0.148 

20 

0.129 

0.1S4 

0.199 

0.728 

0.360 

0.509 

0.294 

0.255 

0.156 

0.228 

0.094 

0.102 

21 

0.133 

0.231 

0.176 

0.376 

0.333 

0.407 

0.274 

0.29B 

0.164 

0.459 

0.137 

0.121 

22 

0.137 

0.164 

0.145 

0.250 

0.293 

0.356 

0.236 

0.340 

0.176 

0.168 

0.255 

0.118 

23 

0.145 

0.204 

0.192 

0t313 

0.286 

0.356 

0.470 

0.579 

0.153 

0.133 

1.879 

0.098 

24 

0.184 

0.157 

0.145 

0.255 

0.282 

0.321 

0.333 

0.356 

0.399 

0.203 

0.635 

0.125 

25 

0.145 

0.184 

0.157 

0.252 

0.255 

0.321 

0.236 

0.294 

0.188 

0.164 

0.341 

0.133 

26 

0.149 

0.180 

0.294 

0.231 

0.282 

0.313 

0.305 

0.274 

0.172 

0.121 

0.525 

0.125 

27 

0.1D3 

0.192 

2.491 

C.239 

0.204 

0.294 

0.376 

0.255 

0.212 

0.102 

0.266 

0.243 

23 

0.160 

0.125 

0.654 

0.250 

0.227 

0.325 

0.298 

0.215 

0.172 

0.102 

0.219 

0.125 

29 

0.178 

0.172 

0.368 

0.266 

1.934 

0.294 

0.212 

0.153 

0.098 

1.233 

0.116 

30 

0.180 

0.183 

0.294 

0.262 

0.790 

0.232 

0.184 

0.110 

0.137 

0.334 

0.113 

31 

0.17Z 

0.219 

0.204 

0.556 

0.876 

0.129 

0.255 

Total 

4.173 

5.626 

9.228 

11.824 

9.173 

13.891 

14.095 

10.633 

6.124 

6.213 

11  .."10 

4.334 

Hax. 

0.184 

0.274 

2.491 

2.134 

0.990 

1.934 

1.3U 

0.876 

0.873 

0.868 

1.879 

0.340 

Kin. 

0.098 

0.121 

0.137 

0.172 

0.156 

0.255 

0.274 

0.184 

0.110 

0.096 

0.067 

0.094 

Aver. 

0.135 

0.18? 

0.296 

0.381 

0.328 

0.44S 

0.470 

0.343 

0.271 

0.201 

0.355 

0.144 

Day 

1931 

1932 

Oct. 

;:ov. 

Use. 

Jan. 

7ob. 

I-fer. 

Apr. 

liay 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.129 

0.153 

0.250 

0.705 

0.239 

0.247 

1.425 

0.916 

0.314 

0.235 

0.121 

0.149 

2 

0.105 

0.118 

0.204 

0.8S8 

0.270 

0.227 

0.916 

0.693 

0.301 

0.227 

0.129 

0.317 

3 

0.133 

0.141 

0.176 

0.427 

0.282 

0.227 

0.799 

0.470 

0.290 

0.204 

0.1W5 

1.179 

4 

0.102 

0.133 

0.188 

0.298 

1.194 

0.298 

0.689 

0.427 

0.274 

0.200 

0.313 

0.250 

5 

0.086 

0.137 

0.243 

0.250 

1.112 

0.462 

0.642 

0.399 

0.266 

0.274 

0.172 

0.223 

6 

0.102 

0.141 

0.153 

0.759 

0.599 

0.465 

0.611 

0.415 

0.298 

0.243 

0.137 

.0.403 

7 

0.098 

0.153 

0.176 

1.390 

0.485 

0.728 

0.563 

0.392 

0.285 

0.227 

0.278 

0.156 

B 

0.113 

0.129 

0.176 

0.705 

0.431 

0.509 

0.533 

0.366 

0.212 

0.231 

0.337 

0.161 

9 

0.110 

0.148 

0.278 

0.901 

0.375 

0.403 

0.794 

0.427 

0.243 

0.212 

0.168 

0.118 

10 

0.137 

0.145 

0.556 

0.669 

0.356 

0.337 

1.378 

0.411 

0.243 

0.176 

0.145 

0.149 

11 

0.118 

0.137 

0.290 

0.509 

01345 

0.329 

1.029 

0.807 

0.223 

0.157 

0.258 

0.118 

12 

0.105 

0.141 

0.294 

0.4U 

0.345 

0.352 

0.838 

1.135 

0.235 

0.161 

0.196 

0.094 

13 

0.113 

0.157 

0.278 

0.376 

0.333 

0.372 

0.705 

2.772 

0.321 

0.157 

0.172 

0.113 

14 

0.098 

0.133 

0.266 

0.348 

0.305 

0.352 

0.636 

1.194 

0.294 

0.148 

0.121 

0.102 

15 

0.250 

0.145 

0.228 

0.317 

0.290 

0.282 

0.595 

0.853 

1.789 

0.141 

0.125 

0.110 

16 

0.349 

0.141 

0.204 

0.321 

0.274 

0.282 

0.546 

0.700 

0.728 

0.157 

0.121 

0.105 

17 

0.125 

0.172 

0.192 

0.262 

0.352 

0.431 

0.525 

0.611 

0.352 

0.161 

0.116 

0.125 

18 

0.141 

0.168 

0.184 

0.274 

0.372 

0.673 

0.509 

0.556 

0.314 

0.137 

0.172 

0.086 

19 

0.118 

0.188 

0.199 

0.256 

0.298 

0.689 

C.478 

0.509 

0.301 

0.141 

0.509 

0.075 

20 

0.110 

0.164 

0.164 

0.243 

0.282 

0.724 

0.462 

0.478 

0.298 

0.133 

0.220 

0.086 

21 

0.118 

0.168 

0.172 

0.239 

0.258 

0.540 

0.454 

0.458 

0.296 

0.207 

0.141 

0.094 

22 

0.141 

0.129 

0.196 

0.235 

0.282 

0.791 

0.435 

0.485 

0.274 

0.337 

0.133 

0.086 

23 

0.113 

0.196 

0.228 

0.235 

0.266 

0.721 

0.423 

0.431 

0.250 

0.603 

0.133 

0.094 

24 

O.UO 

0.137 

.0.215 

0.258 

0.235 

0.525 

0.407 

0.411 

0.227 

0.219 

0.109 

0.105 

25 

0.094 

0.180 

0.180 

0.239 

0.247 

0.470 

0.419 

0.396 

0.219 

0.164 

0.118 

0.110 

26 

0.110 

0.148 

0.176 

0.231 

0.258 

0.430 

0.427 

0.376 

0.199 

0.157 

0.113 

0.086 

27 

0.133 

0.157 

0.172 

0.337 

0.255 

0.454 

0.415 

0.419 

0.219 

0.143 

0.102 

0.090 

28 

0.125 

0.212 

0.153 

0.286 

0.255 

4.267 

0.384 

0.509 

0.642 

0.168 

0.098 

0.176 

29 

0.266 

0.184 

0.184 

0.255 

0.258 

1.637 

0.366 

0.360 

0.490 

0.148 

0.086 

0.145 

30 

0.235 

0.196 

0.176 

0.380 

1.053 

0.360 

0.352 

0.266 

0.137 

0.486 

0.094 

31 

0.161 

3.164 

0.356 

1.061 

0.329 

0.121 

0.212 

Total 

4.248 

4.651 

6.715 

13.402 

10.853 

20.367 

18.769 

19.059- 

10  665 

6.131 

5.696 

5.199 

Mai. 

0.349 

0.212 

0.556 

1.390 

i.194 

4.267 

1.425 

2.772. 

1.789 

O.S03 

0.509 

1.179 

!lin. 

0.086 

0.118 

0.153 

0.231 

0.235 

0.227 

0.360 

0.329 

0.1V9 

0.121 

0.086 

0.075 

Aver . 

0.137 

0.155 

0.216 

0.431    1 

0.375 

0.558 

0.627 

0.615 

0.356 

0.198 

0.184 

0.173 

NORTH  BRANCH  PATAPSCO  RIVER 


Dally  and  Monthly  Dl 

iQhsrge, 

in  Million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1932 

1933 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.129 

4.698 

0.509 

0.701 

0.677 

0.666 

1.049 

1.456 

0.865 

0.489 

0.303 

0.748 

2 

0.094 

1.292 

0.497 

0.630 

0.736 

0.666 

1.065 

1.249 

0.826 

1.249 

0.294 

0.701 

3 

0.082 

0.775 

0.489 

0.666 

0.654 

0.642 

1.112 

3.363 

0.799 

3.704 

0.313 

0.763 

4 

0.102 

0.587 

0.482 

0.219 

0.630 

0.619 

1.249 

1.456 

0.763 

0.893 

0,924 

0.763 

6 

0.219 

0.536 

0.470 

0.619 

0.619 

0.599 

1.049 

1.296 

0.736 

0.607 

0.396 

0.724 

6 

3.547 

0.509 

0.454 

O.S68 

0.556 

0.579 

1.038 

1.864 

0.701 

0.548 

0.329 

0.642 

7 

0.556 

1.261 

0.446 

0.546 

0.709 

0.803 

2.236 

1.522 

0.701 

0.529 

0.303 

0.687 

8 

0.313 

0.814 

0.446 

0.517 

1.791 

1.640 

1.296 

2.373 

1.374 

0.497 

0.296 

0.668 

9 

0.227 

1.147 

0.411 

0.865 

0.826 

0.665 

1.124 

1.863 

0.767 

0.462 

0.276 

0.666 

10 

0.211 

3.762 

0.43S 

0.838 

0.630 

0.763 

1.049 

1.903 

0.701 

".489 

0.352 

0.642 

11 

0.204 

1.280 

0.454 

0.630 

0.646 

0.666 

0.963 

1.558 

0.654 

0.464 

1.562 

0.536 

12 

0.192 

0.963 

0.470 

0.599 

0.607 

0.701 

3.320 

1.522 

0.619 

0.446 

0.470 

0.681 

13 

0.188 

0.767 

0.497 

0.546 

0.666 

0.932 

1.539 

1.409 

1.503 

0.419 

0.386 

0.642 

14 

0.196 

0.669 

0.567 

0.517 

0.S67 

2.658 

1.265 

1.312 

0.701 

0.411 

0.372 

0.776 

15 

0.180 

0.630 

0.497 

0.517 

0.685 

1.359 

1.171 

1.233 

0.666 

0.427 

0.372 

0.936 

16 

0.188 

0.587 

0.364 

0.517 

0.814 

1.038 

1.327 

1.425 

0.654 

0.509 

0.329 

1.640 

17 

0.869 

0.677 

0.313 

0.517 

0.701 

0.920 

5.599 

1.327 

0.814 

0.446 

0.348 

0.991 

18 

2.639 

0.568 

0.470 

0.497 

0.826 

0.881 

2.443 

1.155 

0.677 

0.419 

0.366 

0.669 

IB 

1.507 

2.741 

0.470 

0.497 

0.865 

1.241 

3.661 

1.081 

0.598 

0.388 

0.332 

0.599 

20 

0.666 

1.343 

0.470 

0.482 

2.267 

2.564 

4.855 

1.081 

0.579 

0.280 

0.975 

0.666 

21 

0.505 

0.920 

0.470 

0.536 

1.296 

3.457 

2.917 

1.233 

0.548 

0.372 

0.489 

0.599 

22 

0.419 

0.775 

0.470 

0.587 

0.963 

1.918 

2.443 

1.006 

0.529 

0.372 

1.386 

0.656 

25 

0.376 

0.689 

0.470 

0.568 

0.936 

1.507 

2.149 

0.963 

0.509 

0.356 

16.992 

0.548 

24 

0.368 

0.642 

0.677 

0.509 

0.836 

1.343 

1.954 

0.920 

0.497 

0.329 

£6.819 

0.529 

25 

0.341 

0.607 

1.096 

0.595 

0.826 

1.216 

1.813 

0.908 

0.489 

0.329 

2.363 

0.497 

26 

0.337 

0.669 

0.787 

3.715 

0.838 

1.343 

1.727 

0.881 

0.619 

0.364 

1.622 

0.497 

27 

0.587 

0.579 

0.795 

1.327 

0.713 

1.343 

1.590 

1.045 

0.587 

0.497 

1.202 

0.609 

28 

0.431 

0.517 

1.797 

1.139 

0.701 

1.139 

1.522 

1.218 

0.630 

0.411 

1.022 

0.497 

20 

0.356 

0.462 

1.139 

0.963 

1.038 

1.507 

0.963 

0.536 

0.403 

0.908 

0.556 

30 

0.325 

0.517 

0.893 

0.799 

0.991 

1.472 

0.908 

0.509 

0.356 

0.799 

0.529 

31 

0.317 

0.838 

0.736 

0.963 

0.920 

0.313 

0.763 

Total 

16.671 

32.063 

18.663 

23.366 

23.603 

37.262 

57.604 

42.453 

21.172 

17.868 

63.663 

20.366 

Uax. 

3.547 

4.698 

1.797 

3.715 

2.267 

3.457 

5.599 

3.383 

1.503 

3.704 

26.819 

1.640 

Win. 

0.062 

0.482 

0.313 

0.482 

0.556 

0.579 

0.963 

0.Q81 

0.489 

0.313 

0.278 

0.497 

Av«r. 

0.538 

1.069 

0.602 

0.754 

0.843 

1.202 

1.920 

1.369 

0.706 

0.576 

2.060 

0.679 

Day 

1933 

1934 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.497 

0.462 

0.403 

0.787 

0.411 

0.411 

2.044 

0.607 

0.501 

0.619 

0.208 

0.204 

2 

0.881 

0.462 

0.308 

0.865 

0.435 

0.427 

1.202 

0.567 

0.470 

0.395 

0.196 

0.172 

3 

0.536 

0.462 

0.308 

0.556 

0.470 

6.343 

1.006 

1.926 

0.462 

0.352 

0.261 

0.208 

4 

0.497 

0.462 

0.403 

0.470 

0.482 

2.631 

0.936 

1.296 

0.438 

0.337 

0.238 

2.864 

5 

0.546 

0.462 

0.380 

1.503 

0.435 

1.864 

0.936 

0.920 

0.423 

0.309 

0.204 

0.395 

6 

0.568 

0.836 

0.372 

1.319 

0.419 

1.124 

0.799 

0.799 

0.771 

0.309 

0.137 

0.266 

7 

0.517 

0.556 

0.411 

1.503 

0.419 

0.799 

0.763 

0.736 

0.509 

0.317 

0.180 

0.991 

B 

0.470 

0.489 

0.380 

1.218 

0.419 

0.713 

0.736 

0.666 

0.423 

0.298 

0.166 

2.114 

9 

0.454 

0.462 

0.388 

0.885 

0.298 

0.607 

0.666 

0.619 

0.438 

0.301 

0.211 

1.057 

10 

0.462 

0.462 

0.364 

0.713 

0.364 

0.599 

0.642 

0.587 

0.489 

0.294 

0.544 

0.609 

11 

0.454 

0.427 

0.386 

0.630 

0.372 

0.548 

0.666 

0.599 

0.568 

0.278 

0.290 

0.330 

12 

0.446 

0.446 

0.352 

0.587 

0.386 

0.462 

0.951 

0.642 

1.280 

0.274 

0.819 

0.3S2 

13 

0.607 

0.427 

0.372  ' 

0.599 

0.411 

0.566 

0.701 

0.807 

0.744 

0.317 

0.509 

0.599 

14 

0.568 

0.446 

0.392 

0.607 

0.356 

0.C93 

0.642 

0.568 

0.482 

0.345 

0.325 

1.762 

15 

0.470 

0.470 

0.403 

0.536 

0.388 

0.677 

0.599 

0.811 

0.454 

0.298 

0.345 

0.900 

16 

0.462 

0.411 

0.462 

0.509 

0.419 

0.619 

1.578 

0.732 

0.411 

0.231 

0.489 

6.303 

17 

1.006 

0.403 

0.654 

0.489 

0.372 

0.599 

1.343 

0.587 

0.403 

0.231 

0.673 

9.886 

18 

0.701 

0.435 

0.607 

0.446 

0.356 

0.599 

0.951 

0.548 

0.548 

0.223 

0.337 

1.460 

IS 

0.538 

0.446 

0.446 

0.462 

0.372 

0.587 

0.865 

0.529 

2.S89 

0.227 

0.309 

0.998 

20 

0.509 

0.435 

0.736 

0.470 

0.348 

0.548 

1.574 

0.509 

0.732 

0.219 

0.286 

0.607 

21 

0.489 

0.419 

0.677 

0.446 

0.364 

0.509 

0.991 

0.489 

0.556 

0.266 

0.243 

0.766 

22 

0.469 

0.427 

0.509 

0.446 

0.435 

0.517 

0.885 

0.587 

0.489 

0.208 

0.208 

0.940 

23 

0.470 

0.435 

0.462 

0.654 

0.619 

0.482 

0.799 

0.666 

0.470 

0.180 

0.243 

0.818 

24 

0.509 

0.403 

0.435 

0.587 

0.356 

0.462 

0.775 

0.548 

0.454 

0.176 

0.223 

0.6&2 

25 

0.548 

0.395 

0.427 

0.497 

0.395 

0.462 

0.814 

1.229 

0.423 

0.204 

0.24? 

0.619 

26 

0.462 

0.388 

0.435 

0.509 

0.341 

0.607 

0.724 

0.940 

0.360 

0.216 

0.223 

0.676 

27 

0.470 

0.403 

0.392 

0.497 

0.388 

0.783 

0.748 

0.673 

0.380 

0.211 

0.192 

0.732 

28 

0.497 

0.388 

0.352 

0.489 

0.388 

3.528 

0.724 

0.587 

0.384 

0.266 

0.211 

0.736 

29 

0.462 

0.395 

0.352 

0.395 

1.280 

0.642 

0.556 

0.384 

0.219 

0.231 

0.650 

30 

0.462 

0.395 

0.392 

0.305 

0.963 

0.607 

0.568 

0.380 

0.211 

0.192 

1.054 

31 

0.462 

0.431 

0.392 

1.652 

0.529 

0.251 

0.204 

Total 

16.529 

13.511 

13.537 

20.551 

11.220 

32.883 

27.289 

22.047 

17.805 

8.581 

9.164 

40.680 

Max. 

1.006 

0.B38 

0.738 

1.503 

0.619 

6.343 

2.044 

1.926 

2.889 

0.619 

0.819 

9.666 

Uln. 

0.446 

0.388 

0.352 

0.305 

0.298 

0.411 

0.699 

0.469 

0.364 

0.176 

0.137 

0.172 

Aver. 

0.533 

0.450 

0.437 

0.663 

0.401 

1.061 

0.096 

0.712 

0.590 

0.277 

0.295 

1.356 

NORTH  BRANCH  PATAPSCO  RIVER 
Dally  and  Monthly  Dleonarge,   In  Million  Gallons  par  Squaro  Mile 


Day 

1934 

1935 

Oct. 

Nov. 

OeO. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.622 

0.501 

4.502 

0.783 

0.744 

1.034 

0.979 

0.713 

0.485 

0.427 

0.282 

0.211 

2 

0.658 

0.513 

1.762 

0.771 

0.900 

1.077 

0.951 

0.665 

0.454 

0.368 

0.309 

0.172 

3 

0.615 

0.454 

1.135 

0.705 

0.924 

1.006 

0.846 

1.006 

0.454 

0.345 

0.239 

0.419 

4 

0.572 

0.744 

1.135 

0.736 

0.834 

0.906 

0.795 

0.834 

0.493 

0.376 

0.254 

2.682 

D 

0.552 

0.681 

0.805 

0.564 

0.908 

0.940 

0.795 

0.771 

0.493 

0.317 

0.184 

5.794 

a 

0.873 

0.513 

0.796 

0.646 

0.724 

0.940 

0.885 

0.795 

0.670 

0.352 

0.215 

1.868 

7 

0.760 

0.485 

0.748 

0.670 

0.626 

0.897 

0.810 

1.527 

0.485 

0.352 

0.254 

0.74S 

e 

0.583 

0.454 

0.693 

0.748 

0.771 

0.908 

1.997 

1.018 

0.512 

0.329 

0.309 

0.564 

9 

0.540 

0.438 

0.658 

0.810 

0.748 

0.857 

3.438 

0.822 

1.163 

0,540 

0.345 

0.854 

10 

0.532 

0.454 

0.626 

0.951 

1.061 

0.857 

1.864 

0.795 

0.638 

0.485 

0.243 

0.748 

11 

0.525 

0,446 

0.583 

0.771 

0.961 

1.178 

1.417 

0.748 

0.52S 

0.352 

0.251 

0.513 

12 

0.501 

0.419 

0.525 

0.693 

0.908 

1.781 

.1**17 

0.705 

0.485 

0.345 

0.204 

0.446 

13 

0.474 

0.427 

0.638 

0.646 

0.873 

2.091 

1.288 

0.736 

0.462 

0.325 

1.750 

0.403 

1* 

0.462 

0.427 

0.583 

0.658 

0.991 

1.527 

1.151 

0.748 

0.438 

0.337 

0.779 

0.396 

15 

0.462 

0.403 

0.572 

0.583 

1.997 

1.351 

1.061 

0.693 

0.485 

0.262 

0.309 

0.384 

16 

0.454 

0.411 

0.540 

0.615 

2.326 

1.194 

1.018 

0.646 

0.446 

1.014 

0.317 

0.3S2 

17 

0.462 

0.487 

0.564 

0.703 

3.015 

1.077 

0.963 

0.646 

0.395 

0.376 

0.239 

0.337 

IB 

0.485 

0.411 

0.540 

0.724 

2.071 

0.979 

0.924 

0.626 

0.752 

0.376 

0.254 

0.329 

19 

0.462 

0.403 

1.527 

0.638 

1.668 

0.963 

0.865 

0.595 

1.938 

0.345 

0.192 

0.329 

20 

0.446 

0.411 

1.135 

0.693 

1.433 

0.994 

0.873 

0.583 

0.670 

0.854 

0.231 

0.329 

21 

0.446 

0.411 

0.736 

0.979 

1.225 

1.018 

0.857 

0.760 

0.540 

1.828 

0.262 

0.326 

22 

0.462 

0.438 

0.693 

1.981 

1.194 

0.979 

0.857 

0.670 

0.703 

0.873 

0.345 

0.301 

23 

0.446 

0.474 

0.638 

1.304 

1.151 

0.940 

0.834 

0.615 

0.485 

0.446 

0.380 

0.274 

24 

0.438 

0.994 

0.626 

0.979 

1.061 

0.940 

0.810 

0.603 

0.446 

0.388 

0.274 

0.282 

26 

0.427 

0.552 

0.603 

0.940 

1.018 

0.885 

0.795 

0.583 

0.462 

0.384 

0.243 

0.282 

26 

0.525 

0.474 

0.681 

1.057 

1.319 

0.924 

0.748 

0.552 

0.411 

0.395 

0.141 

0.S74 

27 

0.552 

0.465 

0.670 

0.900 

1.225 

0.857 

0.748 

0.532 

0.395 

0.360 

0.192 

0.274 

28 

0.525 

0.525 

0.572 

0.666 

1.049 

0.873 

0.748 

0.525 

0.427 

0.325 

0.215 

0.309 

29 

0.454 

0.799 

0.748 

1.018 

0.951 

0.736 

0.564 

0.384 

0.262 

0.196 

0.346 

30 

0.446 

1.950 

0.693 

0.861 

0.834 

0.822 

0.532 

0.579 

0.274 

0.200 

0.239 

31 

0.446 

0.572 

0.822 

0.810 

0.525 

0.282 

0.254 

Total 

16.407 

16.524 

27.378 

25.615 

33.715 

32.570 

32.312 

22,333 

17.275 

14.274 

9.862 

£0.762 

Max. 

0.873 

1.950 

4.502 

1.981 

3.015 

2.091 

3.438 

1.527 

1.938 

1.828 

1.750 

5.794 

Mln. 

0.427 

0.403 

0.525 

0.564 

0.626 

0.810 

0.736 

0.746 

0.384 

0.262 

0.141 

0.172 

Aver. 

0.529 

0.581 

0.883 

0.826 

1.204 

1.163 

1.077 

0.720 

0.576 

0.459 

0.318 

0.693 

Day 

193S 

1936 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.274 

0.368 

0.532 

0.470 

0.587 

2.689 

1.120 

0.748 

0.442 

0.399 

0.251 

0.294 

2 

0,329 

0.309 

0.532 

0.509 

0.668 

1.570 

1.174 

0.736 

0.435 

0.391 

0.219 

0.227 

3 

0.286 

0.384 

0.462 

6.264 

0.587 

1.832 

1.221 

1.186 

0.427 

0.431 

0.235 

0.298 

4 

0.274 

0.309 

0.403 

3.915 

0.626 

2.024 

1.045 

1.182 

0.532 

1.593 

0.227 

0.276 

6 

0.282 

0.326 

0.396 

1.957 

0.703 

1.699 

0.979 

0.603 

0.456 

1.456 

0.223 

0.258 

6 

0.309 

0.317 

0.360 

1.370 

0.705 

1.331 

2.650 

0.748 

0.427 

0.525 

0.227 

0.247 

7 

0.266 

0.337 

0.395 

1.057 

0.548 

1.088 

1.613 

0.712 

0.415 

0.399 

0.266 

0.270 

8 

0.286 

0.464 

0.462 

0.924 

0.587 

0.967 

1.315 

0.669 

0.450 

0.368 

0.243 

0.207 

9 

0.282 

0.309 

0.596 

3.993 

0.626 

0.967 

1.237 

0.662 

0.625 

0.341 

0.219 

0.192 

10 

0.337 

0.352 

0.601 

2.004 

0.626 

1.073 

1.648 

0.630 

0.442 

0.325 

0.204 

0.192 

11 

0.270 

0.384 

0.525 

1.237 

0.607 

4.425 

1.683 

0.650 

0.509 

0.415 

0.317 

0.219 

IB 

0.470 

0.395 

0.626 

1.033 

0.587 

5.669 

1.398 

0.650 

0.650 

0.376 

0.286 

0.251 

13 

0.294 

0.501 

0.501 

1.033 

0.587 

3.320 

1.315 

0.662 

0.5£5 

0.325 

0.258 

0.331 

14 

0.309 

0.846 

0.696 

1.0 18 

3.523 

1.981 

1.174 

0.759 

0.493 

0.325 

0.251 

0.196 

16 

0.282 

0.526 

0.724 

1.018 

3.915 

1.597 

1.131 

0.630 

0.478 

0.298 

0.161 

0.207 

16 

0.236 

0.438 

0.748 

1.609 

3.523 

1.378 

1.104 

0.599 

0.415 

0.278 

0.256 

0.211 

17 

0.286 

1.198 

0.615 

0.979 

2.349 

1.507 

1.018 

0.579 

0.391 

0.266 

0.270 

0.200 

18 

0.294 

1.726 

0.564 

0.990 

2.740 

3.253 

0.990 

0.679 

0.364 

0.256 

0.243 

0.168 

IS 

0.278 

0.873 

0.640 

1.460 

1.370 

2.251 

0.967 

0.712 

0.53£ 

0.258 

0.149 

0.227 

£0 

0.326 

0.693 

0.513 

1.018 

0.979 

2.212 

0.924 

0.630 

0.525 

0.251 

0.227 

0.180 

81 

0.290 

0.57£ 

0.384 

0.889 

0.861 

3.010 

0.912 

0.560 

0.399 

0.270 

0.200 

0.196 

£2 

0.317 

0.493 

0.411 

0.877 

0.783 

2.427 

0.889 

0.532 

0.356 

0.513 

0.759 

0.211 

23 

0.337 

0.446 

0.431 

0.619 

0.744 

1.840 

0.866 

0.532 

0.341 

0.325 

0.276 

0.200 

24 

0.282 

0.464 

0.430 

0.661 

0.763 

1.666 

0.864 

0.605 

0.513 

0.791 

0.243 

0.192 

£6 

0.301 

0.427 

0.450 

0.712 

3.915 

1.527 

0.826 

0.496 

0.458 

0.427 

0.192 

0.164 

£6 

0.239 

0.427 

0.391 

0.712 

8.534 

1.398 

0.826 

0.478 

0.384 

0.313 

3.050 

0.180 

£7 

0.274 

0.403 

0.431 

0.705 

6.264 

1.883 

0.814 

0.513 

0.360 

0.333 

0.485 

0.235 

28 

0.329 

0.446 

0.411 

0.666 

4.971 

2.122 

0.791 

0.505 

0.360 

0.442 

O.360 

0.129 

29 

0.419 

1.198 

0.372 

0.626 

3.767 

1.480 

0.791 

0.470 

0.325 

0.313 

0.384 

0.168 

30 

1.642 

0.638 

0.411 

0.587 

1.331 

0.779 

0.485 

0.341 

0.286 

0.407 

0.215 

81 

0.465 

0.450 

0.587 

1.190 

0.458 

0.258 

0.286 

Total 

10.664 

16.647 

15.380 

41.539 

56.957 

62.699 

34.063 

20.060 

13.292 

13.649 

11.378 

6.663 

Max. 

1.648 

1.726 

0.896 

6. £64 

8.534 

5.659 

2.660 

1.186 

0.690 

1.593 

3.060 

0.331 

kin. 

0.239 

0.309 

0.360 

0.470 

0.346 

0.967 

0.779 

0.458 

0.326 

0.261 

0.149 

0.129 

Aver. 

0.360 

0.552 

0.496 

1.340 

1.964 

2.019 

1.135 

0.647 

0.443 

0.437 

0.367 

0.219 

NORTH  BRANCH  PATAPSCO  RIVEB 
Dolly  and  Monthly  Dleonarge,    in  Million  Gallons  par  Square  Mlla 


Day 

1936 

1937 

Oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.619 

0.227 

0.207 

0.626 

1.280 

0.979 

0.654 

1.386 

0.611 

1.037 

0.669 

0.446 

2 

0.266 

0.219 

0.658 

0.603 

0.928 

0.920 

0.642 

1.268 

0.579 

0.619 

0.532 

0.427 

3 

0.258 

0.258 

1.127 

1.049 

0.803 

0.916 

0.595 

1.174 

0.767 

0.525 

0.446 

0.411 

4 

0.223 

0.262 

0.435 

0.712 

0.767 

0.904 

0.603 

1.080 

1.550 

0.525 

0.411 

0.395 

5 

0.168 

0.321 

0.333 

0.559 

0.783 

0.908 

0.736 

1.041 

0.638 

0.525 

0.395 

0.446 

6 

0.211 

0.298 

0.470 

0.517 

0.744 

0.B30 

1.409 

1.096 

0.603 

0.666 

0.376 

0.532 

7 

0.211 

0.313 

2.697 

1.018 

0.728 

0.806 

0.806 

0.994 

0.603 

0.634 

0.625 

0.462 

8 

0.219 

0.282 

0.611 

0.869 

1.311 

0.799 

0.712 

1.104 

0.556 

0.532 

0.967 

0.446 

9 

0.325 

0.352 

0.446 

0.658 

1.229 

0.771 

0.744 

1.155 

0.532 

0.485 

0.474 

0.403 

10 

0.525 

0.313 

0.434 

0.622 

1.773 

0.720 

0.689 

0.987 

0.517 

0.568 

0.595 

0.384 

11 

0.478 

0.278 

0.572 

0.701 

1.077 

0.756 

0.658 

0.885 

0.756 

0.470 

0.411 

0.384 

12 

0.274 

0.274 

0.791 

0.611 

0.932 

0.736 

0.658 

0.849 

0.587 

0.493 

0.990 

0.395 

13 

0.251 

0.262 

0.517 

0.556 

0.900 

0.720 

0.619 

0.861 

0.540 

0.438 

0.724 

0.352 

14 

0.235 

0.298 

0.442 

0.525 

1.033 

0.767 

0.619 

1.159 

0.572 

0.478 

0.427 

0.352 

13 

0.247 

0.262 

0.376 

1.033 

0.94O 

0.822 

0.705 

1.139 

0.728 

0.611 

0.376 

0.345 

16 

0.274 

0.200 

0.395 

0.799 

0.900 

0.799 

0.697 

0.696 

0.642 

0.712 

0.366 

0.337 

17 

1.127 

0.239 

1.018 

0.932 

0.857 

0.803 

0.583 

0.932 

2.259 

0.454 

0.337 

0.329 

18 

0.493 

0.254 

0.564 

1.895 

0.806 

0.920 

0.599 

0.622 

2.795 

0.775 

0.329 

0.329 

19 

0.337 

0.243 

0.689 

1.018 

0.818 

1.065 

0.619 

0.826 

1.206 

0.532 

0.329 

0.325 

20 

0.317 

0.243 

2.122 

1.963 

0.932 

1.159 

0.579 

0.783 

0.826 

0.587 

0.325 

0.325 

21 

0.282 

0.274 

0.806 

2.036 

1.225 

1.362 

0.877 

0.736 

0.716 

0.615 

0.317 

0.317 

22 

0.227 

0.247 

0.603 

1.362 

7.321 

0.979 

1.339 

0.709 

2.517 

0.485 

0.818 

0.306 

23 

0.258 

0.235 

0.497 

1.358 

2.122 

0.877 

0.861 

0.728 

0.767 

0.446 

1.065 

0.282 

24 

0.282 

0.25S 

0.482 

1.221 

1.722 

0.822 

0.712 

0.728 

0.650 

0.701 

0.525 

0.294 

25 

0.266 

0.251 

0.454 

1.672 

1.448 

0.B38 

0.748 

0.673 

0.579 

0.431 

0.943 

0.286 

2ft 

0.227 

0.251 

0.438 

1.198 

1.253 

0.814 

8.495 

0.740 

0.532 

0.748 

1.593 

0.268 

27 

0.274 

0.223 

0.423 

0.979 

1.135 

0.697 

5.755 

0.947 

0.559 

1.049 

2.004 

0.317 

28 

0.251 

0.235 

0.427 

0.893 

1.033 

0.728 

3.672 

0.869 

1.073 

0.-470 

0.705 

0.329 

29 

0.258 

0.251 

0.399 

1.018 

0.716 

2.114 

0.896 

0.716 

0.423 

0.552 

0.345 

30 

0.258 

0.196 

0.407 

0.885 

0.666 

1.629 

0.681 

0.846 

0.423 

0.525 

0.317 

31 

0.301 

0.564 

1.355 

0.662 

0.658 

3.183 

0.501 

Total 

9.942 

7.B19 

20.424 

31.245 

38.800 

26.261 

40.128 

28.602 

26.822 

20.620 

19.554 

10.903 

Max. 

1.127 

0.352 

2.697 

2.036 

7.321 

1.362 

8.495 

1.386 

2.795 

3.163 

2.004 

0.532 

Min. 

0.168 

0.196 

0.207 

0.517 

0.72B 

0.662 

0.579 

0.658 

0.517 

0.423 

0.317 

0.282 

AW. 

0.321 

0.261 

0.6S9 

1.008 

1.314 

0.847 

1.338 

0.929 

0.894 

0.665 

0.631 

0.363 

0.8 
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STORAGE  REQUIRED- MILLION  GALLONS 


300 


PATILOSNT  RIVER 


LOCATION  OF  GAGING  STATION 


DRAINAGE  AREA.  AT  STATION 


-  Water-stage  recorder,   150  feet   above  highway  brld 
1&  miles  northeaat  of  Burtonsvllle,  Montgomery 
County,   and  4  miles  northwest  of  Laurel. 

-  127  square  mlloa. 


DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH        -  932  aquare  mllea. 

FLLW  DATA  PRESENTED  HEREWITH   -  Oct.  1,  1928  to  Sept.  30,  1937,  lnolualve. 

REMARKS  -  Basic  data  obtained  from  Water  Supply  papers  printed 

by  the  u.  S.  Department  of  the  interior. 

DIVERSIONS  -  No  diversions  or  additions  to  the  stream  above  the  gaging 

station  exist.  Below  the  gaging  station  and  on  one  of 
its  tributaries,  Little  Patuxent  River,  numeroua  usss 
have  been  made  of  th^  stream  for  water  supply  and  sewage 
disposal  and  Tor  bydroeleatrioal  purposes  and  for  in- 
dustrial water  supply.  All  of  the  water  so  used  is  event- 
ually returned  to  the  stream. 

In  August,  1939,  the  Washington  suburban  Sanitary  District 
established  a  water  supply  intake  on  the  patuxent  River  at 
Mink  Hollow  where  variable  amounts  of  water  have  been 
diverted  to  the  drainage  areas  within  the  Sanitary  District. 
Accurate  reoorde  of  auoh  diversions  are  available  for 
correcting  stream  flow  records  as  required.  The  drainage 
area  above  the  Mink  Hollow  Intake  near  Aahton  Is  109.3 
square  miles. 

SUMMARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Dally  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

215.119 

150.027 

95.984 

122.738 

346.699 

226.430 

295.238 

309.045 

315.928 

Daily  Maximum 

5.592 

5.217 

2.817 

5.033 

30.555 

7.779 

6.762 

9.965 

11.185 

Daily  I.:inimum 

0.117 

0.028 

0.028 

0.028 

0.051 

0.137 

0.178 

0.163 

0.198 

Daily  Average 

0.589 

0.411 

0.263 

0.335 

0.950 

0.620 

0.809 

0.844 

0.866 

ja 

lly  and  Moi 

thly  Dlsch 

arge,  la 

Million  3e 

lions  per 

Square  LZ1 

6 

Day 

1928 

1929 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb, 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.585 

0.422 

0.848 

0.478 

1.541 

0.666 

0.829 

0.513 

0.382 

0.127 

2 

0.513 

0.422 

0.545 

0.676 

1.703 

0.641 

0.839 

0.457 

0.371 

0.122 

3 

0.488 

0.438 

0.508 

1 

1.439 

0.610 

1.236 

0.457 

0.345 

0.122 

4 

0.483 

0.835 

0.478 

^0.432 

■0.356 

1.271 

0.641 

0.905 

0.447 

0.305 

0.117 

5 

0.478 

0.666 

0.453 

J 

3.112 

0.900 

0.654 

0.436 

0.300 

0.168 

6 

0.722 

0.43a 

0.432 

1.388 

3.271 

0.330 

0.829 

0.529 

0.300 

0.178 

7 

0.498 

0.447 

0.422 

0.712 

3.001 

1.728 

0.682 

1,053 

0.457 

0.295 

0.147 

8 

0.457 

0.43S 

0.422 

0.457 

0.951 

1.180 

0.661 

0.80-* 

0.610 

0.275 

■0.193 

0.209 

9 

0.453 

0.432 

0.410 

0.508 

0.753 

1.134 

0.651 

0.618 

0.605 

0.371 

0.153 

10 

0.453 

0.422 

0.401 

1.358 

0.707 

0.986 

0.773 

0.778 

0.493 

0.305 

0.163 

11 

0.438 

0.422 

0.397 

0.870 

0.641 

0.940 

0.717 

0.722 

0.447 

0.305 

0.153 

12 

0.438 

0.422 

0.391 

0.666 

0.926 

0.829 

0.682 

0.422 

0.2B5 

0.147 

13 

0.432 

0.432 

0.386 

1 

0.940 

0.732 

0.676 

0.407 

0.285 

0.132 

14 

0.417 

0.417 

0.478 

. 

1.271 

0.676 

0.707 

0.371 

0.259 

0.219 

15 

0.422 

0.417 

1.159 

K1.407 

1.037 

0.696 

0.696 

0.560 

0.264 

0.188 

16 

0.438 

0.422 

0.651 

0.955 

5.592 

0.636 

0.626 

0.244 

0.163 

0.153 

17 

0.438 

0.417 

0.564 

J 

0.874 

4.439 

0.600 

0.438 

0.244 

0.153 

0.173 

18 

0.45? 

0.417 

0.605 

0.539 

■0.457 

0.798 

1.606 

0.600 

0.422 

0.234 

0.153 

0.203 

19 

0.488 

0.539 

0.529 

0.645 

0.773 

1.100 

0.610 

0.442 

0.234 

0.147 

0.163 

20 

0.447 

0.498 

0.503 

0.579 

0.763 

1.073 

0.748 

0.506 

0.219 

0.14? 

0.153 

21 

0.422 

0.432 

0.478 

0.503 

0.732 

1.352 

0.604 

0.442 

0.203 

0.137 

22 

0.422 

0.422 

0.480 

0.722 

2.166 

0.692 

2.019 

0.209 

0.137 

23 

0.432 

0.417 

0.483 

0.773 

1.100 

0.605 

0.417 

0.259 

0.157 

24 

0.453 

0.417 

0.737 

1.012 

0.57C 

0.401 

0.239 

0.153 

•0.147 

25 

0.432 

0.407 

■0.407 

0.692 

0.966 

0.600 

0.498 

0.219 

0.137 

26 

0.422 

0.336 

2.735 

0.707 

1.225 

0.570 

0.605 

0.203 

0.132 

27 

0.422 

0.397 

•0.310 

4.352 

0.707 

0.951 

0.539 

0.422 

0.193 

0.147 

0.142 

28 

0.453 

0.407 

3.854 

0.666 

0.915 

0.519 

1.184 

0.183 

0.147 

0.142 

29 

0.447 

0.432 

0.657 

0.951 

0.529 

0.824 

0.168 

0.12? 

0.157 

30 

0.422 

0.843 

0.407 

o-e^o 

0.829 

0.529 

0.432 

0.163 

0.132 

0.417 

31 

0.427 

0.417 

0.732 

0.529 

0.157 

0.132 

Total 

14.299 

13.773 

15.145 

18.566 

25.533 

34.437 

36.212 

22.117 

16.693 

6.016 

5.196 

4.030 

l/.ax. 

0.722 

0.844 

1.159 

1.383 

4.351 

3.2"1 

5.592 

1.236 

2.019 

0.382 

0.193 

0.41? 

Win. 

0.417 

0.387 

0.386 

0.432 

0.356 

0.651 

0.610 

0.519 

0.371 

0,157 

0.127 

0.117 

„vor. 

0.461 

0.459 

0.488 

0.600 

0.910 

1.109 

1.205 

0.711 

0.564 

0.256 

0.16C 

0.164 

PATUXHff  KTTSR 


Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Rot. 

Doc. 

Jen. 

?eb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.320 

0.407 

0.279 

0.560 

1 

0.496 

0.453 

0.457 

0.249 

0.147 

0.048 

0.051 

£ 

3,102 

0.366 

0.279 

0.539 

>0.356 

0.498 

0.442 

0.457 

0.244 

0.834 

0.051 

0.046 

3 

2.130 

0.900 

0.279 

0.513 

J 

0.453 

0.453 

0.453 

0.234 

0.173 

0.061 

0.056 

4 

0.486 

1.459 

0.279 

0.473 

0.88S 

0.442 

0.488 

0.417 

0.219 

0.147 

0.046 

0.044 

8 

0.386 

0.682 

0.335 

0.417 

2.6£7 

0.442 

0.453 

0.401 

0.209 

0.137 

0.044 

0.041 

6 

0.323 

0.323 

0.376 

0.401 

1.373 

0.457 

1.159 

0.401 

0.183 

0.142 

0.037 

0.050 

7 

0.295 

0.467 

0.417 

0.407 

0.818 

0.742 

5.135 

0.391 

0.244 

0.142 

0.042 

0.037 

8 

0.879 

0.438 

0.407 

0.407 

0.711 

4.530 

1.403 

0.366 

0.259 

0.182 

0.041 

0.041 

9 

0.£54 

0.417 

0.386 

0.401 

0.636 

1.308 

0.936 

0.366 

0.325 

0.112 

0,042 

0.059 

10 

0.S49 

0.306 

0.356 

0.391 

0.682 

0.695 

0.763 

0.356 

0.290 

0.118 

0.037 

0.039 

11 

0.244 

0.376 

0.3S6 

0.361 

0.692 

0.844 

0.711 

0.345 

0.254 

0.107 

0.035 

0.039 

IS 

0.239 

0.376 

0.351 

0.351 

0.579 

1.007 

0.671 

0.356 

0.879 

0.108 

0.035 

0.057 

IS 

0.239 

0.366 

0.376 

0.366 

1.251 

0.758 

0.645 

0.351 

0.E19 

0.10£ 

0.035 

0.076 

14 

0.234 

0.386 

0.523 

0.427 

1.881 

0.671 

0.615 

0.366 

0.£13 

0.102 

0.039 

0.056 

IS 

0.239 

0.422 

0.453 

0.605 

1.037 

0.605 

0.595 

0.473 

0.203 

0.10£ 

0.061 

0.076 

16 

0.234 

0.417 

0.401 

0.463 

0.783 

0.569 

0.636 

0.366 

0.193 

0.097 

0.066 

0.051 

17 

0.234 

0,386 

0.376 

0.417 

0.748 

0.579 

0.7£7 

0.343 

0.401 

0.091 

0.061 

0.122 

18 

0.E19 

0.895 

0.386 

0.773 

0.570 

0.763 

0.335 

0.438 

0.091 

0.066 

0.071 

19 

0.E19 

0.829 

0.473 

0.748 

0.645 

0.737 

0.356 

0.275 

0.091 

0.066 

0.050 

£0 

0.SS4 

0.513 

0.467 

0.69£ 

0.560 

0.615 

0.438 

0.213 

0.081 

0.0S6 

0.046 

£1 

0.229 

0.457 

0.366 

0.626 

0.5£3 

0.579 

0.356 

0.193 

0.071 

0.056 

0.046 

22 

1.698 

0.417 

0.389 

0.468 

0.570 

0.325 

0.188 

0.071 

0,051 

0.045 

23 

£.267 

0.407 

0.370 

0.483 

0.549 

0.310 

0.173 

0.112 

0.056 

0.041 

24 

0.595 

0.407 

■0.331 

•0.305 

0.560 

0.473 

0.513 

0.305 

0.193 

0.142 

0.056 

0.041 

25 

0.438 

0.407 

0.549 

0.595 

0.498 

0.351 

0.249 

0.067 

0.061 

0.039 

26 

0.386 

0.386 

0.549 

0.727 

0.498 

0.305 

0.196 

0.076 

0.046 

0.039 

27 

0.356 

0.386 

0.615 

0.560 

0.463 

0.285 

0.173 

0.066 

0.046 

0.0S5 

£8 

0.3£5 

0.376 

0.417 

0.5E3 

0.5O8 

0.467 

0.279 

0.163 

0.061 

0.071 

0.032 

£9 

0.320 

0.356 

0.737 

0.488 

0.467 

0.275 

0.153 

0.061 

0.076 

0.030 

30 

0.325 

0.269 

0.615 

0.483 

0.457 

0.269 

0.14  2 

0.056 

0.081 

0.023 

31 

0.427 

0.570 

0.467 

0.239 

0.051 

0.061 

Total 

17.519 

14.879 

12.246 

11.789 

2E.763 

22.882 

£3.521 

11.155 

6.919 

3.868 

1.636 

1.486 

Max. 

3.10£ 

1.459 

0.737 

0.605 

2.827 

4.530 

5.817 

0.473 

0.438 

0.234 

0.081 

0.122 

Mia. 

0,219 

0.269 

0.279 

0.305 

0.356 

0.442 

0.442 

0.259 

0.148 

0,051 

0.035 

0.028 

Aver. 

0.364 

0.496 

0.395 

0.360 

0.814 

0.737 

0.793 

0.360 

0.831 

0.106 

0.062 

0.046 

1930 

1931 

Day 

Oat. 

Sot. 

Deo. 

Jan. 

?sb. 

Mar. 

Apr. 

May 

jane 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.028 

0.076 

] 

0.147 

0.310 

0.549 

0.203 

0.188 

1 

0.1S3 

2 

0.0E8 

0.081 

0.148 

0.488 

1.169 

0.809 

0.701 

0.147 

3 

0.089 

0.087 

K.087 

M.102 

0.316 

0.539 

0.834 

0.176 

^0.102 

0.132 

4 

0.034 

0.091 

J 

0.264 

0.417 

0.803 

0.147 

0.147 

5 

0.035 

0.108 

0.118 

J 

■0.187 

0.229 

0.361 

0.193 

0.155 

1 

0.132 

6 

0.037 

0.097 

0.117 

1.484 

0.209 

0.3EO 

0.188 

•0.305 

0.534 

0.13? 

0.117 

7 

0.035 

0.087 

0.153 

0.196 

0.412 

0.803 

0.651 

0.076 

0.117 

8 

0.039 

0.081 

0.168 

0.148 

0.305 

0.996 

0.447 

0.173 

0.061 

0.112 

9 

0.040 

0.091 

0.137 

0.183 

0.412 

0.549 

0.335 

0.13E 

0.163 

0.097 

10 

0.042 

0.097 

0.122 

0.467 

0.285 

0.48? 

0.244 

0.198 

1.474 

0.091 

11 

0.042 

0.091 

1 

0.289 

0.391 

0.239 

0.178 

2.817 

0.091 

12 

0.04£ 

0.097 

■0.147 

0.813 

0.343 

0.229 

0.153 

0.138 

0.630 

0.091 

13 

0.O40 

0.10£ 

V0.117 

•0.178 

0.196 

0.310 

0.589 

0.137 

0.107 

0.341 

0.087 

14 

0.040 

0.117 

0.188 

0.890 

0.376 

0.138 

0.09? 

0.219 

0.087 

13 

0.042 

0.117 

1 

0.193 

0.E69 

0,473 

0.138 

0.108 

0.163 

0.153 

16 

0.O45 

0.108 

0.209 

0.234 

0.325 

0.7EE 

0.117 

0.163 

0.112 

17 

0.051 

0.12£ 

0.137 

0.193 

0.290 

0.244 

0.264 

0.798 

0.132 

0.087 

18 

0.051 

0.13£ 

0.142 

0.879 

0.376 

0.239 

0.234 

0.E09 

0.112 

0.087 

19 

0.056 

0.188 

■0.091 

1.709 

0.869 

0.341 

0.224 

0.813 

0.137 

■2.811 

0.112 

0.087 

£0 

0.056 

0.118 

0.661 

0.839 

0.320 

0.£13 

0.803 

0.137 

o.m 

0.071 

81 

0.061 

0.102 

I 

0.819 

0.E75 

0.209 

0.323 

0.182 

0.193 

0.091 

£8 

0.071 

0.107 

0.8O3 

0.244 

0.819 

0.S61 

0.107 

0.397 

0.091 

£3 

0.076 

1 

W.178 

0.166 

0.864 

0.467 

1.460 

0.656 

1.200 

0.081 

84 

0.081 

' 

0.188 

0.834 

0.895 

0.487 

1.144 

0.382 

0.091 

86 

0.087 

U.102 

0.173 

0.176 

0.839 

0.854 

0.893 

0.889 

0.349 

0.081 

£6 

0.081 

0.163 

0.173 

0.284 

0.264 

0.£54 

0.331 

•0.108 

1.709 

0.08? 

27 

0.081 

I 

■0.432 

0.164 

0.168 

0.203 

0.£79 

0.S19 

0.296 

0.343 

0.137 

86 

0.087 

| 

0.173 

0.157 

0.829 

0.839 

0.198 

0.198 

0.269 

0.108 

89 

0.107 

i-o.oei 

0.173 

1.682 

0.884 

0.178 

0.153 

0.229 

o.oal 

30 

0.102 

0.163 

0.661 

0.809 

0.173 

0.188 

0.209 

0,071 

31 

0.087 

0.153 

0.418 

0,42? 

0.173 

Total 

1.733 

£.966 

5.946 

7.927 

5.836 

10.160 

11.167 

9.871 

9.889 

16.863 

12.693 

3.111 

Max. 

0.10? 

0.138 

0.432 

1.709 

0.467 

1.682 

1.169 

1.460 

1.144 

8.811 

2.817 

0.131 

Mln. 

0.0E8 

0.076 

0.087 

0.102 

0.1£7 

0.186 

0.809 

0.173 

0.107 

0.097 

0.061 

0.071 

ATer. 

0.066 

0.096 

0.192 

0.856 

0.187 

0.3£8 

0.378 

0.318 

0.309 

0,513 

0.409 

0.104 

PATUXENT  RIVKR 


Dally  and  Monthly  Dlaoharge 

In  Million  Gallona  per 

Square  Mils 

Day 

1931 

1932 

Out. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.112 

0.203 

0.763 

0.285 

0.920 

0.686 

0.320 

0.264 

0.066 

0.046 

2 

0.102 

0.147 

0.864 

0.264 

0.763 

0.732 

0.285 

0.234 

0.061 

0.046 

3 

i-0.061 

0.102 

0.122 

0.407 

0.305 

■0.259 

0.666 

0.457 

0.264 

0.209 

0.097 

0.050 

4 

0.091 

0.122 

0.305 

1.709 

0.560 

0.407 

0.264 

0.229 

0.153 

0.239 

S 

0.087 

0.132 

0.254 

1.603 

0.442 

0.519 

0.386 

0.239 

0.259 

0.102 

0.219 

6 

>0.051 

0.081 

0.137 

0.763 

0.732 

0.504 

0.529 

0.376 

0.239 

0.224 

0.071 

0.153 

7 

0.081 

0.122 

0.966 

0.570 

1.022 

0.478 

0.366 

0.239 

0.259 

0.061 

0.107 

8 

0.087 

0.112 

0.763 

0.498 

0.656 

0.447 

0.361 

0.229 

0.300 

1.190 

0.061 

g 

1-0.046 

0.091 

0.168 

1.058 

0.442 

0.504 

0.575 

0.473 

0.224 

0.229 

0.345 

0.050 

10 

J 

1 

0.442 

1.022 

0.407 

0.412 

1.724 

0.407 

0.224 

0.188 

0.157 

0.046 

11 

1 

>0.097 

0.244 

0.696 

0.401 

0.397 

1.271 

0.798 

0.213 

0.173 

0.163 

0.042 

12 

J 

0.203 

0.513 

0.386 

0.376 

0.915 

1.932 

0.183 

0.157 

0.137 

13 

Vo.oii 

0.102 

0.229 

0.457 

0.382 

0.376 

0.717 

4.321 

0.239 

0.147 

O.107 

14 

| 

0.102 

0.254 

0.412 

0.335 

0.366 

0.630 

1.352 

0.259 

0.142 

0.097 

•0.039 

15 

0.051 

0.097 

0.209 

0.376 

0.320 

0.325 

0.570 

0.905 

1.042 

0.137 

0.081 

IS 

0.153 

0.097 

0.166 

0.351 

0.310 

0.305 

0.534 

0.722 

1.957 

0.178 

0.076 

17 

0.102 

0.102 

0.163 

0.320 

0.325 

0.325 

0.498 

0.620 

1.342 

0.209 

0.066 

0.038 

18 

0.071 

0.102 

0.157 

0.310 

0.412 

0.560 

0.473 

0.570 

0.656 

0.168 

O.0S7 

0.032 

19 

0.117 

0.153 

0.265 

0.366 

0.513 

0.457 

0.513 

0.376 

0.137 

0.244 

0.032 

20 

0.122 

0.147 

0.275 

0.341 

0.504 

0.442 

0.478 

0.351 

0.147 

0.117 

0.029 

21 

1 

0.142 

0.259 

0.320 

0.447 

0.438 

0.467 

0.325 

0.137 

0.091 

0.028 

22 

>0.112 

0.173 

0.254 

0.320 

0.457 

0.427 

0.457 

0.290 

0.147 

0.081 

0.031 

23 

•0.061 

J 

0.234 

0.254 

0.305 

0.554 

0.412 

0.412 

0.254 

0.203 

0.081 

0.044 

24 

0.107 

0.203 

0.285 

0.285 

0.442 

0.401 

0.401 

0.229 

0.122 

0.071 

0.732 

25 

| 

0.183 

0.264 

0.275 

0.401 

0.401 

0.382 

0.209 

0.102 

0.066 

0.117 

26 

>0.102 

0.168 

0.244 

0.264 

0.382 

0.427 

0.376 

0.198 

0.097 

0.066 

0.066 

27 

J 

1 

0.331 

0.259 

0.407 

0.401 

0.370 

0.193 

0.097 

0.046 

0.076 

28 

0.132 

! 

0.341 

0.259 

5.033 

0.376 

0.386 

0.600 

0.097 

0.050 

0.081 

29 

0.529 

0.147 

>0.157 

0.295 

0.259 

1.296 

0.366 

0.361 

1.709 

0.091 

0.046 

0.076 

30 

0.259 

0.157 

0.341 

0.814 

0.361 

0.351 

0.335 

0.071 

0.046 

0.056 

31 

0.132 

J 

0.361 

0.763 

0.331 

0.061 

0.046 

Total 

2.606 

3.151 

5.522 

14.389 

13.029 

19.619 

17.693 

21.162 

13.487 

5.215 

4.168 

2.692 

Max. 

0.529 

0.157 

0.442 

1.058 

1.709 

5.033 

1.724 

4.321 

1.957 

0.300 

1.190 

0.732 

'/in. 

0.041 

0.081 

0.112 

0.244 

0.259 

0.259 

0.361 

0.331 

0.183 

0.061 

0.O46 

0.028 

Avar. 

0.084 

0.105 

0.179 

0.464 

0.449 

0.630 

0.589 

0.682 

0.449 

0.16S 

0.135 

0.090 

Day 

1932 

1933 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.056 

4.743 

0.682 

0.661 

0.651 

0.910 

0.690 

0.752 

0.506 

0.335 

0.636 

2 

1 

1.779 

0.575 

0.717 

0.630 

0.930 

0.910 

0.701 

1.312 

0.325 

0.589 

3 

^0.051 

0.748 

■0.427 

0.560 

0.641 

0.610 

0.940 

2.461 

0.671 

10.625 

0.316 

0.575 

4 

J 

0.585 

0.564 

0.610 

0.59S 

0.996 

1.149 

0.707 

1.236 

0.549 

0.585 

5 

0.209 

0.467 

0.412 

0.605 

0.610 

0.575 

0.910 

0.976 

0.661 

0.783 

0.366 

0.569 

6 

4.235 

0.427 

0.386 

0.549 

0.595 

0.560 

0.870 

1.749 

0.905 

0.656 

0.316 

0.523 

7 

0.438 

1.302 

0.386 

0.523 

0.610 

0.682 

2.415 

1.246 

0.636 

0.585 

0.290 

0.488 

8 

0.224 

0.874 

0.382 

0.498 

1.698 

1.474 

1.184 

1.982 

3.065 

0.560 

0.265 

0.473 

9 

0.183 

1.164 

0.356 

0.808 

0.808 

0.767 

0.996 

1.616 

0.829 

1.678 

0.275 

0.453 

10 

0.186 

3.274 

0.356 

0,940 

0.671 

0.641 

0.930 

1.296 

0.692 

1.322 

0.305 

0.453 

11 

0.132 

0.951 

0.366 

0.G61 

0.610 

0.564 

0.870 

1.159 

0.656 

1.373 

0.600 

0.447 

12 

0.112 

0.707 

0.386 

0.605 

0.610 

0.595 

2.847 

1.159 

0.676 

0.610 

0.391 

0.488 

13 

0.127 

0.595 

0.401 

0.539 

0.610 

0.651 

1.378 

1.139 

0.885 

0.560 

0.335 

0.539 

14 

0.117 

0.529 

0.438 

0.523 

0.661 

1.342 

1.114 

1.032 

0.610 

0.508 

0.320 

0.534 

15 

0.127 

0.504 

0.442 

0.523 

0.748 

1.373 

1.022 

0.966 

0.585 

0.508 

0.320 

2.283 

16 

0.117 

0.478 

0.382 

0.573 

0.798 

0.649 

1.195 

1.413 

0.575 

0.560 

0.290 

0.S66 

17 

1.190 

0.560 

0.356 

0.504 

0.748 

0.758 

5.135 

1.174 

0.793 

0.488 

0.290 

0.763 

18 

2.837 

0.498 

0.382 

0.498 

0.808 

0.727 

1.881 

0.966 

0.656 

0.453 

0.320 

0.600 

19 

1.775 

3.055 

0.468 

0.940 

0.885 

1.790 

0.890 

0.560 

0.422 

0.316 

0.523 

20 

0.539 

1.322 

0.478 

2.313 

2.197 

2.603 

0.659 

0.534 

0.412 

0.285 

0.506 

21 

0.386 

0.748 

•0.407 

0.504 

1.312 

2.842 

1.820 

1.078 

0.508 

0.407 

0.412 

0.473 

22 

0.310 

0.620 

0.585 

0.930 

1.530 

1.459 

0.839 

0.466 

0.391 

0.549 

0.453 

23 

0.279 

0.560 

0.457 

0.549 

0.074 

1.220 

1.286 

0.793 

0.478 

0.391 

30.555 

0.447 

24 

0.275 

0.523 

0.661 

0.498 

0.788 

1.103 

1.200 

0.783 

0.473 

0.382 

9.914 

0.447 

25 

0.269 

0.504 

1.627 

0.498 

0.758 

0.996 

1.149 

0.900 

0.498 

0.391 

2.942 

0.432 

26 

0.249 

0.513 

0.864 

3.228 

0.318 

1.068 

1.076 

0.763 

1.118 

0.463 

1.012 

0.412 

27 

0.564 

0.488 

0.701 

1.164 

0.686 

1.174 

0.996 

1.281 

1.159 

0.513 

0.818 

0.438 

28 

0.427 

0.412 

2.537 

1.027 

0.661 

0.986 

0.966 

3.401 

1.058 

0.403 

0.727 

0.432 

29 

0.310 

0.453 

1.205 

0.864 

0.900 

0.930 

0.940 

0.610 

0.438 

0.671 

0.488 

30 

0.279 

0.467 

0.S64 

0.717 

0.859 

0.900 

0.870 

0.560 

0.407 

0.610 

0.438 

31 

0.269 

0.798 

0.682 

0.849 

0.849 

0.356 

0.610 

Total 

16.356 

29.850 

18.481 

21.952 

23.294 

30.653 

42.700 

37.529 

23.099 

29.761 

55.549 

17.475 

Max. 

4.235 

4.743 

2.537 

3.228 

2.313 

2.842 

5.135 

3.401 

3.065 

10.625 

30.555 

2.283 

Mln. 

0.051 

0.412 

0.356 

0.478 

0.595 

0.559 

0.670 

0.763 

0.473 

0.356 

0.275 

0.412 

Aver. 

0.529 

0.996 

0.595 

0.707 

0.833 

0.986 

1.424 

1.210 

0.767 

0.961 

1.790 

0.585 
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Dally  and  Monthly  Discharge,    Id  Million  GeLlona  per  Square  Mile 


Day 

1933 

1934 

Oet. 

Hot. 

Dee. 

Jan. 

Fab. 

Uer. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.463 

0.417 

0.371 

0.727 

0.382 

0.356 

1.672 

0.570 

0.523 

0.600 

0.183 

0.183 

z 

0.752 

0.417 

0.351 

0.814 

0.407 

0.382 

1.058 

0.560 

0.483 

0.361 

0.168 

0.163 

s 

0.478 

0.407 

0.351 

0.549 

0.382 

8.202 

0.87* 

2.461 

0.467 

0.300 

0.198 

0.198 

4 

0.427 

0.397 

0.382 

0.504 

0.407 

5.694 

0.814 

1.672 

0.438 

0.285 

0.173 

1.556 

5 

0.427 

0.407 

0.382 

0.986 

0.407 

2.542 

0.829 

1.002 

0.417 

0.269 

0.153 

0.300 

0 

0.438 

0.829 

0.382 

1.856 

0.382 

1.428 

0.758 

0.829 

0.417 

0.269 

0.153 

0.229 

7 

0.397 

0.498 

0.391 

1.037 

0.358 

0.971 

0.727 

0.758 

0.457 

0.254 

0.137 

1.606 

8 

0.407 

0.417 

0.371 

1.073 

0.382 

0.874 

0.717 

0.661 

0.407 

0.24* 

0.137 

1.256 

9 

0.386 

0.417 

0.371 

0.758 

0.305 

0.773 

0.661 

0.636 

0.382 

0.25* 

0.142 

0.438 

10 

0.366 

0.407 

0.351 

0.651 

0.356 

0.727 

0.636 

0.671 

0.438 

0.249 

0.153 

0.325 

11 

0.378 

0.3B7 

0.341 

0.585 

0.371 

0.661 

0.651 

0.844 

0.407 

0.234 

0.157 

0.279 

12 

0.376 

0.417 

0.335 

0.560 

0.407 

0.600 

0.788 

0.851 

0.905 

0.224 

0.249 

0.29* 

13 

0.488 

0»407 

0.331 

0.560 

0.417 

0.671 

0.651 

0.600 

1.062 

0.229 

0.254 

0.498 

14 

0.498 

0.397 

0.331 

0.600 

0.371 

1.108 

0.610 

0.570 

0.447 

0.244 

0.269 

1.530 

18 

0.457 

0.417 

0.351 

0.539 

0.397 

0.829 

0.570 

0.7*2 

0.397 

0.234 

0.203 

0.727 

16 

0.417 

0.382 

0.397 

0.504 

0.397 

0.701 

1.678 

0.890 

0.382 

0.219 

0.453 

2.786 

17 

0.778 

0.381 

0.483 

0.483 

0.361 

0.651 

1.490 

0.951 

0.351 

0.198 

0.778 

7.779 

18 

0.389 

0.407 

0.504 

0.427 

0.351 

0.620 

1.058 

0.585 

0.407 

0.193 

0.285 

1.088 

19 

0.523 

0.417 

0.407 

0.447 

0.397 

0.810 

0.859 

0.549 

2.159 

0.193 

0.2*4 

0.742 

£0 

0.457 

0.417 

0.874 

0.438 

0.371 

0.585 

1.653 

0.523 

0.91Q 

0.193 

0.219 

0.600 

£1 

0.438 

0.407 

0.829 

0.427 

0.371 

0.580 

0.971 

0.504 

0.457 

0.203 

0.198 

0.727 

23 

0.427 

0.397 

0.549 

0.457 

0.437 

0.539  ' 

0.829 

0.788 

0.407 

0.198 

0.188 

1.571 

23 

0.417 

0.397 

0.483 

1.073 

1.764 

0.504 

0.758 

0.671 

0.397 

0.173 

0.188 

0.773 

24 

0.417 

0.391 

0.447 

0.651 

0.467 

0.513 

0.717 

0.523 

0.382 

■0.168 

0.183 

0.620 

25 

0.457 

0.382 

6.417 

0.539 

0.407 

0.539 

0.671 

1.591 

0.341 

0.203 

0.570 

£6 

0.407 

0.382 

0.427 

0.513 

0.356 

0.961 

0.636 

1.108 

0.320 

1.098 

0.523 

£7 

0.407 

0.391 

0.397 

0.504 

0.356 

0.651 

0.651 

0.7*2 

0.310 

0.269 

0.717 

£8 

0.417 

0.371 

0.356 

0.504 

0.356 

3.518 

0.651 

0.636 

0.320 

0.173 

0.219 

0.890 

29 

0.412 

0.381 

0.356 

0.417 

1.236 

0.600 

0.585 

0.3OO 

0.183 

0.198 

0.560 

30 

0.407 

0.371 

0.356 

0.305 

0.905 

0.585 

0.651 

0.833 

0.269 

0.188 

5.694 

31 

0.417 

0.382 

0.358 

1.647 

0.570 

0.203 

0.183 

Total 

14.123 

12.482 

13.066 

19.844 

12.140 

38.258 

25.823 

24.79* 

15.920 

7.325 

7.793 

35.162 

Max. 

0.778 

0.829 

0.87* 

1.856 

1.764 

6.202 

1.678 

2.461 

2.156 

0.600 

1.098 

7.779 

Mln. 

0.506 

0.361 

0.331 

0.305 

0.305 

0.356 

0.570 

0.504 

0.300 

0.168 

0.137 

0.163 

ATor. 

0.456 

0.418 

0.422 

0.641 

0.433 

1.236 

0.859 

0.798 

0.519 

0.236 

0.252 

1.17* 

193* 

1935 

Day 

Oct. 

"07. 

Dm. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.195 

0.412 

4.65£ 

0.686 

0.732 

1.14* 

1.302 

0.946 

0.580 

0.717 

0.280 

0.178 

2 

0.803 

0.412 

1.907 

0.783 

0.763 

1.210 

1.195 

0.894 

0.544 

0.412 

0.275 

0.203 

3 

0.688 

0.397 

1.057 

0.971 

0.834 

1.078 

0.979 

0.991 

0.544 

0.379 

0.204 

0.529 

* 

0.620 

0.488 

1.042 

0.717 

0.763 

0.976 

0.895 

0.S49 

0.595 

0.366 

0.259 

1.017 

5 

0.580 

0.620 

0.864 

0.559 

0.732 

0.961 

0.864 

0.849 

0.580 

0.399 

0.244 

5.847 

0 

0.788 

0.483 

0.732 

0.595 

0.861 

0.976 

0.880 

1.342 

0.732 

0.389 

0.234 

3.447 

7 

0.8*9 

0.422 

0.702 

0.846 

0.508 

0.9*6 

0.8*9 

6.762 

0.554 

0.386 

0.275 

0.803 

8 

0.595 

0.412 

0.648 

0.717 

0.732 

0.930 

2.644 

1.713 

0.859 

0.397 

0.320 

0.595 

S 

0.534 

0.402 

0.605 

0.819 

0.717 

0.89* 

5.847 

1.251 

2.232 

0.580 

0.295 

0.737 

10 

0.508 

0.397 

0.580 

1.12* 

1.373 

0.880 

2.94* 

1.108 

0.864 

0.386 

0.275 

1.261 

u 

0.498 

0.402 

0.319 

0.788 

1.195 

1.322 

1.678 

1.007 

0.646 

0.356 

0.264 

0.554 

12 

0.478 

0.397 

0.498 

0.661 

0.915 

2.466 

1.678 

0.930 

0.595 

0.330 

0.259 

0.478 

13 

0.4*2 

0.386 

0.544 

0.620 

0.849 

3.091 

1.490 

1.144 

0.580 

0.397 

0.290 

0.432 

1* 

0.432 

0.386 

0.519 

0.620 

0.976 

1.693 

1.302 

1.007 

0.519 

1.790 

0.696 

0.412 

15 

0.432 

0.508 

0.554 

2.288 

1.434 

1.210 

0.895 

0.534 

0.544 

0.280 

0.402 

16 

0.432 

0.498 

0.554 

2.552 

1.266 

1.159 

0.803 

0.498 

0.534 

0.305 

0.376 

17 

0.422 

0.519 

0.646 

3.264 

1.159 

1.078 

0.803 

0.478 

0.386 

0.239 

0.358 

18 

0.442 

■0.376 

0.308 

0.871 

2.379 

1.042 

1.007 

0.763 

0.463 

0.349 

0.234 

0.346 

19 

0.442 

1.459 

0.605 

1.713 

1.027 

0.976 

0.717 

0.554 

0.320 

0.234 

0.336 

20 

0.412 

1.357 

0.686 

1.434 

1.027 

0.961 

0.702 

0.580 

0.305 

0.280 

0.338 

21 

0.422 

0-732 

1.0E7 

1.195 

1.007 

0.9*6 

0.83* 

0.*78 

2.552 

0.320 

0.330 

22 

0.422 

0.386 

0.661 

2. £88 

1.14* 

0.961 

0.961 

0.788 

0.620 

0.747 

0.280 

0.313 

23 

0.397 

0.412 

0.636 

1.637 

1.108 

0.948 

0.895 

0.803 

0.498 

0.4B8 

0.275 

0.295 

£4 

0.402 

0.895 

0.595 

1.210 

1.027 

0.976 

0.86* 

0.747 

0.463 

0.442 

0.234 

0.295 

25 

0.402 

0.519 

0.580 

1.199 

. 0.991 

0.915 

0.8*9 

0.702 

0.508 

0.376 

0.198 

1 

£6 

0.422 

0.442 

0.620 

1.169 

1.73* 

0.946 

0.819 

0.661 

0.432 

0.349 

0.198 

>0.290 

rt 

0.442 

0.432 

0.636 

0.915 

1.561 

0.880 

0.819 

0.646 

0.412 

0.336 

0.193 

£8 

0.412 

0.463 

0.54* 

0.702 

1.144 

0.880 

0.803 

0.605 

0.402 

0.320 

0.198 

J 

£9 

0.402 

0.661 

0.803 

0.976 

0.976 

1.337 

0.595 

0.386 

0.305 

0.193 

0.397 

30 

0.397 

2.928 

0.686 

0.813 

0.849 

2.593 

0.788 

0.478 

0.290 

0.188 

0.295 

31 

0.397 

0.580 

0.763 

0.880 

0.646 

0.280 

0.193 

TOUf 

18.107 

15.700 

28.789 

26.371 

35.284 

35.708 

41.521 

33.328 

18.218 

16.142 

8.272 

21.732 

Ho*. 

1.195 

£.928 

4.652 

2.288 

3.264 

3.091 

5.847 

6.762 

2.232 

2.552 

0.696 

5.847 

Kin. 

0.397 

0.376 

0.498 

0.554 

0.508 

0.849 

0.803 

0.595 

0.386 

0.280 

0.188 

0.178 

At*t. 

0.520 

0.526 

0.864 

0.851 

1.260 

1.152 

1.384 

1.073 

0.607 

0.521 

0.267 

0.724 

PATUXENT  RIVER 


Dally  and  Monthly  Discharge, 

In  Million  Gallons  per  Square  Mile 

Day 

1935 

1938 

Oct. 

No*. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.290 

0.478 

0.620 

0.458 

0.585 

1.693 

1.022 

0.702 

0.412 

0.336 

0.224 

0.361 

£ 

0.33A 

0.432 

0.569 

0.508 

0.559 

1.124 

1.108 

0.676 

0.402 

0.341 

0.214 

0.315 

3 

0.299 

0.402 

0.524 

8.643 

0.610 

1.108 

1.174 

0.762 

0.412 

0.620 

0.198 

0.351 

4 

0.280 

0.391 

0.498 

5.338 

0.676 

1.317 

0.976 

1.174 

1.347 

1.088 

0.198 

0.315 

5 

0.264 

0.381 

0.463 

1.876 

0.747 

1.246 

0.946 

0.788 

0.534 

0.488 

0.361 

0.275 

6 

0.290 

0.361 

0.478 

1.317 

0.636 

1.042 

1.723 

0.702 

0.442 

0.371 

0.244 

0.259 

7 

0.315 

0.381 

0.4  63 

1.423 

0.544 

0.895 

1.408 

0.661 

0.412 

0.325 

0.290 

0.249 

8 

0.299 

0.534 

0.544 

1.465 

0.610 

0.834 

1.108 

0.636 

0.432 

0.305 

0.249 

0.244 

9 

0.290 

0.432 

0.773 

4.510 

0.551 

0.849 

1.073 

0.610* 

0.452 

0.280 

0.229 

0.234 

10 

0.280 

0.391 

0.595 

2.859 

0.620 

0.925 

1.759 

1 

0.422 

0.275 

0.214 

1 

11 

0.290 

0.422 

0.610 

1.302 

0.595 

2.461 

1.800 

KJ.595 

0.452 

0.280 

0.336 

i-0.224 

12 

0.371 

0.452 

0.544 

1.088 

0.595 

5.491 

1.424 

J 

0.798 

0.264 

0.259 

J 

13 

0.325 

0.686 

0.544. 

1.007 

0.620 

2.649 

1.281 

0.707 

0.488 

0.249 

0.224 

0.214 

14 

0.305 

1.495 

0.895 

0.925 

4.881 

1.571 

1.124 

1.022 

0.971 

0.259 

0.208 

0.208 

15 

0.290 

0.676 

0.747 

0.991 

5.999 

1.317 

1.073 

0.636 

0.498 

0.244 

0.193 

0.198 

16 

0.280 

0.559 

0.803 

1.668 

4.087 

1.190 

1.022 

0.585 

0.422 

0.224 

0.193 

0.198 

17 

0.280 

1.937 

0.651 

1.067 

2.064 

1.332 

0.946 

0.569 

0.381 

0.208 

0.183 

0.193 

ie 

0.275 

2.308 

0.595 

0.961 

3.640 

3.716 

0.910 

0.559 

0.371 

0.208 

0.173 

0.186 

19 

0.280 

0.946 

0.585 

2.135 

1.352 

1.856 

0.895 

1.200 

0.361 

0.214 

0.163 

0.183 

20 

0.280 

0.762 

0.559 

1.245 

0.976 

1.591 

0.880 

0.702 

0.351 

0.208 

0.178 

0.183 

21 

0.275 

0.661 

0.458 

1.022 

0.880 

2.400 

.0.849 

0.569 

0.341 

0.229 

0.371 

0.214 

22 

0.280 

0.595 

0.432 

0.925 

0.773 

1.723 

0.819 

0.544 

0.305 

0.315 

2.334 

0.208 

23 

0.305 

0.559 

0.432 

0.747 

0.717 

1.317 

0.819 

0.508 

0.299 

0.280 

0.422 

0.188 

24 

0.371 

0.508 

0.458 

0.864 

0.971 

1.261 

0.788 

0.498 

0.381 

0.478 

0.264 

0.183 

25 

0.315 

0.498 

0.406 

0.813 

4.510 

1.210 

0.762 

0.478 

0.412 

0.280 

0.229 

0.178 

26 

0.290 

0.498 

0.381 

0.803 

9.965 

1.124 

0.773 

0.452 

0.351 

0.503 

0.651 

0.173 

27 

0.280 

0.488 

0.458 

0.676 

6.508 

1.500 

0.788 

0.463 

0.325 

0.463 

0.559 

0.163 

28 

0.280 

0.544 

0.458 

0.661 

3.640 

2.196 

0.782 

0.488 

0.336 

0.986 

0.336 

0.173 

29 

0.600 

1.347 

0.458 

0.610 

2.003 

1.352 

0.762 

0.442 

0.305 

0.315 

2.237 

0.163 

30 

2.674 

0.717 

0.483 

0.610 

1.190 

0.732 

0.442 

0.299 

0.259 

3.350 

0.193 

31 

0.595 

0.458 

0.610 

1.108 

0.432 

0.234 

0.488 

Total 

12.184 

20.841 

16.942 

48.887 

61.014 

50.588 

31.506 

19.792 

13.714 

11.129 

15.772 

6.676 

Max. 

2.674 

2.308 

0.895 

4.510 

9.965 

5.491 

1.800 

1.200 

1.347 

1.088 

3.350 

0.361 

Mln. 

0.264 

0.361 

0.381 

0.458 

0.559 

0.834 

0.732 

0.432 

0.299 

0.208 

0.163 

0.163 

ATer. 

0.393 

0.695 

0.547 

1.577 

2.104 

1.632 

1.050 

0.638 

0.457 

0.359 

0.509 

0.223 

Day 

1938 

1937 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.717 

0.229 

0.214 

0.747 

1.591 

0.895 

0.717 

1.388 

0.620 

1.103 

0.412 

0.585 

2 

0.315 

1 

0.473 

0.732 

'1.057 

0.910 

0.702 

1.261 

0.595 

0.569 

0.361 

0.534 

3 

0.234 

>0.244 

1.063 

1.500 

0.910 

1 

0.686 

1.159 

0.707 

0.508 

0.341 

0.524 

4 

0.224 

J 

0.432 

0.880 

0.880 

>0.B85 

0.661 

1.088 

1.520 

0.478 

0.315 

0.5B5 

5 

0.208 

0.280 

0.351 

0.676 

0.B95 

1 

0.788 

1.042 

0.686 

0.488 

0.305 

1.063 

6 

0.208 

0.290 

0.381 

0.610 

0.849 

0.849 

1.612 

1.108 

0.610 

0.508 

0.299 

0.732 

7 

0.198 

0.264 

4.291 

1.281 

0.880 

.  0.619 

0.925 

1.007 

0.559 

0.498 

0.381 

0.585 

8 

0.20B 

0.264 

0.603 

1.057 

1.479 

0.803 

0.803 

1.388 

0.544 

0.452 

0.361 

0.544 

9 

0.224 

0.351 

0.534 

0.788 

1.302 

0.803 

0.819 

1.586 

0.534 

0.442 

0.590 

0.438 

10 

0.402 

0.305 

0.534 

0.717 

1.968 

0.747 

0.773 

1.073 

0.524 

0.412 

0.381 

0.463 

11 

0.290 

1 

0.636 

0.864 

1.124 

0.788 

0.732 

0.946 

0.585 

0.391 

0.315 

0.442 

12 

0.234 

«.264 

0.864 

0.702 

0.976 

0.B49 

0.686 

0.880 

0.569 

0.422 

3.132 

0.442 

13 

0.214 

I 

0.636 

0.638 

0.961 

0.819 

0.676 

0.880 

0.498 

0.381 

4.327 

0.422 

14 

0.208 

J 

0.508 

0.595 

1.022 

0.864 

0.676 

1.042 

0.488 

0.442 

0.585 

0.412 

15 

0.224 

0.259 

0.463  ■ 

1.169 

0.946 

0.880 

0.717 

1.302 

0.920 

1.027 

0.442 

0.402 

16 

0.229 

0.244 

0.478 

0.991 

0.910 

0.830 

0.773 

0.961 

0.508 

1.271 

0.381 

0.381 

17 

0.661 

0.234 

1.075 

0.864 

0.910 

0.910 

0.676 

1.139 

1.246 

0.478 

0.351 

0.371 

18 

0.432 

0.244 

0.636 

1.668 

0.864 

1.139 

0.661 

0.895 

7.067 

0.783 

0.336 

0.371 

19 

0.315 

0.234 

0.824 

1.210 

0.895 

1.246 

0.636 

0.864 

1.535 

0.463 

0.315 

0.361 

20 

0.280 

0.229 

2.308 

3.269 

1.124 

1.388 

0.610 

0.820 

0.849 

0.452 

0.305 

0.351 

21 

0.259 

0.244 

0.910 

2.954 

1.464 

1.246 

0.819 

0.773 

0.732 

0.498 

0.299 

0.341 

22 

0.249 

0.234 

0.676 

1.535 

5.440 

0.991 

1.352 

0.773 

0.686 

0.422 

0.834 

0.341 

23 

1 

0.234 

0.559 

1.352 

1.647 

0.910 

0.030 

0.849 

0.585 

0.391 

6.762 

0.336 

24 

Vo.244 

0.244 

0.544 

1.261 

1.373 

0.880 

0.747 

0i773 

0.524 

0-.371 

0.349 

0.336 

25 

J 

0.249 

0.524 

2.125 

1.230 

1.093 

0.925 

0.702 

0.498 

0.351 

1.317 

0.325 

26 

0.249 

0.234 

1 

1.352 

1.057 

1.124 

11.185 

0.702 

0.438 

0.651 

3.767 

0.315 

£7 

0.249 

0.234 

>0.488 

1.073 

1.022 

0.834 

7.829 

1.418 

0.488 

0.478 

7.168 

0.315 

28 

1 

0.224 

1 

0.976 

0.976 

0.803 

3.879 

0.976 

1.327 

0.371 

1.057 

0.361 

29 

>0.244 

0.244 

0.463 

1.408 

0.773 

2.003 

0.880 

0.676 

0.341 

0.788 

0.371 

30 

J 

0.224 

0.452 

1.088 

0.732 

1.612 

0.702 

1.022 

0.336 

0.747 

0.336 

31 

0.229 

0.585 

1.352 

0.732 

0.651 

0.869 

0.686 

Total 

8.724 

7.580 

23.879 

37.432 

35.752 

28.392 

46.560 

31.028 

28.190 

16.647 

38.509 

13.435 

Mot. 

0.717 

0.351 

4.291 

3.269 

5.440 

1.388 

11.185 

1.586 

7.067 

1.271 

7.168 

1.0G3 

Min. 

0,.19B 

0.224 

0.214 

0.595 

0.849 

0.732 

0.610 

0.651 

0.468 

0'.336 

0.299 

0.315 

Arer. 

0.281 

0.253 

0.764 

1.208 

1.277 

0.915 

1.552 

1.001 

0.940 

0.537 

1.242 

0.448 

DRAFT  STORAGE  CURVE  PER  SQUARE  MILE 
PATUXENT   RIVER 
NEAR    BURTONSVILLE 

Oct.  1, 1928  to  Sep.  30, 1937  incl. 

I , I I I 


50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED"  MILLION  GALLONS 


300 


NORTH  BRANCH  POTOMAC  flIT3B 


LOCATION  OF  GAGING  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 
DRAINAGE  ABBA  AT  MOUTH 
FLOW   QftTA  PRESENTED  HEHERITH 
BBUBJCB 

DIVERSIONS 


-  fator-atage  recorder,  at  highway  bridge  at  Blooming- 
ton,  Garrett  County,  600  feet  above  mouth  of  Savage 
Elver  and  2  miles  above  Piedmont,  Beat  Virginia. 

-  287  square  miles. 

-  14,669  square  miles. 

-  July  fl,  1929  to  Sept.  30,   1937,   Inclusive. 

-  Basic  data  obtained  from  Eater.  Supply  Papers  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  interior. 

-  No  diversions  or  additions  exist  above  the  gaging  station; 
however,  low  water  Is  affected  by  the  operation  of  Stony 
Biver  reservoir  which  1b  situated  approximately  45  miles 
upatraam  and  has  a  storage  capacity  of  265,000,000  cubic 
feet.  Diaoharge  for  let-down  operation  at  this  re- 
servoir are  hereinafter  presented.  No  adjustments  have 
been  made  in  the  dally  flow  figures  below  to  compensate 
therefore. 


SIMiABT  BY  TEARS 
annual   Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Discbarge 

Year  ending  September  30, 

•1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

13.543 

296.142 

310.337 

399.712 

490.097 

303.323 

453.379 

471.343 

482.240 

Dally  Maximum 

0.827 

7.239 

9.667 

15.377 

12.882 

10.633 

10.713 

28.551 

21.447 

Daily  Minimum 

0.049 

0.047 

0.027 

0.012 

0.036 

0.049 

0.149 

0.052 

0.072 

Daily  Average 

0.156 

0.811 

0.850 

1.092 

1.343 

0.831 

1.242 

1.288 

1.323 

*.]0 

t  for  a  complete  year  -  see  detailed  tables 

_ 

J 

1928 

1929 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Iter. 

Apr. 

Way 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.137 

0.085 

2 

0.128 

0.083 

3 

0.135 

0.079 

4 

0.193 

0.079 

5 

0.279 

0.079 

6 

0.331 

0.166 

0.079 

7 

0.231 

0.157 

0.081 

8 

0.234 

0.148 

0.108 

9 

0.164 

0.135 

0.605 

10 

0.140 

0.133 

0.301 

11 

0.137 

0.135 

0.173 

12 

0.200 

0.189 

0.133 

13 

0.827 

0.171 

0.114 

14 

0.348 

0.146 

0.106 

IS 

0.313 

0.133 

0.088 

16 

0.250 

0.126 

0.088 

17 

0.187 

0.119 

0.101 

18 

0.164 

0.119 

0.335 

19 

0.153 

0.133 

0.211 

20 

0.133 

0.114 

0.128 

21 

0.121 

0.112 

0.090 

22 

0.112 

0.112 

0.070 

23 

0.112 

0.121 

0.061 

24 

0;112 

0.348 

0.049 

25 

0.148 

0.223 

0.049 

26 

0.148 

0.144 

0.049 

27 

0.187 

0.112 

0.049 

28 

0.157 

O.103 

0.049 

29 

0.148 

0.094 

0.049 

30 

0.153 

0.094 

0.049 

31 

0.166 

0.088 

Total 

5.376 

4.b47 

3.620 

USX. 

0.827 

0.548 

0.605 

Uln. 

0.112 

0.088 

0.049 

Aver. 

1 

0.207 

0.147 

0.121 

KOBiS  BSASCE  P0T0M4C  HI7ZB 
Dolly  and  itonttly  Discharge,   In  Million  Gallons  per  Square  Ell* 


Day 

1929 

1930 

Dot. 

Rot. 

Deo. 

Jen. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

.'ma 

Inly 

Aug. 

S«J>t. 

1 

0.888 

0.495 

1.304 

0.292 

1.455 

0.760 

0.910 

0.175 

0.131 

0.092 

0.072 

2 

0.751 

0.495 

1.665 

0.355  - 

1.353 

1.295 

0.870 

0.157 

0.128 

0.090 

0.072 

: 

1.500 

0.495 

1.931 

0.378 

1.101 

1.481 

0.695 

0.140 

0.146 

0.090 

0.033 

i 

2.787 

0.495 

1.776 

0.507 

..:=z 

1.585 

0.598 

0.126 

0.135 

0.09O 

0.077 

5 

1.693 

0.495 

1.243 

1.931 

1.001 

1.218 

0.551 

0.121 

0.108 

0.092 

0.074 

£ 

1.293 

0.495 

1.207 

1.207 

1.171 

1.149 

0.551 

0.106 

0.092 

0.094 

0.070 

7 

1.057 

0.702 

1.185 

0.908 

1.481 

2.293 

0.672 

:■ . : :  5 

0.092 

0.099 

0.O68 

S 

:  .l'i 

2.248 

1.101 

C.958 

2.151 

2.630 

C.556 

0.110 

0.055 

0.103 

0.081 

5 

0.791 

1.S59 

1.149 

0.767 

2.077 

2.540 

0.551 

0.146 

0.092 

0.106 

0.035 

10 

0.695 

1.329 

1.138 

1.068 

2.003 

2.151 

0.492 

2.333 

0.112 

0.106 

0.083 

Li 

0.688 

1.165 

0.9B9 

0.908 

2.363 

1.789 

0.450 

1.967 

0.106 

0.106 

C.0S5 

IS 

0.695 

1.126 

0.938 

0.870 

2.293 

1.4S3 

0.405 

0.618 

0.103 

0.106 

0.035 

15 

;.  =  :- 

1.817 

1.012 

1.329 

1.531 

1.293 

0.382 

0.531 

0.103 

0.106 

0.094 

14 

0.620 

3.529 

: .  -: :  = 

1.720 

2.540 

1.138 

0.355 

0.405 

0.121 

0.106 

0.153 

15 

-1.068 

0.839 

3.012 

0.S52 

1.268 

2.003 

1.012 

0.378 

0.324 

0.209 

0.151 

0.117 

IB 

1.113 

2.151 

0.782 

0.674 

1.693 

0.503 

0.422 

0.263 

0.166 

0.162 

0.112 

17 

0.973 

1.693 

0.650 

0.674 

1.626 

1.125 

0.409 

0.247 

0.126 

0.140 

C.12S 

16 

7.239 

1.493 

0.527 

0.674 

1.666 

1.090 

0.355 

0.279 

o.ica 

0.137 

0.135 

19 

4.833 

1.639 

0.337 

1.053 

5.058 

1.185 

0.598 

0.243 

0.099 

0.128 

0.108 

20 

2.630 

1.706 

0.247 

1.232 

2.900 

1.023 

0.578 

0.195 

0.092 

0.110 

0.035 

21 

1.E59 

0.574 

0.247 

1.353 

2.003 

0.949 

0.445 

0.162 

0.085 

0.090 

0.079 

22" 

1.4S3 

0.674 

0.247 

1.207 

1.572 

1.342 

0.366 

0.146 

0.081 

0.083 

0.077 

23 

1.232 

0.674 

0.247 

1.126 

1.293 

1.113 

0.313 

0.135 

0.378 

0.081 

0.079 

24 

1.O90 

0.674 

0.247 

1.218 

1.196 

0.558 

0.279 

0.124 

0.319 

0.081 

0.072 

25 

0.978 

0.674 

0.247 

2.473 

1.113 

0.908 

0.279 

0.832 

0.153 

0.031 

0.074 

25 

0.870 

0.674 

0.247 

2.151 

1.113 

0.818 

0.253 

0.435 

0.151 

0.083 

0.031 

27 

:.e:? 

0.674 

0.247 

2.151 

0.978 

0.735 

0.234 

0.254 

0.117 

0.085 

:.:;: 

28 

0.S07 

1.502 

0.247 

1.679 

0.352 

0.665 

0.231 

0.227 

0.10S 

0.085 

0.074 

2S 

:.-::■- 

2.077 

0.247 

0.928 

0.627 

0.225 

0.132 

0.099 

0.050 

0.047 

SO 

0.607 

1.493 

0.247 

0.938 

0.575 

0.202 

0.148 

0.092 

0.079 

0.070 

31 

1.329 

0.247 

o.ess 

C.184 

0.092 

0.077 

Ifetal 

33.:;= 

42.521 

39.580 

23.309 

22.246 

51.798 

37.352 

13.910 

11.439 

4.072 

3.149 

2. 603 

Max. 

1.068 

7.239 

3.529 

1.931 

2.473 

5.053 

2.630 

0.910 

2.338 

0.378 

0.162 

0.153 

MiB. 

1.068 

0.507 

0.495 

0.246 

0.292 

0.B35 

0.578 

0.184 

0.103 

0.081 

0.077 

0.047 

iter. 

1.068 

1.416 

1.277 

0.769 

1.151 

1.670 

1.261 

0.450 

0.332 

0.132 

0.102 

0.087 

1930 

1531 

Day 

Oct. 

HOT. 

Dee. 

Jen. 

Teb. 

Mar. 

Apr. 

May 

Jena 

July 

lug. 

Sept. 

1 

0.079 

0.047 

:.:s= 

0.124 

0.348 

1.557 

2.293 

1.506 

1.666 

0.135 

0.094 

0.238 

2 

0.077 

0.047 

0.090 

0.124 

.34? 

2.223 

2.22S 

1.213 

1.378 

0.117 

0.117 

0.214 

3 

0.077 

0.043 

:.:=: 

0.124 

0.348 

1.461 

2.145 

1.441 

1.058 

0.112 

0.097 

0.198 

4 

0.074 

0.043 

0.090 

0.124 

0.343 

1.196 

6.227 

1.493 

0.343 

0.169 

0.112 

0.405 

5 

:.:-: 

0.056 

0.090 

0.124 

0.348 

0.899 

4.609 

1.207 

0.399 

0.169 

0.126 

0.279 

6 

0.054 

:.:-:= 

0.090 

0.247 

0.348 

0.809 

3.417 

1.068 

1.160 

0.140 

0.121 

0.231 

7 

0.054- 

0.072 

0.461 

0.614 

0.343 

0.751 

2.810 

0.978 

1.126 

0.180 

0.103 

0.182 

6 

0.054 

0.054 

0.695 

0.468 

0.343 

0.735 

2.540 

3.642 

1.859 

0.202 

0.092 

0.148 

9 

0.054 

0.045 

0.474 

0.135 

3.372 

0.656 

3.639 

0.764 

1.279 

0.135 

0.090 

0.126 

10 

0.O54 

0.043 

0.299 

0.135 

3.305 

0.544 

3.642 

2.151 

0.938 

0.753 

0.117 

0.103 

11 

0.054 

0.047 

0.234 

0.135 

1.533 

0.505 

3.529 

1.789 

0.726 

1.693 

0.146 

0.054 

12 

0.052 

0.036 

0.250 

0.135 

1.138 

0.481 

2.900 

1.612 

0.537 

0.591 

0.128 

0.033 

13 

0.052 

0.029 

0.416 

0.135 

0.989 

0.450 

2.151 

6.7*4 

0.463 

0.351 

0.112 

0.074 

14 

:.:+: 

:.:£- 

0.308 

0.135 

1.731 

0.578 

1.739 

9.657 

0.614 

0.250 

0.108 

0.065 

15   . 

0.049 

0.027 

0.189 

0.135 

1.268 

1.023 

1.520 

4.496 

1.113 

0.196 

0.099 

0.088 

16 

0.049 

0.027 

.  .    =-4 

0.135 

1.045 

1.149 

1.279 

2.900 

0.933 

0.162 

0.085 

0.124 

17 

0.049 

0.029 

0.051 

0.135 

3.978 

0.949 

1.113 

2.151 

0.579 

0.134 

0.077 

0.175 

18 

0.047 

0.029 

0.054 

0.135 

1.823 

C.379 

1.079 

1.720 

0.513 

0.231 

0.072 

0.236 

19 

:.'-kZ 

0.027 

0.045 

0.135 

2.077 

; . = :  ~ 

0.969 

1.612 

0.332 

0.227 

0.079 

0.445 

2C 

: . :-~ : 

:.::; 

0.045 

0.135 

1.539 

0.978 

0.352 

4.496 

0.324 

0.180 

0.117 

0.250 

21 

0.038 

0.045 

0.045 

0.474 

1.378 

0.978 

0.767 

6.070 

0.253 

0.140 

0.704 

1.001 

22 

: . :  33 

:.:-it 

0.045 

0.319 

1.113 

1.196 

0.S79 

4.047 

0.227 

0.140 

1.304 

0.438 

23 

:..-.az 

0.04? 

0.045 

0.323 

0.969 

1.304 

2.540 

4.946 

0.233 

0.207 

0.879 

0.5O8 

24 

: . :~ : 

0.045 

0.«5 

0.250 

0.870 

1.293 

1.789 

3.622 

0.294 

0.162 

0.531 

0.544 

25 

0.043 

0.045 

0.045 

0.234 

0.782 

1.693 

2.540 

3.192 

0.259 

0.137 

0.313 

0.499 

25 

0.045 

0.043 

0.043 

2.077 

0.72ft 

2.003 

3.102 

3.102 

0.207 

0.103 

0.234 

2.923 

27 

0.052 

0.043 

:.:--: 

3.529 

0.614 

1.931 

3.529 

2.293 

0.139 

0.065 

0.313 

2.003 

28 

0.054 

0.043 

0.319 

3.102 

0.578 

2.239 

2.S10 

1.706 

0.274 

:.:*: 

0.332 

1.207 

29 

0.054 

:.:-tz 

0.400 

1.593 

5.395 

2.151 

1.378 

0.225 

0.063 

0.527 

0.879 

SO 

0.052 

0.040 

0.308 

1.207 

3.529 

1.789 

1.257 

0.162 

0.072 

0.550 

0.614 

31 

0.052 

0.207 

0.652 

2.540 

2.293 

0.063 

0.366 

Total 

1.642 

1.256 

5.689 

17.534 

50.712 

42.365 

72.877 

86.751 

20.343 

7.419 

8.397 

14.229 

■sax. 

0.079 

0.072 

0.695 

3.529 

3.372 

5.395 

6.227 

9.667 

1.859 

1.693 

1.304 

?.923 

Kin. 

0.038 

0.027 

0.038 

0.124 

0.348 

0.450 

0.767 

0.764 

0.162 

0.053 

0.072 

0.O65 

At«t. 

:.:;; 

0.042 

0.183 

0.569 

1.097 

1.333 

2.426 

2.787 

0.655 

0.238 

0.270 

0.474 

NORTH   BIANCH  POTOMAC  RrVBB 


Dal 

ly  and  H 

mtnly  Din charge 

In  Million  Callous  per 

Square  Mile 

Day 

1931 

19  32 

Sot. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.463 

0.173 

0.697 

0.643 

1.697 

0.648 

8,660 

1.362 

0.281 

0.488 

0.092 

0.162 

2 

0.391 

0.E68 

0.522 

0.798 

1.466 

0.481 

5.710 

1.697 

0.268 

0.606 

0.081 

0.16£ 

3 

0.333 

0.281 

0.362 

0.969 

1.987 

0.450 

4.878 

1.113 

0.285 

0.501 

0.101 

0.173 

4 

0.290 

0.223 

0.315 

0.773 

14.343 

0.916 

3.192 

0.949 

0.268 

0.396 

0.229 

0.1£6 

3 

0.E63 

0.191 

0.385 

0.674 

8.745 

£.29? 

2.383 

1.101 

0.£34 

0.998 

0,£07 

0.142 

6 

0.243 

0.177 

0.385 

3.844 

4.182 

1.697 

£.057 

1.124 

0.£18 

0.731 

0.207 

0.142 

7 

0.223 

0.162 

0.331 

4.586 

2.900 

1.403 

1.643 

0.899 

0.££5 

1.502 

0.198 

0.137 

e 

0.202 

0.157 

0.254 

£.540 

2.810 

1.225 

1.414 

0.789 

0.202 

4.406 

0.196 

0.131 

9 

0.19B 

0.163 

0.481 

2.136 

£.630 

1.079 

1.389 

3.237 

0.160 

1.765 

0.169 

0.131 

10 

O.Ell 

0.160 

3.262 

1.670 

1.978 

0.917 

1.389 

£.810 

0.142 

1.039 

0.142 

0.099 

11 

0.134 

0.151 

2.630 

1.340 

1.765 

0.834 

1.293 

4.586 

0.131 

0.731 

0.177 

0.103 

1£ 

0.177 

0.142 

4.878 

1.079 

1.616 

0.780 

1.563 

15.377 

0.140 

0.585 

0.191 

0.077 

13 

0.198 

0.137 

3. 282 

1.030 

1.304 

0,?31 

1.475 

10.856 

0,196 

0.432 

0.169 

0,063 

14 

0.202 

0.416 

3.957 

0.949 

1.079 

0.681 

1.353 

6.09£ 

1.604 

0.324 

0.162 

0.065 

15 

0.198 

0.357 

3.282 

0.825 

0.980 

0.696 

1.697 

4.069 

0.569 

0.268 

0.164 

0.074 

16 

0.218 

0.277 

2.057 

0.908 

0.879 

0.565 

1.439 

£.610 

0.6£7 

0.277 

0.184 

0.066 

17 

0.263 

0.243 

1.513 

0.773 

1.010 

3.080 

1.259 

£.136 

0.362 

0.259 

0.177 

0.038 

18 

0.463 

0,218 

1.225 

0.713 

1.304 

4.878 

1.113 

1.697 

0.655 

0.211 

0.445 

0.036 

19 

0.297 

0.214 

0.998 

0.650 

0.969 

2.900 

0.989 

1.353 

0.414 

0.169 

0.928 

0.023 

£0 

0.234 

0.202 

0.917 

0.585 

0.843 

3.507 

0.879 

1.147 

0.373 

0.161 

0.425 

0.017 

Si 

O.£07 

0.184 

0.807 

0.548 

0.722 

2.990 

0.798 

0.989 

0.5££ 

0.128 

0,319 

0.014 

£2 

0.191 

0.177 

0.746 

0.515 

0.731 

6.293 

0.737 

0.870 

0.383 

0.198 

0.306 

0.012 

£3 

0.166 

0.166 

0.634 

0.634 

0.665 

4.721 

0.674 

0.756 

0.268 

0.177 

0.277 

0.074 

£4 

0.148 

0.148 

0.789 

2.383 

0.533 

2.990 

0.611 

0.656 

0.225 

0.160 

0.£34 

0.121 

£5 

0.142 

0.140 

1.050 

1.643 

0.585 

2.293 

0.611 

0.585 

0.177 

0.131 

0.226 

0.072 

£6 

0.137 

0.133 

0.958 

1.214 

0.556 

1.978 

0.665 

0.528 

0.148 

0.169 

0.247 

0.052 

£7 

0.126 

0.133 

0.731 

1.270 

0.508 

2.450 

0.861 

0.463 

0.146 

0.166 

0.268 

0.049 

ee 

0.126 

0.162 

0.731 

1.180 

0.611 

4.182 

0.798 

0.425 

2.990 

0.133 

0.263 

0.063 

£9 

0.137 

0.310 

0.713 

1.248 

0.681 

3.395 

0.674 

0.414 

1.439 

0.166 

0.254 

0.072 

30 

0.164 

0.263 

0.737 

3.957 

4.686 

0.605 

0.357 

0.697 

0.157 

0.214 

0.072 

31 

0.169 

0.656 

£.810 

9. £17 

0.310 

0.117 

0.207 

Total 

6.968 

6.140 

40.505 

44.887 

60.102 

74.679 

53.029 

71.559 

14.163 

17.360 

7.516 

2.592 

Max. 

0.463 

0.416 

4.876 

4.586 

14.343 

9.217 

6.880 

15.377 

2.990 

4.4.06 

0.928 

0.173 

UlD. 

0.126 

0.133 

0.£54 

0.515 

0.508 

0.450 

0.605 

0.310 

0.131 

0.117 

o.oei 

0.01£ 

ATsr. 

0.225 

0.205 

1.306 

1.448 

2.073 

£.405 

1.767 

2.316 

0.472 

0.567 

0.243 

0.086 

Day 

1932 

1933 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Jen. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.061 

0.254 

0.391 

1.281 

1.070 

1.616 

£.293 

1.070 

0.656 

0.101 

0.108 

1.261 

2 

0.043 

0.611 

0.357 

0.980 

2.360 

1.389 

2.383 

1.293 

0.555 

0.094 

0.099 

0.897 

3 

0.036 

0.438 

0.380 

0.899 

£.383 

1.214 

£.473 

2.067 

0.470 

1.461 

0.085 

0.608 

4 

0.045 

0.319 

0.346 

0.888 

1.697 

1.070 

£.£14 

1.551 

0.477 

0.746 

0.485 

3.552 

5 

0.052 

0.268 

0.324 

0.908 

1.340 

0.940 

1.978 

1.304 

1.178 

0.362 

0.569 

£.967 

6 

0.259 

0.247 

0.265 

1.021 

1.050 

0.843 

1.933 

2.540 

0.940 

0.E29 

0.272 

1.353 

7 

0.627 

0.234 

0.272 

0.834 

1.168 

1.113 

4.406 

4.  ££6 

0.681 

0.173 

0.175 

0.679 

8 

0.290 

0.223 

0.272 

0.756 

3.462 

1.765 

3.147 

3.147 

0.635 

0.140 

0.133 

0.665 

9 

0.160 

0.420 

0.234 

0.722 

2.293 

1.563 

£.363 

4.451 

0.542 

0.124 

0.110 

0.538 

10 

0.108 

4.002 

0,234 

0.843 

1.616 

1.363 

1.906 

4.566 

0.495 

0.121 

0.110 

0.443 

11 

0.077 

1.670 

0.223 

0.731 

1.697 

1.061 

1.670 

4.519 

0.420 

0.128 

3.19£ 

0.388 

18 

0.070 

1.061 

0.306 

1.021 

1.563 

1.101 

4.002 

5.013 

0.319 

0.110 

1.414 

0.676 

15 

0.063 

0.780 

0.425 

0.928 

1.488 

4.159 

2.923 

4.406 

0.297 

0.097 

0.665 

0.660 

14 

0.092 

0.611 

0.463 

0.746 

1.169 

12.814 

2.136 

6.598 

0.310 

0.063 

0.369 

0.603 

15 

0.045 

0.535 

0.331 

0.688 

2.765 

8.745 

1.832 

4.451 

0.E52 

0.077 

0.27£ 

0.605 

16 

0.045 

0.477 

0.175 

0.643 

2.293 

5.485 

1.632 

6.182 

0.234 

0.191 

0.202 

1.821 

17 

0.630 

0.548 

0.160 

0.650 

1.697 

3.574 

4.541 

4.451 

0.229 

0.157 

0.182 

2.271 

18 

3.529 

0.585 

0.169 

0.611 

1.513 

3.350 

3.147 

3.035 

0.225 

0.126 

0.175 

1.079 

19 

1.326 

2.023 

0.180 

0.650 

1.376 

6.408 

5.148 

2.295 

0.177 

0.09£ 

0.140 

0.713 

20 

0.899 

2.678 

0.202 

0.643 

1.742 

8.498 

10.656 

1.765 

0.151 

0.072 

0.121 

0.650 

21 

0.713 

1.475 

0.301 

0.598 

2.057 

6.026 

6.744 

1.563 

0.133 

0.131 

0.110 

1.156 

£2 

0.611 

1.070 

0.341 

0.938 

1.439 

5.465 

5.665 

1.281 

0.117 

0.189 

0.114 

0.661 

23 

0.445 

0.643 

1.169 

1.070 

1.340 

3.687 

4.316 

1.030 

0.110 

0.110 

0.177 

0.522 

24 

0.369 

0.737 

2.136 

0.843 

1.214 

3.035 

2.923 

0.870 

0.099 

0.097 

12.682 

0.432 

25 

0.£72 

0.643 

1.832 

0.807 

1.589 

£.£14 

£.653 

0.940 

0.171 

0.146 

3.192 

0.369 

26 

0.162 

0.620 

1.304 

1.563 

4.653 

2.057 

£.473 

0.807 

0.263 

0.177 

1.389 

0.335 

27 

0.214 

0.569 

1.010 

1.765 

2.383 

1.768 

1.978 

0.666 

0.238 

0.531 

0.731 

0.319 

£6 

0.477 

0.373 

1.536 

1.452" 

1.632 

2.  £14 

1.630 

0.645 

0.207 

0.639 

0.515 

0.324 

£9 

0.4O£ 

0.357 

1.363 

1.180 

2.383 

1.414 

1.259 

0.166 

0.272 

0.432 

0.311 

30 

0.319 

0.366 

1.101 

0.949 

2.136 

1.192 

0.969 

0.124 

0.173 

0.346 

0.346 

31 

0.252 

1.079 

1.030 

2.156 

0.816 

0.151 

0.468 

Totel 

12.6"3 

25,267 

19.205 

28.656 

52. £39 

06.211 

93.991 

78.974 

10.791 

7.280 

29.154 

26.684 

Max. 

3.529 

4.00£ 

2.136 

1.765 

4.653 

12.814 

10.666 

6.182 

1.17e 

1.461 

12.882 

3.552 

Mln. 

0.036 

0.2E3 

0.160 

0.598 

1.050 

0.843 

1.192 

0.666 

0.099 

0.072 

0.085 

0.319 

Arer- 

0.409 

0.643 

0.620 

0.924 

1.666 

3.395 

3.147 

£.540 

0.360 

0.234 

0.940 

0.668 

NORTH  HtANCH  POTOfAC  RIVER 
Dally  end  Monthly  Discharge,   Is  Million  Gallons  per  Square  Mile 


Day 

1933 

1934 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

reb. 

liar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.265 

0.175 

0.605 

3.350 

0.899 

0.270 

1.978 

0,535 

0.214 

0.068 

0.157 

0.110 

2 

0.259 

0.173 

0.522 

2.653 

0.854 

0.337 

1.616 

0.488 

0.184 

0.083 

0.126 

0.101 

3 

0.259 

0.169 

0.468 

1.766 

0.742 

3.754 

1.365 

0.450 

0.166 

0.058 

0.409 

0.094 

4 

0.191 

0.169 

0.764 

1.425 

0.719 

6.162 

2.743 

0.515 

0.161 

0.056 

0.620 

0.092 

B 

0.169 

0.175 

0.643 

3.822 

0.652 

7.801 

3.687 

0.47? 

0.137 

0.049 

0.277 

0.097 

6 

0.157 

0.641 

0.706 

3.622 

0.585 

4.856 

2.473 

0.414 

0.140 

0.090 

0.182 

0.092 

7 

0.151 

0.908 

0.789 

10.633 

0.496 

2.923 

2.057 

0.380 

0.189 

0.101 

0.148 

0.088 

e 

0.144 

0.576 

0.688 

6.362 

0.450 

2.473 

1.765 

0.346 

0.160 

0.106 

0.121 

0.094 

9 

0.142 

0.456 

0.620 

3.667 

0.315 

1.906 

1.439 

0.315 

0.151 

0.177 

0.126 

0.101 

10 

0.133 

0.409 

0.515 

2.653 

0.337 

1.563 

1.248 

0.301 

0.214 

0.12B 

0.333 

0.108 

11 

0.124 

0.346 

0.450 

2.057 

0.405 

1.304 

1.281 

0.380 

0.243 

0.108 

0.223 

0.099 

12 

0.117 

0.760 

0.315 

1.684 

0.562 

1.101 

2.923 

0.409 

0.243 

0.468 

0.148 

0.110 

13 

0.114 

0.834 

0.360 

1.502 

0.539 

1.169 

2.214 

0.319 

0.362 

0.762 

0.126 

0.126 

14 

0.121 

0.816 

0.427 

1.452 

0.495 

2.136 

2.136 

0.265 

0.263 

0.668 

0.146 

0.153 

15 

0.124 

0.634 

0.535 

1.225 

0.539 

1.439 

1.978 

0.3O1 

0.166 

0.290 

0.124 

0.191 

16 

0.121 

0.495 

1.405 

1.090 

0.719 

1.475 

2.057 

0.562 

0.131 

0.173 

2.028 

1.583 

17 

0.191 

0.420 

4.339 

0.899 

0.607 

1.576 

1.906 

0.495 

0.106 

0.117 

3.607 

2.383 

18 

0.369 

0.928 

4.316 

0.816 

0.495 

1.765 

1.538 

0,385 

0.117 

0.090 

1.030 

0.706 

19 

0.272 

1.563 

3.350 

0.899 

0.405 

1.513 

1.353 

0.331 

1.097 

0.072 

0.665 

0.362 

£0 

0.234 

0.998 

2.743 

0.722 

0.360 

1.259 

1.259 

0.297 

0.681 

0.061 

0.446 

0.B43 

21 

0.214 

0.899 

3.147 

0.674 

0.337 

1.101 

1.090 

0.263 

0.308 

0.077 

0.297 

0.189 

22 

0.207 

0.969 

2.057 

0.713 

0.360 

1.061 

0.998 

0.243 

0.189 

0.128 

0.223 

0.160 

23 

0.319 

0.940 

1.563 

1.241 

0.337 

0.969 

0.699 

0.247 

0.175 

0.124 

0.191 

0.142 

24 

0.515 

0.746 

1.281 

1.697 

0.292 

0,'798 

0.834 

0.243 

0.268 

0.101 

0.173 

0.128 

25 

0.351 

0.643 

1.203 

1.192 

0.292 

0.888 

0.737 

0.342 

0.175 

0.065 

0.169 

0.110 

26 

0.285 

0.586 

1.079 

1.439 

0.315 

1.270 

0.665 

0.611 

0.126 

0.074 

0.189 

0.112 

27 

0.254 

0.591 

0.834 

1.326 

0.292 

2.833 

0.681 

0.380 

0.103 

0.079 

0.177 

0.144 

26 

0.834 

0.669 

0.662 

1.203 

0.270 

3.574 

0.879 

0.310 

0.088 

0.474 

0.146 

0.E7E 

29 

0.207 

0.634 

0.607 

1.576 

2.473 

0.681 

0.277 

0.079 

0.528 

0.131 

0.292 

30 

0.191 

0.674 

0.650 

1.012 

1.906 

0.691 

0.254 

0.074 

0.331 

0.126 

1.463 

31 

0.162 

1.549 

0.654 

1.697 

0.243 

0.238 

0.117 

Total 

6.636 

18.915 

39.402 

65.445 

13. 669 

66.372 

47.071 

11.396 

6.698 

5.964 

12.806 

9.947 

Hex. 

0.516 

1.563 

4.339 

10.633 

0.P99 

7.601 

3.667 

0.611 

1.097 

0.762 

3.507 

2.383 

Mia. 

0.114 

0.169 

0.315 

0.674 

0.270 

0.270 

0.591 

0.243 

0.074 

0.049 

0.117 

0.068 

Avar. 

0.214 

0.630 

1.270 

2.111 

0.488 

2.109 

1.569 

0.369 

0.223 

0.192 

0.414 

0.353 

Day 

1934 

1935 

Oct. 

Her. 

Deo. 

Jan. 

Tab. 

Har. 

Apr. 

Way 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.040 

0.259 

3.151 

1.317 

0.790 

1.476 

1.909 

0.799 

0.486 

0.738 

0.151 

0.151 

£ 

0.565 

0.612 

2.476 

1.260 

0.671 

1.440 

1.672 

0.865 

0.481 

0.529 

0.749 

0.803 

3 

0.410 

0.403 

1.686 

1.125 

0.970 

1.767 

1.377 

£.926 

0.374 

0.103 

1.661 

0.978 

4 

0.335 

0.342 

1.503 

0.918 

0.635 

1.981 

1.238 

2.059 

0.480 

0.335 

1.416 

6.887 

6 

0.297 

0.529 

1.249 

0.666 

0.675 

1.632 

1,170 

1.518 

0.502 

0.484 

0.781 

5.889 

6 

0.347 

0.649 

1.011 

0.817 

0.662 

1.553 

1.645 

1.915 

0.369 

0.569 

0.468 

3.466 

7 

0.635 

0.7SE 

0.909 

0.790 

0.482 

1.391 

2.059 

7.247 

0.311 

0.464 

1.645 

1.909 

6 

0.4E1 

0.642 

0.781 

0.799 

0.621 

1.249 

2.059 

4.051 

0.362 

0.477 

1.576 

1.838 

9 

0.311 

0.626 

0.689 

3.063 

1.202 

1.040 

1.909 

£.656 

2.746 

1.634 

0.941 

0.970 

10 

0.E7E 

0.515 

0.621 

3.038 

3.131 

0.981 

2.296 

£.746 

1.308 

0.853 

0.707 

1.249 

11 

0.252 

0.470 

0.522 

2.138 

1.961 

3.534 

4.726 

£.296 

0.781 

0.576 

0.612 

0.886 

IE 

0.239 

0.432 

0.495 

1.591 

1.391 

5.492 

6.504 

1.632 

0.612 

0.450 

0.468 

0.644 

13 

0.223 

0.392 

0.608 

1.305 

1.440 

3.939 

7.247 

1.440 

0.509 

0.672 

0.374 

0.636 

14 

0.207 

0.425 

0.585. 

1.526 

1.539 

8.656 

5.177 

1.837 

0.410 

0.644 

0.311 

0.467 

15 

0.205 

0.369 

0.495 

1.249 

4.299 

2.296 

4.166 

2.217 

0.362 

0.396 

0.320 

0.414 

16 

0.196 

0.362 

0.495 

1.159 

4.861 

3.151 

3.379 

1.539 

0.707 

0.342 

0.277 

0.363 

17 

0.191 

0.369 

0.563 

2.039 

3.826 

2.296 

£.746 

1.E94 

0.868 

0.277 

0.263 

0.347 

16 

0.169 

0.351 

0.540 

3.333 

2.656 

1.834 

2.366 

1.092 

0.838 

0.243 

0.230 

0.3B4 

19 

0.185 

0.351 

0.495 

1.961 

2.138 

1.353 

£.656 

0.941 

1.849 

0.239 

0.207 

0.347 

20 

0.182 

0.335 

0.608 

2.296 

1.767 

1.476 

2.138 

0.817 

1.981 

0.£36 

0.203 

0.403 

21 

0.176 

0.302 

0.653 

9.835 

1.440 

1.454 

1.834 

£.363 

1.092 

0.£77 

0.207 

0.369 

£2 

0.173 

0.281 

0.540 

10.713 

1.366 

1.586 

1.539 

2.217 

1.815 

0.644 

0.££3 

0.470 

E3 

0.169 

0.865 

0.815 

6.019 

1.294 

1.894 

1.294 

1.864 

1.526 

0.414 

0.207 

0.396 

84 

0.167 

2.836 

0.522 

3.038 

1.103 

1.632 

1.148 

1.465 

1.051 

0.302 

0.188 

0.897 

26 

0.167 

1.341 

0.522 

2.296 

1.553 

1.526 

1.022 

1,204 

0.889 

0.272 

0.160 

0.864 

26 

0.185 

0.960 

3.263 

1.981 

3.151 

1.981 

0.916 

1.022 

0.6BE 

0.374 

0.149 

0.839 

87 

0.272 

0.781 

3.306 

1.616 

2.296 

1.490 

0.635 

0.662 

0.549 

0.351 

0.176 

0.818 

£6 

0.266 

0.731 

1.76? 

1.159 

1.326 

1.317 

0.790 

0.738 

0.609 

0.254 

0.335 

0.191 

29 

0.243 

1.792 

1.591 

1.341 

1.294 

0.738 

0.657 

0.432 

0.198 

0.843 

0.191 

30 

0.823 

2.296 

1.803 

0.990 

1.103 

0.774 

0.687 

0.414 

0.176 

0.176 

0,196 

31 

0.225 

1.071 

0.844 

1.169 

0.569 

0.158 

0.160 

Total 

8.988 

21.] 22 

54.737 

71.284 

49.906 

58.513 

69.571 

58.222 

£4.895 

14.081 

15.642 

30.018 

Max. 

1.040 

2.636 

3.305 

10.713 

4.661 

5.492 

7.247 

7.247 

£.746 

1.834 

1.661 

6.826 

Mln. 

0.167 

0.259 

0.495 

0.666 

0.482 

0.961 

0.738 

0.669 

0.311 

0.156 

0.149 

0.151 

ATer. 

0.290 

0.704 

1.121 

2.299 

1.768 

1.886 

£.319 

1.761 

0.810 

0.454 

0.803 

1.001 

NORTH  BRANOH  POTOMAC  RIVER 


Dally  and  Monthly   Dl 

i  charge, 

In  Million  Gallons  per 

3quera  Mile 

Day 

1935 

1936 

Oot. 

Not. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

I 

0-177 

0.301 

0.450 

0.495 

0.585 

5.171 

2.023 

0.553 

0.184 

0.081 

0.103 

0.186 

2 

0.176 

0.2,63 

0.425 

0.517 

0.607 

3.934 

2.450 

0.517 

0.160 

0.223 

0.081 

0.110 

3 

0.184 

0.239 

0.369 

2.923 

0.629 

2.923 

2.226 

0.317 

0.142 

0.223 

0.067 

0.108 

4 

0.166 

0.223 

0.369 

2.743 

0.607 

3.036 

1.754 

0.629 

0.124 

0.124 

0.0B3 

0.153 

6 

0.151 

0.211 

0.272 

1.978 

0.629 

5.013 

1.888 

0.576 

0.135 

0.395 

0.101 

0.171 

a 

0.16£ 

0.203 

0.335 

1.488 

0.674 

3.934 

9.015 

0.490 

0.133 

0.890 

0.142 

0.142 

7 

0.199 

0.207 

0.385 

2.214 

0.607 

3.147 

8.834 

0.438 

0.124 

0.317 

1.079 

0.110 

B 

0.189 

0.319 

0.609 

2.383 

0.562 

2.563 

4.316 

0.400 

0.355 

0.187 

0.497 

0.083 

S 

0.169 

0.477 

2.653 

4.654 

0.517 

3.147 

3.305 

0.366 

0.560 

0.119 

0.220 

0.072 

10 

0.153 

0.335 

1.832 

5.935 

0.540 

4.181 

4.047 

0.344 

0.270 

0.085 

0.160 

0.063 

11 

0.149 

0.285 

1.502 

3.237 

0.472 

8.453 

4.181 

0.328 

0.227 

0.072 

0.142 

0.063 

12 

0.189 

0.£B5 

1.147 

2.473 

0.472 

7.329 

3.507 

0.418 

0.265 

0.061 

0.103 

0.065 

13 

0.239 

1.918 

1.090 

2.473 

0.472 

4.721 

2.855 

0.553 

0.414 

0.087 

0.090 

0.070 

14 

0.191 

1.524 

1.697 

2.833 

0.4.72 

3.237 

2.383 

0.807 

0.317 

0.097 

0.081 

0.083 

15 

0.166 

0.941 

2.057 

£.293 

1.124 

3.237 

2.023 

0.877 

0.211 

0.094 

0.065 

0.099 

16 

0.151 

0.764 

3.350 

■2.563 

1.574 

3.147 

'2.158 

0.490 

0.171 

0.090 

0.074 

0.081 

17 

0.137 

0.798 

2.136 

2.057 

1.574 

28.551 

1.821 

0.425 

0.137 

0.083 

0.094 

0.083 

IB 

0.130 

0.870 

1.657 

1.978 

1.461 

19.041 

1.526 

0.382 

0.130 

0.079 

0.094 

0.081 

18 

0.133 

0.798 

1.403 

3.574 

1.349 

8.003 

1.376 

0.517 

0.130 

0.083 

0.110 

0.079 

£0 

0.142 

0.816 

1.203 

2.383 

1.238 

5.440 

1.236 

0.7B1 

0.137 

0.081 

0*178 

0.079 

£1 

0.144 

0.917 

0.787 

1.906  ' 

1.124 

5.126 

1.124 

0.483 

0.119 

0.081 

0.151 

0.076 

££ 

0.153 

0.764 

0.832 

1.697 

1.012 

4.181 

1.104 

0.389 

0.088 

0.083 

0.119 

0.076 

£3 

0.254 

0.874 

0.899 

1.124 

0.899 

4^  698 

1.005 

0.344 

0.076 

0.101 

0.093 

0.074 

£4 

0.403 

0.549 

0.674 

1.124 

0.787 

10.588 

0.897 

0.299 

0.076 

0.124 

0.092 

0.074 

2S 

0.335 

0.488 

0.562 

1.349 

1.349 

11.465 

0.798 

0.270 

0.079 

0.198 

0.103 

0.076 

£6 

0.234 

0.555 

0.450 

1.124 

11.016 

7.801 

0.762 

0.252 

O.079 

0.144 

0.103 

0.078 

£7 

0.198 

0.501 

0.450 

0.899 

11.240 

6.452 

0.807 

0.252 

0.074 

0.821 

0.106 

0.079 

£8 

0.188 

0.495 

0.472 

0.697 

7.509 

5.440 

0.710 

0.261 

0.065 

1.407 

0.101 

0.081 

£9 

0.297 

0.585 

0.427 

0.764 

5.013 

3.709 

0.636 

0.252 

0.056 

0.650 

0.099 

0.081 

50 

0.681 

0.528 

0.450 

0.809 

2.945 

0.582 

0.207 

0.052 

0.256 

0.112 

0.092 

31 

0.396 

0.472 

0.697 

2.518 

0.193 

0.151 

0.164 

Total 

6.618 

17.833 

31.416 

63.384 

56.112  3 

93.130 

69.352 

13.410 

5.090 

7.447 

4.805 

£.746 

Mai. 

0.681 

1.918 

3.350 

5.935 

11.240 

28.551 

9.015 

0.807 

0.560 

1.407 

1.079 

0.171 

Mln. 

0.130 

0.203 

0.272 

0.495 

0.472 

£.518 

0.582 

0.193 

0.052 

0.061 

0.065 

0.063 

Avar. 

0.213 

0.594 

1.013 

2.045 

1.935 

6.230 

2.31£ 

0.433 

0.170 

0.240 

0.155 

0.09£ 

Day 

1936 

1937 

Oot. 

Not. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.160 

0.184 

0.133 

£.248 

£.113 

0.978 

1.173 

2. £48 

0.989 

0.353 

0,130 

0.989 

£ 

0.184 

0.173 

0.135 

1.911 

1.574 

1.005 

1.108 

1.776 

0.913 

0.£97 

0.124 

0.654 

3 

0.1£6 

0.180 

0.333 

3.664 

1.250 

0.960 

1.025 

1-416 

0.798 

0.256 

0.108 

0.452 

4 

0.099 

0.205 

0.573 

3.350 

1.173 

1.099 

0.890 

1.259 

0.7£B 

0.270 

0.09£ 

0.357 

5 

0.083 

1.515 

0.459 

2.113 

1.147 

1.742 

0.874 

.1.200 

0.641 

0.256 

0.085 

0.517 

6 

0.079 

1.108 

0.573 

1.686 

0.969 

1.830 

1.099 

1.785 

0.544 

0.225 

0.092 

0.699 

7 

0.083 

0.735 

5.350 

2.633 

1.070 

1.461 

0.980 

1.401 

0.537 

0.205 

0.101 

0.820 

8 

0.088 

0.589 

2.248 

3.934 

7.081 

1.360 

0.832 

1.171 

0.436 

0.171 

0.119 

0.490 

9 

0.085 

0.823 

1.412 

2.945 

7.194 

1.308 

0.996 

1.115 

0.387 

0.137 

0.094 

0.382 

10 

0.083 

0.751 

1.147 

4.698 

4.991 

1.147 

1.014 

1.007 

0.591 

0.110 

0.092 

0.281 

11 

0.085 

0.580 

1.126 

6.452 

3.035 

1.117 

0.857 

0.904 

0.971 

0.103 

0.112 

0.225 

1£ 

0.083 

0.4  65 

1.686 

3.597 

2.248 

0.987 

0.807 

0.814 

0.861 

0.117 

0.149 

0.216 

13 

0.085 

0.414 

1.230 

£.698 

1.911 

1.117 

0.742 

0.805 

0.513 

0.281 

0.112 

0.196 

14 

0.076 

0.373 

0.960 

2.180 

1.798 

1.088 

0.719 

0.946 

0.387 

0.393 

0.130 

0.160 

15 

0.074 

0.355 

0.935 

2.383 

1.630 

1.005 

0.650 

1.191 

o.ei£ 

0.504 

0.103 

0.139 

16 

0.085 

0.360 

0.832 

2.698 

1.630 

0.951 

1.108 

1.279 

0.870 

0.881 

0.085 

0.126 

17 

4.541 

0.301 

0.832 

2.180 

1.412 

0.899 

0.890 

1.162 

0.585 

0.157 

0.081 

0.1£8 

18 

£.473 

0.297 

0.807 

5.283 

1.259 

1.043 

0.807 

1.061 

1.239 

0.188 

0.074 

0.130 

19 

1.165 

0.308 

0.688 

3.597 

1.173 

1.360 

0.899 

1.124 

0.928 

0.160 

0.124 

0.153 

£0 

0.850 

0.281 

0.742 

3.305 

1.412 

3.957 

0.874 

1.070 

0.647 

0.184 

0.099 

0.149 

£1 

0.710 

0.281 

0.701 

8.498 

1.461 

10.004 

0.832 

0.913 

0.517 

0.157 

0.11E 

0.144 

££ 

0.618 

0.£85 

0.670 

10.251 

3.305 

4.856 

1.758 

0.823 

1.207 

0.135 

■O.180 

0.135 

£3 

0.580 

0.274 

0.490 

11.735 

2.180 

3.597 

1.574 

0.798 

0.836 

0.101 

0.176 

0.130 

£4 

0.553 

0.256 

0.596 

8.408 

1.798 

£.945 

1.E59 

0.744 

0.564 

0.07£ 

0.173 

0.118 

£5 

0.524 

0.317 

0.776 

9.307 

1.574 

3.597 

£.630 

0.641 

0.443 

0.126 

2.675 

0.108 

£6 

0.459 

0.290 

1.061 

6.115 

1.841 

3.1£5 

21.447 

0.571 

*0.373 

0.126 

4.564 

0.108 

£7 

0.688 

0.236 

1.461 

3.934 

1.259 

£.248 

10.184 

2.001 

0.342 

0.119 

2.450 

0.108 

28 

0.445 

0.209 

3.732 

2.698 

1.088 

1.911 

5.935 

3.979 

0.769 

0.115 

1.585 

0.110 

£9 

0.306 

0.261 

2.698 

2.180 

1.630 

3.912 

2.675 

0.591 

0.110 

0.895 

0.124 

30 

0.25E 

0.189 

1.911 

2.046 

1.412 

2.923 

1.870 

0.403 

0.103 

0.627 

0.135 

31 

0.209 

2.113 

1.855 

1.308 

1.241 

0.1£8 

0.531 

Total 

15.931 

12.573 

38.410  ] 

30.78£ 

59.976 

62.847 

70.978 

40.790 

20.422 

5.880 

16.074 

6.277 

Max. 

4.541 

1.51S 

5.350 

11.735 

7.194 

10.004 

21.447 

3.979 

1.239 

0.504 

4.564 

0.989 

Bin. 

0.074 

0.173 

0.133 

1.686 

0.969 

0.899 

0.719 

0.571 

0.342 

0.07£ 

0.074 

0.108 

Avar. 

0.514 

0.419 

1.239 

4.219 

2.1-12 

£.027 

2.366 

1.316 

0.681 

0.190 

0.519 

0.276 

0.8 
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FT  STORA 

GE  CURVE 

PER  SQUAf 

*E  MILE 

PO 
AT 
July  6, 192 

TOMAC 
BLOOMI 
9   to  Sep. 

RIVER 
VJGTON 
30,  1937  ii 

id. 

50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED- MILLION  GALLONS 


300 


UURTH  BRANCH  PQTOliAC  RIVER 


LOCATION  OF  GAGING  STATION 


DRAINAGE  AREA  AT  STATION 


DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 


■  7/eter-stage  recorder,   at  Wlleya  Ford  Highway  bridge, 
2  miles  eouth  of  Cumberland,   Allegany  County,   and 
2.1  miles  below  mouth  of  Y/lUo  Creek. 

■  875  square  milus. 

■  14,669  square  miles. 


FLOW  DATA  PRESENTED  HEREWITH   -  May  24,  1929  to  September  30,  1937,  inclusive. 

REMARKS  -  Basic  data  obtained  from  Water  Supply  pnpare  printed 

by  the  U.  s.  Depextment  of  the  Interior. 

-  Sao  reference  to  let-downs  from  stony  River  reservoir 
for  gaging  station  at  Bloomington.  No  compensating 
adjustments  have  been  muda  in  the  dolly  flows  presented 
below.  There  is  added  to  the  river,  above  this  gaging 
■tation,  all  of  the  sanitary  sewage  from  Cumberland,  the 
water  supply  for  which  originates  in  the  Evltta  Creek 
drainage  basin,  the  mouth  of  which  is  below  this  station. 


SGMUARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Gallon*  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

•1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

41.624 

214.812 

228.900 

285.392 

398.620 

204.298 

365.693 

424.195 

423.056 

□ally  Maximum 

3.690 

3.690 

8.101 

13.550 

12.740 

8.101 

7.827 

34.999 

30.562 

Dally  Minimum 

0.030 

0.021 

0.017 

0.010 

0.024 

0.058 

0.127 

0.038 

0.066 

Daily  Average 

0.320 

0.589 

0.627 

0.780 

1.092 

0.560 

1.002 

1.159 

1.159 

*  Hot  for  a  complete  year  -  see  detailed  tabla 


Daily  and  Monthly  Discharge,    In  Million  Gallons  per  Square  Mile 

Day 

1928 

1929 

Oat. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

JUI7 

Aug. 

Sept. 

1 

1.532 

0.450 

0.078 

0.053 

3 

1.119 

0.377 

0.073 

9.052 

3 

0.896 

0.299 

0.085 

0.043 

4 

0.728 

0.250 

0.124 

0.038 

5 

0.620 

0.225 

0.203 

0.040 

6 

0.512 

0.210 

0.155 

0.040 

7 

0.476 

0.239 

0.104 

0.063 

8 

0.675 

o.iea 

0.091 

0.087 

9 

1.083 

0.169 

O.083 

0.192 

10 

0.689 

0.149 

0.078 

0.192 

11 

0.522 

0.130 

0.067 

0.192 

12 

0.450 

0.146 

0.088 

0.192 

13 

0.381 

0.177 

0.113 

0.192 

11 

0.325 

0.283 

0.099 

0.080 

IS 

0.295 

0.1B2 

0.081 

0.069 

16 

0.254 

0.143 

0.074 

0.066 

17 

0.236 

0.137 

0.069 

0.162 

18 

0.221 

0.U6 

0.063 

0.162 

19 

0.200 

0.104 

0.068 

0.162 

20 

0.186 

0.092 

0.073 

0.096 

21 

0.178 

0.091 

0.065 

0.069 

22 

0.159 

0.083 

0.063 

0.058 

23 

0.732 

0.074 

0.133 

0.046 

24 

1.281 

1.974 

0.074 

0.133 

0.040 

25 

1.119 

0.862 

0.076 

0.133 

0.035 

26 

0.898 

0.655 

0.080 

0.133 

0.031 

87 

0.751 

0.555 

0.094 

0.133 

0.030 

28 

0.722 

0.591 

0.094 

0.066 

0.031 

29 

2,011 

0.788 

0.087 

0.061 

0.035 

30 

3.690 

0.620 

0.076 

0.055 

0.040 

31 

2.150 

0.076 

0.054 

Total 

12.022 

18.516 

4.980 

2.916 

2.588 

Max. 

3.690 

1.974 

0.450 

0.203 

0.192 

Mln. 

0.722 

0.159 

0.074 

0.054 

0.030 

Aver. 

1.576 

0.617 

0.161 

0.094 

0.0S6 

Hdla  BHiBS  F0TOi»C  MV7.H 


Daily  and  Monthly  Discharge, 

In  Mllli 

on  Gallons  per  Square  Ki 

1« 

Day 

1929 

1930 

Oot. 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.052 

0.527 

0.663 

1.083 

0.228 

0.884 

0.512 

0.591 

0.113 

0.099 

0.032 

0.037 

2 

1.259 

0.466 

0.663 

1.164 

0.258 

0.884 

0.532 

0.709 

0.106 

0.094 

0.030 

0.033 

3 

1.377 

0.803 

0.663 

1.370 

0.295 

0.884 

0.761 

0.620 

0.094 

0.093 

0.027 

0.035 

4 

1.377 

2.084 

0.663 

1.407 

0.373 

0.884 

0.788 

0.522 

0.091 

0.085 

0.027 

0.033 

5 

1.377 

1.569 

0.663 

1.164 

0.736 

0.884 

0.715 

0.450 

0.091 

0.081 

0.024 

0.031 

6 

1.377 

1.164 

0.663 

1.009 

0.736 

0.884 

0.682 

0.430 

0.088 

0.074 

0.021 

0.027 

7 

1.377 

0.698 

0.663 

0.935 

0.736 

0.684 

1.164 

0.455 

0.094 

0.071 

0.026 

0.028 

8 

1.377 

0.744 

0.663 

0.896 

0.736 

1.326 

1.745 

0.486 

0.094 

0.071 

0.035 

0.027 

9 

1.377 

0.638 

1.119 

0.825 

0.736 

1.443 

1.613 

0.430 

0.096 

0.068 

0.035 

0.027 

10 

1.377 

0.549 

0.698 

0.788 

0.736 

1.407 

1.488 

0.396 

0.552 

0.060 

0.033 

0.037 

11 

0.228 

0.512 

0.788 

0.709 

0.663 

1.532 

1.370 

0.368 

1.517 

0.056 

0.030 

0.035. 

12 

0.228 

0.496 

0.735 

0.650 

0.663 

1.745 

1.164 

0.343 

0.695 

0.060 

0.031 

0.033 

13 

0.228 

0.450 

0.972 

0.689 

0.663 

1.532 

1.009 

0.295 

0.450 

0.065 

0.032 

0.043 

14 

0.228 

0.430 

2.482 

0.689 

0.663 

1.657 

0.862 

0.278 

0.348 

0.066 

0.042 

0.049 

15 

0.228 

0.491 

3.483 

0.650 

0.653 

1.569 

0.773 

0.283 

0.283 

0.071 

0.052 

0.065 

16 

0.228 

0.614 

1.876 

0.608 

0.663 

1.326 

0.709 

0.283 

0.232 

0.080 

0.060 

0.060 

17 

0.228 

0.689 

1.488 

0.538 

0.663 

1.208 

0.722 

0.295 

0.210 

0.087 

0.091 

0.060 

IS 

0.228 

2.165 

1.281 

0.527 

0.663 

1.119 

0.759 

0.286 

0.217 

0.071 

0.080 

0.057 

19 

0.226 

3.690 

1.370 

0.339 

0.663 

1.856 

0.773 

0.312 

0.221 

0.058 

0.081 

0.058 

20 

0.228 

2.  462 

0.736 

0.295 

0.663 

1.878 

0.751 

0.415 

0.182 

0.053 

0.068 

0.055 

HI 

0.175 

1.790 

0.736 

0.221 

1.178 

1.407 

0.702 

0.343 

0.149 

0.046 

0.050 

0.043 

22 

0.655 

1.370 

0.736 

0.221 

1.178 

1.119 

1.208 

0.286 

0.130 

0.040 

0.043 

0.033 

23 

3.174 

1.119 

0.736 

0.221 

1.178 

0.935 

1.164 

0.274 

0.113 

0.037 

0.046 

0.031 

24 

2.114 

0.972 

0.736 

0.221 

1.178 

0.825 

1.046 

0.243 

0.130 

0.069 

0.046 

0.031 

25 

1.326 

0.898 

0.736 

0.221 

1.176 

0.781 

0.972 

0.207 

0.179 

0.109 

0.044 

0.032 

26 

0.972 

0.788 

0.736 

0.221 

1.178 

0.781 

0.662 

0.189 

0.392 

0.069 

0.043 

0.031 

27 

0.744 

0.722 

0.736 

0.221 

1.178 

0.728 

0.744 

0.162 

0.221 

0.055 

0.040 

0.026 

28 

0.602 

0.626 

1.009 

0.221 

1.178 

0.632 

0.669 

0.149 

0.172 

0.049 

0.037 

0.025 

29 

0.507 

0.626 

1.569 

0.221 

0.567 

0.614 

0.146 

0.143 

0.043 

0.038 

0.024 

30 

0.471 

0.626 

1.370 

0.221 

0.591 

0.573 

0.134 

0.122 

0.035 

0.037 

0.024 

31 

0.501 

1.208 

0.221 

0.567 

0.124 

0.033 

0.038 

Total 

£5.848 

31.018 

32.842 

18.768 

21.624 

34.719 

27.455 

10.504 

7.525 

2.050 

1.319 

1.129 

Lai. 

3.174 

3.690 

3.483 

1.407 

1.176 

1.876 

1.745 

0.708 

1.517 

0.109 

0.091 

0.055 

Un. 

0.052 

0.430 

0.663 

0.221 

0.226 

0.567 

0.512 

0.124 

0.088 

0.033 

0.021 

0.024 

Aver. 

0.832 

1.031 

1.060 

0.605 

0.773 

1.119 

0.913 

0.339 

0.251 

0.066 

0.043 

0.036 

Day 

1930 

1931 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.023 

0.029 

0.035 

0.094 

0.440 

0.571 

2.769 

1.009 

1.252 

0.107 

0.054 

0.228 

2 

0.022 

0.028 

0.032 

0.071 

0.393 

1.745 

2.482 

0.862 

0.979 

0.134 

0.052 

0.141 

3 

0.020 

0.029 

0.O42 

0.076 

0.257 

1.326 

2.099 

0.862 

0.788 

0.122 

0.1O7 

0.156 

4 

0.021 

0.028 

0.085 

0.083 

0.228 

1.009 

3.483 

0.862 

0.653 

0.378 

0.087 

0.141 

5 

0.023 

0.037 

0.066 

0.109 

0.236 

0.788 

4.559 

0.709 

0.626 

0.362 

0.091 

0.206 

6 

0.023 

0.037 

0.096 

0.303 

0.169 

0.614 

3.071 

0.626 

0.719 

0.228 

0.063 

0.156 

7 

0.023 

0.033 

0.127 

0.396 

0.186 

0.538 

2.482 

0.722 

0.705 

0.182 

0.070 

0.127 

a 

0.021 

0.035 

0.232 

0.317 

0.189 

0.532 

2.011 

4.117 

0.943 

0.156 

0.063 

0.105 

9 

0.020 

0.040 

0.262 

0.217 

0.393 

0.532 

2.769 

2.968 

0.725 

0.159 

0.056 

0.091 

10 

0.022 

0.035 

0.166 

0.232 

2.084 

0.460 

2.769 

1.966 

0.567 

0.681 

0.242 

0.081 

11 

0.023 

0.035 

0.140 

0.200 

1.119 

0.377 

2.290 

1.569 

0.451 

1.252 

0.159 

0.070 

12 

0.021 

0.032 

0.127 

0.162 

0.751 

0.358 

1.966 

1.613 

0.376 

0.712 

0.130 

0.053 

13 

0.021 

0.032 

0.143 

0.146 

0.632 

0.317 

1.488 

6.812 

0.348 

0.405 

0.109 

0.057 

14 

0.021 

0.033 

0.189 

0.113 

0.735 

0.356 

1.245 

8.101 

0.559 

0.277 

0.083 

0.050 

15 

0.019 

0.032 

0.124 

0.085 

0.935 

0.501 

1.046 

4.448 

0.597 

0.206 

0.068 

0.044 

19 

0.019 

0.032 

0.076 

0.066 

0.735 

0.744 

0.898 

2.850 

0.666 

0.172 

0.059 

0.047 

17 

0.018 

0.035 

0.054 

0.000 

0.638 

0.675 

0.7S8 

2.077 

0.472 

0.195 

0.053 

0.046 

18 

0.021 

0.037 

0.046 

0.074 

0.695 

0.597 

0.715 

1.583 

0.367 

0.766 

0.066 

0.080 

19 

O.021 

0.032 

0.046 

0.094 

1.009 

0.585 

0.650 

1.377 

0.297 

0.415 

0.070 

0.138 

20 

0.018 

0.033 

0.043 

0.106 

1.009 

0.695 

0.585 

2.555 

0.240 

0.277 

0.102 

0.175 

21 

0.018 

0.035 

0.043 

0.127 

0.662 

0.675 

0.527 

4.690 

0.203 

0.235 

0.172 

0.182 

22 

0.017 

0.032 

0.049 

0.172 

0.744 

0.709 

0.573 

3.469 

0.175 

0.206 

0.744 

0.322 

23 

0.017 

0.029 

0.044 

0.165 

0.620 

0.825 

1.834 

4.117 

0.162 

0.147 

0.579 

0.192 

24 

0.01B 

0.032 

0.043 

0.175 

0.549 

0.773 

1.488 

3.575 

0.165 

0.182 

0.488 

0.182 

25 

0.020 

0.033 

0.038 

0.143 

0.496 

0.972 

1.532 

2.651 

0.182 

0.150 

0.256 

0.248 

26 

0.021 

0.051 

0.050 

0.200 

0.445 

1.326 

1.834 

2.268 

0.156 

0.112 

0.221 

0.451 

27 

0.022 

0.033 

0.067 

1.488 

0.401 

1.245 

2.673 

1.716 

0.165 

0.093 

0.415 

1.502 

28 

0.023 

0.032 

0.111 

1.613 

0.343 

1.451 

1.878 

1.296 

0.153 

0.074 

0.462 

0.679 

29 

0.026 

0.032 

0.159 

1.009 

3.056 

1.488 

1.053 

0.159 

0.068 

0.395 

C.526 

30 

0.029 

0.032 

0.162 

0.655 

3.793 

1.208 

0.979 

0.133 

0.062 

0.496 

0.371 

31 

0.029 

0.122 

0.496 

3.277 

1.340 

0.057 

0.362 

Total 

0.660 

0.985 

3.059 

9.267 

17.253 

31.424 

55.200 

75.142 

14.084 

8.571 

6.396 

6.859 

Mai. 

O.029 

0.040 

0.262 

1.613 

2.084 

3.793 

4.559 

8.101 

1.252 

1.252 

0.744 

1.502 

Mln. 

0.017 

0.028 

0.032 

0.066 

0.169 

0.317 

0.527 

0,626 

0.133 

0.057 

0.052 

0.044 

Aver. 

0.021 

0.C33 

0.099 

0.299 

0.616 

1.016 

1.841 

2.423 

0.469 

0.227 

0.206 

0.229 

NORTH  BRANCH  POTOMAC  RIVER 


Daily  ana  Monthly  Dlacharge 

Id  Million  Cellone  per 

Square  Mile 

Day 

1931 

1932 

Oct. 

Nov. 

Dao. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.2B1 

0,083 

0.169 

0.381 

1.539 

0.~381" 

B.837 

0.532 

0.261 

0.289 

0.065 

0.063 

2 

0.217 

0.080 

0.309 

0.626 

1.215 

0.335 

5.251 

1.090 

0.261 

0.228 

0.043 

0.059 

3 

0.1S9 

0.102 

0.206 

0.795 

1.134 

0.309 

4.419 

0.803 

0.245 

0.272 

0.049 

0.055 

4 

0.162 

0.115 

0.172 

0.725 

3.049 

0.405 

2.946 

0.892 

0.240 

0.228 

0.055 

0.055 

5 

0.141 

0.093 

0.153 

0.591 

B.322 

1.215 

2.209 

0.659 

0.236 

0.258 

0.089 

0.051 

6 

0.1S7 

0.085 

0.169 

0.950 

3.675 

1.296 

1.841 

0.766 

0.217 

0.376 

0.091 

0.038 

7 

0.117 

O.OBl 

0.162 

3.262 

2.364 

1.377 

1.473 

0.659 

0.210 

0.468 

0.077 

0.043 

e 

0.107 

0.080 

0.133 

2.033 

1.937 

1.053 

1.252 

0.591 

0.195 

1.31B 

0.080 

0.042 

9 

0.100 

0.080 

0.159 

1.502 

1.849 

0.979 

1.252 

1.988 

0.162 

1.053 

0.072 

0.040 

10 

0.091 

0.080 

0.825 

1.252 

1.458 

0.603 

1.340 

3.896 

0.144 

0.579 

0.072 

0.038 

11 

0.091 

0.080 

1.178 

0.957 

1.340 

0.773 

1.252 

5.251 

0.130 

0.395 

0.060 

0.038 

12 

0.0B9 

0.077 

2.555 

0.773 

1.178 

0.692 

1.340 

9.279 

0.133 

0.293 

0.066 

0.033 

13 

0.083 

0.074 

2.172 

0.679 

1.053 

0.626 

1.377 

13.550 

0.156 

0.22B 

0.074 

0.030 

14 

0.089 

0.072 

2.312 

0.659 

0.839 

0.573 

1.252 

6.451 

0.400 

0.178 

0.072 

0.023 

15 

0.100 

0.147 

2.121 

0.561 

0.732 

0.520 

1.252 

4.117 

0.493 

0.141 

0.066 

0.024 

16 

0.100 

0.144 

1.414 

0.532 

0.659 

0.446 

1.252 

2.850 

0.301 

0.144 

0.059 

0.024 

17 

0.107 

0.122 

1.016 

0.520 

0.666 

0.653 

1.134 

2.077 

0.451 

0.172 

0.051 

0.022 

18 

0.141 

0.109 

0.781 

0.477 

0.839 

3.469 

1.053 

1.583 

0.322 

0.144 

0.089 

0.025 

19 

0.195 

0.100 

0.604 

0.441 

0.712 

2.268 

0.89B 

1.296 

0.428 

0.112 

.0.284- 

0.021 

20 

0.133 

0.093 

0.516 

0.405 

0.614 

2.312 

0.781 

1.134 

0.326 

0.093 

Q.293 

0.013 

21 

0.109 

0.091 

0.457 

0.371 

0.526 

2.172 

0.692 

0.957 

0.284 

0.080 

0.159 

0.010 

22 

0.093 

0.085 

0.412 

0.348 

0.508 

3.130 

0,620 

0.854 

0.335 

0.075 

0.119 

0.010 

£3 

0.087 

0.083 

0.398 

0.436 

0.498 

4.117 

0.561 

0.692 

0.252 

0.132 

0.093 

0.010 

24 

0.081 

0.081 

0.390 

1.215 

0.410 

2.747 

0.503 

0.608 

0.195 

0.100 

0.085 

0.010 

25 

0.072 

0.072 

0.589 

1.414 

0.395 

2.077 

0.488 

0.555 

0.153 

o.oai 

0.080 

0.010 

26 

0.066 

0.066 

0.552 

1.053 

0.410 

1.716 

0.508 

0.493 

0.130 

0.054 

0.075 

0.021 

27 

0.065 

0.072 

0.415 

0.972 

0.386 

1.716 

0.514 

0.446 

0.112 

0.070 

0.075 

0.022 

28 

0.066 

0.077 

0.371 

0.935 

0.376 

3.159 

0.543 

0.410 

0.339 

0.080 

0.083 

0.023 

29 

0.065 

0.085 

0.371 

0.832 

0.426 

3.058 

0.482 

0.371 

1.127 

0.091 

0.081 

0.019 

30 

0.063 

0.150 

0.376 

1.649 

4.006 

0.426 

0.344 

0.451 

0.080 

0.070 

0.019 

31 

0.075 

0.357 

2.364 

6.576 

0.309 

0.085 

0.063 

Total 

3.507 

2.759 

21.814 

29.910 

39.109 

54.957 

47.748 

63.303 

8.707 

7.697 

2.790 

0.891 

Max. 

0.281 

0.150 

2.555 

3.292 

8.322 

6.576 

8.  637 

13.550 

1.127 

1.318 

0.293 

0.063 

Mill. 

0.063 

0.066 

0.133 

0.34B 

0.376 

0.309 

0.426 

0.309 

0.112 

0.054 

0.043 

0.010 

ATar. 

0.113 

0.092 

0.703 

0.965 

1.348 

1.775 

1.591 

2.106 

0.290 

0.255 

0.090 

0.030 

1932 

1933 

Day 

Oct. 

Nov. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.024 

0.264 

0.344 

0.957 

1.090 

1.296 

2.033 

0.928 

0.567 

0.102 

0.078 

0.315 

2 

0.028 

0.376 

0.305 

0.864 

1.296 

1.134 

2.077 

0.928 

0.488 

0.092 

0.057 

0.395 

3 

0.024 

0.421 

0.301 

0.736 

1.760 

0.979 

2.033 

1.296 

0.431 

0.248 

0.058 

0.261 

4 

0.028 

0.317 

0.305 

0.736 

1.458 

0.862 

1.849 

1.252 

0.421 

0.679 

0.074 

0.380 

5 

0.024 

0.264 

0.289 

0.736 

1.215 

0.759 

1.828 

1.090 

0.487 

0^313 

0.224 

1.649 

6 

0.052 

0.228 

0.261 

0.738 

0.943 

0.659 

1.628 

1.583 

0.706 

0.186 

0.199 

0.869 

7 

0.195 

0.206 

0.240 

0.663 

0.950 

0.679 

3.4  69 

3.785 

0.579 

0.133 

0.121 

0.503 

a 

0.232 

0.189 

0.232 

0.591 

1.377 

1.252 

3.262 

4.065 

0.467 

0.105 

0.083 

0.367 

9 

0.123 

0.277 

0.210 

0.555 

1.672 

1.414 

2.460 

5.730 

0.415 

0.102 

0.066 

0.293 

10 

.0.080 

2.894 

0.186 

0.591 

1.090 

1.252 

1.937 

8.746 

0.451 

0.106 

0.058 

0.245 

11 

0.060 

2.224 

0.165 

0.561 

1.053 

1.090 

1.626 

5.133 

0.386 

0.092 

0.260 

0.199 

12 

0.049 

1.252 

0.162 

0.567 

1.053 

1.053 

3.262 

5.133 

0.309 

0.080 

1.053 

0.186 

13 

0.038 

0.847 

0.214 

0.679 

0.935 

1.694 

3.056 

3.896 

0.261 

0.072 

0.362 

0.277 

14 

0.032 

0.620 

0.281 

0.579 

0.847 

12.740 

2.364 

3.785 

0.217 

0.061 

0.195 

0.272 

15 

0.032 

0.503 

0.264 

0.573 

0.979 

B.  248 

1.893 

3. 366 

0.206 

0.060 

0.138 

0.451 

16 

0.029 

0.441 

0.141 

0.503 

1.458 

5.722 

2.077 

3.262 

0.186 

0.065 

0.105 

0.532 

17 

0.118 

0.426 

0.116 

0.486 

1*090 

3.675 

4.669 

3.262 

0.109 

0.116 

0.083 

1.134 

18 

1.598 

0.426 

0.121 

0.482 

0.943 

2.747 

3.896 

2.364 

0.217 

0.099 

0.074 

0.7flfi 

19 

1.178 

1.694 

0.127 

0.482 

0.864 

5.833 

4.257 

1.649 

0.182 

0.083 

0.080 

0.467 

20 

0.686 

3.469 

0.140 

0.498 

0.065 

B.101 

11.562 

1.502 

0.141 

0.066 

0.074 

0.357 

21 

0.503 

1.937 

0.184   . 

0.451 

1.414 

6.827 

7.733 

1.340 

0.118 

0.065 

0.063 

0.505 

22 

0.376 

1.296 

0.331 

0.549 

1.178 

5.369 

5.133 

1.134 

0.106 

0.083 

0.050 

0.3B6 

23 

0.309 

0.935 

0.663 

0.310 

1.053 

3.572 

3.572 

0.935 

0.105 

0.113 

0.072 

0.284 

24 

0.228 

0.751 

1.473 

0.759 

0.979 

2.747 

2.651 

0.803 

0.099 

0.110 

2.687 

0.232 

25 

0.199 

0.626 

1.C20 

0.725 

0.950 

2.121 

2.224 

0.832 

0.092 

0.Q92 

1.893 

0.199 

26 

0.185 

0.573 

1.252 

2.460 

2.312 

1.649 

1.981 

0.788 

0.094 

0.113 

0.839 

0.169 

27 

0.203 

0.503 

0.957 

2.651 

1.937 

1.628 

1.716 

0.666 

0.156 

0.141 

0.472 

0.144 

28 

0.289 

0.376 

1.326 

2.224 

1.539 

1.604 

1.414 

0.620 

0.195 

0.267 

0.281 

0.136 

29 

0.335 

0.305 

1.178 

1.672 

1.937 

1.215 

0.766 

0.156 

0.240 

0.214 

0.138 

30 

0.277 

0.331 

1.105 

1.296 

1.849 

1.053 

0.759 

0.125 

0.136 

0.172 

0.133 

21 

0.225 

1.031 

1.134 

1.849 

0.712 

0.113 

0.147 

Total 

7.737 

24.971 

15.5P4 

27.32B 

34 .420 

92.741 

69.732 

70.310 

6.532 

4.353 

10.528 

12.444 

Max. 

1.598 

3.469 

1.520 

2.651 

2.312 

12.740 

11.562 

6.746 

0.706 

0.679 

2.867 

1.849 

'.'in. 

0.024 

0.189 

0.116 

0.451 

0.847 

0.659 

1.053 

0.620 

C.092 

0.060 

0.050 

0.133 

Aver. 

0.250 

0.832 

0.501 

0.A64 

1.230 

2.990 

2.P90 

2.268 

0.2G4 

0.1-41 

0.339 

0.415 

NORTE  BRANCH  PJTOMAC  SIVEH 
Daily  end  ■:.-'.:.'.;.■  Discharge,    In  Million  Gallons  per  Square  tiile 


Day 

1933 

1934 

Oet. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.141 

0.0&5 

0.268 

0.884 

0.535 

0.147 

1.539 

0.390 

0.175 

0.099 

0.123 

0.085 

2 

0.147 

0.072 

0.228 

2.460 

0.633 

0.155 

1.340 

0.362 

0.158 

0.099 

0.106 

0.OV9 

3 

0.125 

0.071 

0.206 

1.716 

0.498 

0.213 

1.178 

0.354 

0.142 

0.094 

0.112 

0.077 

4 

0.121 

0.072 

0.214 

1.252 

0.457 

2.747 

1.937 

0.358 

0.130 

0.086 

0.230 

0.0B5 

5 

0.099 

0.083 

0.357 

1.981 

0.442 

3.675 

4.448 

0.362 

0.114 

0.083 

0.216 

0.085 

a 

0.087 

0.105 

C.32C 

3.262 

0.404 

2.953 

2.850 

0.328 

0.104 

0.067 

0.140 

0.077 

7 

0.080 

0.330 

0.297 

8.101 

0.319 

2.033 

2.172 

0.306 

0.099 

0.074 

0.106 

0.076 

8 

0.074 

0.322 

0.313 

7.202 

0.311 

1.583 

1.760 

0.283 

0.112 

0.083 

0.092 

0.059 

9 

0.072 

0.232 

0.272 

3.572 

0.241 

1.215 

1.414 

0.256 

0.114 

0.106 

0.106 

0.072 

10 

0.072 

0.192 

0.245 

2.364 

0.188 

1.053 

1.215 

0.248 

0.121 

0.119 

0.110 

0.079 

U 

0.0S9 

0.172 

0.214 

1.760 

0.197 

0.862 

1.215 

0.264 

0.172 

0.114 

0.178 

0.077 

12 

0.065 

0.153 

0.186 

1.377 

0.248 

0.686 

1.672 

0.290 

0.181 

0.104 

0.145 

0.077 

13 

0.061 

0.335 

0.138 

1.178 

0.299 

0.732 

1.583 

0.256 

0.185 

0.231 

0.121 

0.C98 

14 

0.060 

0.322 

0.153 

1.090 

0.227 

1.053 

1.458 

0.224 

0.220 

0.433 

o.irs 

0.1C2 

15 

0.058 

0.335 

0.228 

0.921 

0.248 

0.965 

1.377 

0.231 

0.169 

0.299 

0.128 

0.145 

IS 

0.063 

0.*>58 

0.317 

0.795 

0.286 

0.898 

1.377 

0.286 

0.133 

0.194 

0.480 

0.921 

17 

0.059 

0.206 

1.937 

0.659 

0.337 

0.876 

1.458 

0.358 

0.114 

0.136 

2.850 

2.268 

IB 

0.1G3 

0.192 

3.159 

0.520 

0.286 

0.928 

1.296 

0.299 

0.182 

0.106 

1.090 

0.869 

19 

0.177 

0.351 

1.804 

0.538 

0.264 

0.928 

1.178 

0.267 

1.672 

0.085 

0.543 

0.457 

20 

0.118 

0.589 

1.340 

0.503 

0.237 

0.803 

1.090 

0.248 

1.090 

0.072 

0.349 

0.303 

21 

0.103 

0.434 

1.804 

0.442 

0.194 

0.719 

0.957 

0.227 

0.514 

0.063 

0.275 

0.231 

22 

0.096 

0.376 

1.485 

0.423 

0.213 

0.666 

0.832 

0.203 

0.337 

0.058 

0.197 

0.194 

23 

0.096 

0.390 

1.090 

0.442 

0.220 

0.626 

0.766 

0.194 

0.264 

0.064 

0.167 

0.169 

24 

0.147 

0.371 

0.854 

0.817 

0.172 

0.503 

0.686 

0.188 

0.248 

0.090 

0.145 

0.153 

25 

0.221 

C.297 

0.759 

0.646 

0.158 

0.526 

0.602 

0.220 

0.234 

0.079 

0.150 

0.119 

26 

0.155 

0.261 

O.^OS 

0.620 

0.136 

0.666 

0.532 

0.358 

0.175 

0.066 

0.138 

0.123 

27 

0.118 

0.240 

0.532 

0.719 

0.150 

1.340 

0.498 

0.315 

0.147 

0.086 

0.125 

0.161 

28 

0.110 

0.240 

0.344. 

0.639 

0.147 

2.651 

0.526 

0.248 

0.128 

0.123 

0.119 

0.178 

29 

0.103 

0.232 

0.421 

0.751 

2.312 

0.498 

0.220 

0.119 

0.229 

0.104 

C.245 

30 

0.096 

0.268 

0.442 

3.488 

1.804 

0.428 

0.200 

0.102 

0.220 

O.09O 

1.215 

31 

0.094 

0.589 

0.442 

1.&02 

0.1S4 

0.153 

0.094 

Total 

3.190 

7.596 

21.201 

48.554 

8.097 

37.820 

39.B82 

8.537 

7.655 

3.915 

8.952 

8.889 

Max. 

0.221 

0.539 

3.159 

8.101 

0.633 

3.675 

4.448 

0.39C 

1.672 

0.433 

2.350 

2.268 

Mln. 

0.05a 

0.071 

0.138 

0.423 

0.136 

0.147 

0.428 

0.138 

0.099 

0.O58 

0.090 

0.069 

Aver. 

0.103 

0.253 

0.684 

1.569 

0.239 

1.223 

1.333 

0.275 

0.256 

0.126 

0.289 

0.296 

1934 

1935 

Day 

Oct. 

Kot. 

Dee. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.181 

0.168 

2.577 

1.071 

0.690 

1.477 

1.071 

0.596 

0.400 

0.377 

0.142 

0.140 

2 

0.715 

0.216 

2.481 

1.10B 

0.746 

1.403 

1.108 

1.115 

0.351 

0.501 

0.205 

0.194 

Z 

0.497 

0.301 

1.765 

0.930 

1.071 

1.565 

0.967 

3.397 

0.323 

0.332 

1.167 

0.362 

4 

0.375 

0.308 

1.440 

0.342 

1.034 

2.024 

0.879 

2.769 

0.318 

0.267 

1.351 

2.392 

5 

0.306 

0.411 

1.181 

0.590 

0.805 

1.802 

0.320 

1.979 

0.365 

0.250 

0.812 

5.427 

5 

0.292 

0.470 

0.930 

0.590 

0.738 

1.846 

1.144 

1.728 

0.323 

0.365 

0.4B4 

2.407 

7 

0.390 

0.492 

0.812 

0.677 

0.543 

i.eo2 

1.477 

4.947 

0.272 

0.383 

0.783 

1.654 

8 

0.385 

0.459 

0.709 

0.715 

0.566 

1.521 

1.639 

4.297 

0.301 

0.385 

1.455 

1.115 

9 

0.280 

0.390 

0.602 

2.333 

0.639 

1.218 

1.728 

2.673 

0.960 

0.879 

0.960 

0.827 

10 

0.237 

0.380 

0.532 

3.286 

1.639 

1.071 

2.112 

3.079 

0.967 

0.783 

0.849 

0.842 

11 

0.212 

0.332 

0.411 

2.437 

1.728 

1.403 

3.840 

2.769 

0.560 

0.455 

0.886 

0.720 

12 

0.202 

0.306 

0.360 

1.765 

1.292 

2.673 

5.006 

2.023 

0.421 

0.346 

0.661 

0.508 

13 

0.182 

0.280 

0.426 

1.366 

1.218 

2.769 

5.242 

1.684 

0.360 

0.298 

0.458 

0.465 

14 

0.180 

0.256 

0.431 

1.329 

1.329 

2.200 

4.061 

1.521 

0.301 

0.387 

0.403 

0.347 

15 

0.159 

0.268 

0.365 

1.181 

2.311 

1.802 

2.976 

1.639 

0.264 

0.341 

0.309 

0.326 

16 

0.151 

0.230 

0.346 

1.034 

5.841 

2.112 

2.481 

1.329 

0.251 

0.267 

0.300 

0.300 

17 

0.145 

0.227 

0.390 

1.108 

4.770 

1.935 

2.023 

1.108 

0.415 

0.224 

0.253 

0.270 

18 

0.143 

0.227 

0.405 

2.200 

3.182 

1.639 

1.728 

0.967 

0.440 

0.186 

0.235 

0.250 

19 

0.140 

0.219 

0.346 

1.565 

2.385 

1.366 

1.639 

0.842 

0.605 

0.146 

0.198 

0.235 

SO 

0.137 

0.219 

0.370 

1.403 

1.935 

1.292 

1.477 

0.753 

1.034 

0.165 

0.199 

0.310 

21 

0.130 

0.212 

0.470 

3.079 

1.565 

1.255 

1.292 

0.379 

0.834 

0.214 

0.208 

0.341 

21 

0.132 

0.199 

0.360 

7.B27 

1.366 

1.292 

1.144 

1.565 

0.827 

0.234 

0.188 

0.288 

23 

0.130 

0.380 

0.370 

4.534 

1.255 

1.181 

1.004 

1.071 

0.938 

0.344 

0.182 

0.315 

24 

0.130 

1.809 

0.341 

2.769 

1.108 

1.366 

0.886 

0.967 

0.812 

0.224 

0.168 

0.253 

25 

0.127 

1.366 

0.360 

1.935 

1.255 

1.329 

0.797 

0.864 

0.611 

0.201 

0.154 

0.213 

26 

0.145 

0.920 

1.004 

1.846 

2.200 

1.440 

0.721 

0.746 

0.515 

0.272 

0.139 

0.197 

27 

0.157 

0.734 

2.872 

1.477 

2.385 

1.255 

0.659 

0.659 

0.404 

0.738 

0.179 

0.186 

28 

0.202 

0.639 

1.684 

1.444 

1.684 

1.144 

0.620 

0.578 

0.350 

0.323 

0.205 

0.181 

29 

0.202 

1;307 

L44" 

1.108 

1.108 

0.590 

0.514 

0.321 

0.232 

0.247 

C   171 

30 

0.176 

2.385 

1.403 

0.967 

0.967 

0.584 

0.481 

0.347 

0.188 

0.177 

0.164 

31 

0.165 

1.108 

0.780 

0.871 

0.459 

0.139 

0.139 

TOtal 

8.005 

16.118 

28.311 

55.006 

4  7.280 

48.128 

51.715 

49.998 

15.190 

10 .44  6 

14.096 

21.400 

Max. 

1. 181 

2.385 

2.872 

7.827 

5.841 

2.769 

5.242 

4.947 

1.034 

0.879 

1.455 

5.427 

Mln. 

0.127 

0.168 

0.341 

0.590 

0.543 

0.871 

0.584 

0.459 

0.251 

0.139 

0.139 

0.400 

ATer. 

0.258 

0.537 

0.913 

1.774, 

1.689 

1.553 

1.724 

1.613 

0.506 

0.337 

0.455 

0.713 

WORTH  BRANCH  POTOMAC  HIVER 


Dally  end  Monthly  Diacbnrcf 

,    in  Million  Gallons  per 

Square 

Jlle 

1935 

1936 

Day 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

h'AT. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

L 

0.159 

0.230 

0.288 

0.385 

0.517 

5.478 

1.853 

0.486 

0.174 

0.069 

0.142 

0.129 

2 

0.154 

0.143 

0.264 

0.400 

0.475 

4.170 

1.728 

0.465 

0.165 

0.109 

0.116 

0.111 

3 

0.151 

0.176 

0.241 

0.709 

0.509 

3.079 

1.616 

0.481 

0.154 

0.144 

0.097 

0.099 

4 

0.154 

0.162 

0.219 

2.112 

0.497 

2.872 

1.455 

0.496 

0.149 

0.129 

0.088 

0.099 

b 

0.143 

0.157 

0.179 

1.477 

0.497 

5.124 

1.381 

0.496 

0.125 

0.103 

0.082 

0.103 

6 

0.148 

0.151 

0.186 

1.218 

0.526 

4.534 

6.638 

0.455 

0.109 

0.228 

0.154 

0.105 

7 

0.145 

.0.148 

0.212 

1.181 

0.549 

3.507 

6.719 

0.419 

0.132 

0.227 

0.241 

0.088 

8 

0.145 

0.154 

0.227 

1.684 

0.453 

2.769 

4.179 

0.390 

0.168 

0.142 

0.460 

0.075 

S 

0.145 

0.205 

0.670 

2.378 

0.421 

2.769 

3.070 

0.365 

0.277 

0.107 

0.220 

0.087 

10 

0.137 

0.227 

1.004 

5.124 

0.426 

4.416 

3.397 

0.339 

0.244 

0.109 

0.154 

0.060 

11 

0.137 

0.193 

0.775 

2.872 

0.385 

7.901 

3.182 

0.326 

0.220 

0.066 

0.132 

0.057 

12 

0.148 

0.227 

0.684 

2.112 

0.370 

10.337 

2.976 

0.346 

0.496 

0.052  ■ 

0.139 

0.054 

13 

0.196 

0.842 

0.645 

1.846 

0.375 

5.841 

2.385 

0.409 

0.820 

0.052 

0.114 

0.052 

14 

0.179 

1.292 

1.329 

2.156 

0.411 

3.618 

2.067 

0.517 

0.688 

0.040 

0.097 

0.072 

15 

0.154 

0.775 

1.B90 

1.935 

0.549 

2.076 

1.772 

0.564 

0.390 

0.04? 

0.200 

0.064 

16 

0.137 

0.602 

2.673 

2.023 

1.818 

3.182 

1.691 

0.460 

0.270 

0.052 

0.123 

0.088 

17 

0.123 

0.652 

2.112 

1.802 

1.218 

24.293 

1.528 

0.394 

0.213 

0.070 

0.099 

0.079 

16 

0.116 

0.645 

1.565 

1.565 

1.181 

34.099 

1.307 

0.361 

0.176 

0.046 

0.093 

0.072 

19 

0.114 

0.614 

1.255 

2.156 

1.108 

10.263 

1.159 

0.35E 

0.176 

0.036 

0.088 

0.064 

20 

0.111 

0.572 

1.034 

1.846 

1.031 

5.066 

1.048 

0.429 

0.159 

0.040 

0.103 

0.061 

21 

0.118 

0.584 

0.738 

1.602 

0.886 

6.343 

0.938 

0.385 

0.144 

0.040 

0.123 

0.060 

22 

0.120 

0.549 

0.614 

1.366 

0.812 

4.416 

0.901 

0.309 

0.129 

0.063 

0.118 

0.058 

23 

0.118 

0.475 

0.634 

0.960 

0.694 

4.170 

0.820 

0.277 

0.116 

0.067 

0.123 

0.057 

24 

0.145 

0.405 

0.677 

0.812 

0.639 

5.206 

0.735 

0.251 

0.103 

0.082 

0.107 

0.057 

25 

0.103 

0.341 

0.543 

0.060 

0.709 

9.230 

0.665 

0.202 

0.103 

0.118 

0.086 

0.057 

28 

0.162 

0.341 

0.390 

0.886 

8.270 

5.966 

0.611 

0.216 

0.099 

0.134 

0.082 

0.052 

27 

0.133 

0.337 

0.356 

0.738 

11.297 

4.770 

0.617 

0.210 

0.089 

0.268 

0.101 

0.052 

28 

0.123 

0.314 

0.380 

0.517 

B.713 

4.297 

0.611 

0.213 

0.082 

0.967 

0.097 

0.052 

SO 

0.151 

0.323 

0.390 

0.554 

5.361 

3.286 

0.558 

0.207 

0.077 

0.676 

0.099 

0.055 

30 

o.ne 

0.332 

0.337 

0.591 

2.577 

0.517 

0.107 

0.077 

0.305 

0.185 

0.060 

31 

0.320 

0.360 

0.628 

2.200 

0.179 

0.188 

0.142 

Total 

4.793 

12.218 

22.871 

16.595 

50.100  200.573 

58.333 

11.198 

6.324 

4.806 

4.205 

2.179 

Max. 

0.320 

1.292 

2.673 

5.124 

U-297 

34.099 

6.719 

0.564 

0.820 

0.967 

0.460 

0.129 

Mln. 

0.111 

0.148 

0.170 

0.385 

0.370 

2.004 

0.517 

0.179 

0.077 

0.038 

0.082 

0.052 

Avar. 

0.155 

0.407 

0.738 

1.503 

1.728 

6.470 

1.944 

0.361 

0.211 

0.155 

0.136 

0.073 

1936 

1937 

Day 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.089 

0.136 

0.125 

2.195 

1.686 

0.840 

0.854 

2.474 

0.751 

0.233 

0.064 

0.474 

2 

0.120 

0.134 

0.107 

1.074 

1.377 

0.803 

0.773 

1.929 

0.633 

0.219 

0.100 

0.539 

3 

0.116 

0.134 

0.136 

2.379 

1.083 

0.736 

0.722 

1.650 

0.592 

0.216 

0.088 

0.342 

4 

0.095 

0.277 

0.210 

2.762 

0.087 

0.744 

0.650 

1.414 

0.527 

0.216 

0.077 

0.334 

5 

0.079 

2.062 

0.272 

1.974 

0.950 

0.987 

0.616 

1.267 

0.479 

0.206 

0.072 

0.429 

6 

0.070 

1.524 

0.292 

1.524 

0.832 

1.156 

0.832 

1.812 

0.408 

0.191 

0.088 

0.803 

7 

0.066 

0.891 

2.180 

1.767 

0.317 

1.016 

0.832 

1.524 

0.365 

0.176 

0.079 

0.645 

6 

0.070 

0.610 

1.848 

3.071 

2.659 

0.050 

0.736 

1.303 

0.334 

0.162 

0.088 

0.495 

9 

0.089 

0.533 

1.119 

3.498 

4.52E 

0.906 

0.006 

1.230 

0.329 

0.144 

0.077 

0.384 

10 

0.097 

0.545 

0.854 

5.906 

3.829 

0.825 

0.987 

1.119 

0.389 

0.129 

0.084 

0.296 

11 

0.089 

0.423 

0.938 

8.610 

2.570 

0.751 

0.876 

0.9B7 

0.592 

0.116 

0.085 

0.261 

12 

0.086 

0.320 

1.767 

4.404 

1.929 

0.680 

0.825 

0.906 

0.657 

0.109 

0.080 

0.250 

13 

0.079 

0.304 

1.451 

2.865 

1.650 

0.663 

0.751 

0.854 

0.438 

0.167 

0.089 

0.190 

14 

0.074 

0.276 

1.083 

.   2.106 

1.451 

0.728 

0.722 

0.967 

0.338 

0.284 

0.082 

0.181 

15 

0.072 

0.261 

0.891 

1.812 

1.303 

0.651 

0.773 

0.021 

0.308 

0.325 

0.072 

0.162 

16 

0.082 

0.254 

0.766 

1.929 

1.230 

0.636 

0.869 

1.016 

0.521 

0.276 

0.074 

0.144 

17 

3.476 

0.230 

0.735 

1.805 

1.083 

0.604 

0.795 

0.950 

0.412 

0.19? 

0.068 

0.136 

18 

2.563 

0.219 

0.608 

3.498 

0.935 

0.733 

0.733 

0.921 

0.545 

0.154 

0.103 

0.127 

19 

1.159 

0.191 

0.604 

3.388 

0.876 

0.935 

0.751 

0.854 

0.689 

0.136 

0.080 

0.120 

20 

0.627 

0.200 

0.817 

2.865 

0.898 

1.974 

0.733 

0.862 

0.448 

0.120 

0.067 

0.122 

21 

0.474 

0.197 

0.817 

4.713 

1.016 

6.078 

0.722 

0.759 

0.365 

0.141 

0.080 

0.118 

22 

0.385 

0.194 

0.608 

9.426 

3.174 

4.286 

1.158 

0.692 

0.376 

0.134 

0.123 

0.111 

23 

0.316 

0.191 

0.527 

11.288 

2.570 

2.865 

1.581 

0.669 

0.598 

0.124 

0.226 

0.107 

24 

0.284 

0.188 

0.400 

6.702 

1.929 

2.239 

1.340 

0.639 

0.370 

0.099 

0.243 

0.101 

25 

0.258 

0.178 

0.680 

7.202 

1.605 

2.230 

2.578 

0.563 

0.284 

0.091 

0.810 

0.097 

26 

0.244 

0.188 

1.016 

5.700 

1.230 

2.283 

30.562 

0.516 

0.247 

0.091 

4.109 

0.09x 

27 

0.236 

0.170 

1.414 

3.609 

1.119 

1.723 

15.318 

0.781 

0.222 

0.099 

3.196 

0.085 

28 

0.288 

0.148 

2.570 

2.570 

0.938 

1.451 

8.837 

1.812 

0.284 

0.098 

1.547 

0.085 

29 

0.210 

0.149 

2.762 

2.062 

1.267 

4.993 

1.865 

0.443 

0.097 

0.847 

0.085 

30 

0.168 

0.158 

1.074 

1.767 

1.046 

3.388 

1.230 

0.280 

0.095 

0.567 

0.085 

31 

0.156 

1.074 

1.605 

0.950 

0.938 

C.080 

0.428 

Total 

12.217 

11.281 

31.815  ] 

16.762 

46.248 

43.743 

86.101 

35.464 

13.198 

4.936 

13.802 

7.399 

Max. 

3.476 

2.087 

2.769 

11.297 

4.522 

8.076 

30.562 

2.474 

0.751 

0.325 

4.109 

0.803 

UlR. 

0.066 

0.134 

0.107 

1.524 

0.817 

0.604 

0.616 

0.517 

0.222 

0.080 

0.067 

0.086 

Aver. 

0.394 

0.376 

1.026 

3.767 

1.652 

1.411 

£.873 

1.144 

0.440 

0.159 

0.445 

0.247 

116460 
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10CATIOM  OF  GAGING  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  STATIOM 

DRAINAGE  *hti:a  iT  MOUTH. 

FLOW  DATA  PRESENTED  HEREWITH 


■  letar-stagn  recorder,   at  highway  bridga  at  Point  of 
Roolta,   Frederick  County,   a  third  of  a  mile  below 
Catoctln  Creak  and  6  miles  above  Monooaoy  Hlvar. 

•  9,651    square   miles. 

■  14,669  square  miles. 

■  Oct.   1,    1928  to  Sept.   30,    1937,    inolaalve. 

■  Basic  data  obtained  from  Hater  Supply  Papers  printed 
by  the  U.  S.  Department  of  the  Interior. 

•  Low  flows  affected  to  a  minor  extant  by  let-down 
oparatlons  from  Stony  River  reservoir.     Refer  to 
data  under  diversions   for  the  Potomao  Rivw  at 
Bloomlngton.     No  compensating  adjustments  nave  bean 
made  In  the  dally  flows  presented  below. 


SUtttlAHY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  3C 



1989 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

nnual  Total 

208.776 

158.626 

121.919 

169.518 

309.285 

118.635 

260.678 

329.145 

309.497 

ally  idaziiuum 

10.440 

7.094 

2.349 

9.704 

6.960 

2.222 

7.830 

29.046 

18.538 

ail?  Minimum 

0.076 

0.043 

0.040 

0.047 

0.052 

0.074 

0.105 

0.076 

0.092 

ally  Average 

0.572 

0.435 

0.334 

0.463 

0.847 

0.325 

0.714 

0.899 

0.848 

Daily  and  Monthly  Discharge, 

in  Million  Gallons  per  Square  Mile 

Day 

1928 

1929 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

'Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.265 

0.144 

0.110 

0.171 

0.324 

4.203 

0.452 

0.830 

1.131 

0.374 

0.135 

0.076 

2 

0.242 

0.127 

0.127 

0.162 

0.276 

3.741 

0.452 

0.770 

0.897 

0.324 

0.127 

0.076 

3 

0.242 

0.110 

0.645 

0.153 

0.2SS 

3.192 

0.426 

1.593 

0.770 

0.300 

0.118 

0.076 

4 

0.254 

0.110 

0.588 

0.153 

0.300 

2.650 

0.426 

2.911 

0.703 

0.276 

0.118 

0.07A 

5 

0.243 

0.110 

#.53 13 

0.135 

0.300 

2.202 

0.400 

2.122 

0,645 

0.254 

0.118 

0.081 

6 

0.222 

0.104 

0.479 

0.426 

0.324 

4.364 

0.374 

1.633 

0.616 

0.232 

0.118 

0.083 

7 

0.232 

0.104 

0.312 

0.324 

0.349 

5.446 

0.676 

1.412 

0.588 

0.254 

0.118 

0.088 

8 

0.243 

0.095 

0.265 

0.300 

0.506 

3.293 

0.990 

1.231 

0.561 

0.288 

0.115 

0.083 

9 

0.243 

0.095 

0.243 

0.276 

0.616 

2.289 

0.796 

1.057 

0.522 

0.254 

0.108 

0.083 

10 

0.232 

0.090 

0.222 

0.400 

0.588 

1.740 

0.645 

0.924 

0.506 

0.232 

0.112 

0.080 

11 

0.222 

0.110 

0.181 

0.400 

0.561 

1.231 

0.703 

0.830 

0.479 

0.264 

0.115 

0.102 

12 

0.201 

0.144 

0.162 

0.506 

0.533 

1.198 

1.633 

0.736 

0.462 

0.3E4 

0.116 

0.127 

13 

0.1B1 

0.144 

0.144 

0.426 

0.452 

1.165 

1.272 

0.676. 

0.426 

0.606 

0.118 

0.102 

14 

0.181 

0.127 

0.144 

0.349 

0.400 

1.165 

1.231 

0.616 

0.400 

0.479 

0.112 

o.ioa 

13 

0.181 

0.110 

0.276 

0.300 

0.374 

1.131 

1.272 

0.616 

0.324 

0.452 

0.102 

o.ne 

16 

0.181 

0.110 

0.324 

0.276 

0.324 

1.305 

1.379 

0.588 

0.324 

0.426 

0.097 

0.127 

17 

0.171 

0.095 

0.588 

0.232 

0.324 

1.231 

9.771 

0.561 

0.349 

0.400 

0.068 

0.127 

IB 

0.162 

0.110 

0.676 

0.211 

0.288 

1.131 

10.440 

0.523 

0.300 

0.324 

0.068 

0.135 

19 

0.164 

0.127 

0.452 

0.190 

0.276 

0.897 

3.694 

0.506 

0.312 

0.254 

0.QB8 

0.152 

SO 

0.144 

0.144 

0.400 

0.324 

0.288 

0.863 

2.416 

0.479 

0.300 

0.232 

0.088 

0.125 

21 

0.144 

0.162 

0.374 

0.374 

0.300 

0.770 

1.968 

0.506 

0.276 

0.211 

0.088 

0.118 

£2 

0.144 

0.181 

0.324 

0.479 

0.312 

0.703 

1.968 

0.770 

0.264 

0.190 

0.088 

0.102 

£3 

0.144 

0.181 

0.254 

0.400 

0.300 

0.676 

2.122 

1.707 

0.232 

0.181 

0.088 

0.102 

24 

0.135 

0.201 

0.232 

0.374 

0.300 

0.676 

1.780 

1.231 

0.211 

0.171 

0.06A 

0.102 

as 

0.135 

0.190 

0.222 

0.349 

0.324 

0.645 

1.519 

0.897 

0.211 

0.162 

0.081 

0.097 

26 

0.127 

0.181 

0.211 

0.324 

0.426 

0.616 

1.412 

0.770 

0.400 

0.153 

0.081 

0.088 

37 

0.127 

0.171 

0.190 

0.324 

1.339 

0.588 

1.379 

0.703 

0.551 

0.125 

0.081 

o.oas 

28 

0.127 

0.144 

0.211 

0.300 

4.103 

0.661 

1.339 

0.676 

0.506 

0.118 

0.078 

0.088 

29 

0.135 

0.127 

0.243 

0.324 

0.533 

1.165 

0.645 

0.479 

0.118 

0.076 

0.088 

30 

0.135 

0.127 

0.211 

0.324 

0.506 

0.897 

0.736 

0.426 

0.127 

0.076 

0.094 

31 

0.144 

0.190 

0.300 

0.479 

1.131 

0.118 

0.076 

Total 

5.705 

3.975 

9.  533 

9.586 

15.095 

51.092 

54.997 

30.396 

14.172 

8.123 

3.097 

3.005 

Max. 

0.265 

0.201 

0.676 

0.506 

4.103 

5.448 

10.440 

2.911 

1.131 

0.606 

0.125 

0.153 

Win. 

0.127 

0.090 

0.1.10 

0.135 

0.276 

0.479 

0.374 

0.479 

0.211 

0.118 

0.076 

0.076 

Aver. 

0.184 

0.133 

0.308 

0.3O9 

0.539 

1.648 

1.833 

0.981 

0.472 

0.262 

0.100 

0.100 

potomac  rtver 


Dally  and  Monthly  Discharge 

,    in  Million  Gallons  por  Square 

mie 

1929 

1930 

Day 

Oct. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.094 

0.414 

0.452 

1.057 

0.250 

0.533 

0.38? 

0.336 

0.126 

0.132 

0.051 

0.053 

2 

0.676 

0.414 

0.374 

0.69? 

0.265 

0.533 

0.387 

0.324 

0.114 

0.118 

0.050 

0.056 

3 

2.637 

0.506 

0.361 

0.796 

0.305 

0.493 

0.361 

0.317 

0.112 

0.104 

0.056 

0.054 

4 

3.293 

0.663 

0.349 

0.736 

0.361 

0.452 

0.349 

0.321 

0.114 

0.098 

0.037 

0.054 

5 

1.559 

1.165 

0.374 

0.689 

0.663 

0.426 

0.361 

0.297 

0.101 

0.100 

0.055 

0.049 

6 

0.997 

1.196 

0.367 

0.645 

1.412 

0.414 

0.414 

0.E84 

0.098 

0.090 

0.056 

0.048 

7 

0.645 

0.896 

0.400 

0.574 

1.412 

0.442 

0.566 

0.£52 

0.134 

0.066 

0.062 

0.048 

S 

0.479 

0.736 

0.400 

0.533 

1.098 

1.024 

0.796 

0.263 

0.114 

0.086 

0.056 

0.060 

9 

0.400 

0.616 

0.400 

0.506 

0.897 

1.760 

0.843 

0.256 

0.104 

0.083 

0.054 

0.070 

10 

0.324 

0.54? 

0.367 

0.506 

0.770 

1.666 

0.863 

0.250 

0.112 

0.075 

0.059 

0.072 

11 

0.290 

0.479 

0.414 

0.466 

0.676 

1.879 

0.770 

0.236 

0.114 

0.082 

0.055 

0.036 

12 

0.254 

0.439 

0.400 

0.439 

0.602 

1.165 

0.689 

0.211 

6.107 

0.075 

0.055 

0.052 

13 

0.263 

0.414 

0.374 

0.426 

0.574 

1.057 

0.630 

0.211 

0.272 

0.072 

0.053 

0.062 

14 

0.254 

0.400 

0.387 

0.387 

0.574 

0.957 

0.574 

0.196 

0.295 

0.065 

0.047 

0.065 

15 

0.190 

0.387 

0.452 

0.439 

0.574 

0.863 

0.519 

0.203 

0.226 

0.064 

0.044 

0.059 

16 

0.179 

0.374 

0.645 

0.452 

0.574 

0.783 

0.506 

0.203 

0.263 

0.068 

0.043 

0.059 

17 

0.171 

0.361 

0.630 

0.414 

0.533 

0.736 

0.479 

0.213 

0.186 

0.066 

0.048 

0.057 

IS 

0.153 

0.579 

0.561 

0.400 

0.466 

0.676 

0.452 

0.198 

0.182 

0.062 

0.051 

0.055 

19 

0.149 

2.784 

0.533 

0.374 

0.479 

0.676 

0.439 

0.192 

0.213 

0.061 

0.049 

0.068 

£0 

0.149 

3.654 

0.533 

0.319 

0.466 

0.645 

0.452 

0.209 

0.166 

0.060 

0.048 

0.048 

21 

0.153 

2.061 

0.533 

0.283 

0.466 

0.669 

0.426 

0.196 

0.173 

0.057 

0.045 

0.051 

22 

1.519 

1.379 

0.533 

0.309 

0.452 

0.689 

0.426 

0.164 

0.160 

0.068 

0.045 

0.052 

23 

7.094 

1.024 

0.519 

0.324 

0.452 

0.602 

0.439 

0.196 

0.139 

0.072 

0.043 

0.057 

£4 

3.293 

0.630 

0.479 

0.290 

0.439 

0.547 

0.506 

0.168 

0.137 

0.056 

0.048 

0.058 

25 

1.927 

0.736 

0.452 

0.295 

0.414 

0.493 

0.493 

0.164 

0.132 

0.050 

0.048 

0.056 

26 

1.305 

0.660 

0.439 

0.295 

0.466 

0.506 

0.452 

0.175 

0.128 

0.054 

0.050 

0.053 

27 

0.897 

0.588 

0.439 

0.319 

0.361 

0,519 

0.426 

0.151 

0.147 

0.064 

0.054 

0.055 

£8 

0.703 

0.54? 

0.439 

0.261 

0.688 

0.519 

0.387 

0.142 

0.134 

0.054 

0.054 

0.054 

29 

0.574 

0.506 

0.547 

0.288 

0.479 

0.361 

0.127 

0.110 

0.052 

0.046 

0.053 

30 

0.493 

0.479 

1.024 

0.278 

0.432 

0.336 

0.153 

0.106 

0.054 

0.060 

0.053 

31 

0.452 

1.198 

0.254 

0.414 

0.132 

0.053 

0.052 

Total 

31.466 

£6.056 

15.415 

14.271 

16.809 

22.609 

15.111 

6.800 

4.541 

£.281 

1.596 

1.671 

Max. 

7.094 

3.654 

1.196 

1.057 

1.412 

1.760 

0.663 

0.336 

0.295 

0.132 

0.062 

0.072 

Uin. 

0.094 

0.361 

0.349 

0.254 

0.250 

0.414 

0.336 

0.127 

0.098 

0.050 

0.043 

0.048  1 

ATer. 

1.015 

0.869 

0.497 

0.460 

0.600 

0.7E9 

0.504 

0.219 

0.151 

0.074 

0.051 

0.056  J 

1930 

1931 

Day 

Oct. 

Not. 

Doe. 

Jan. 

7«b. 

Map. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept* 

1 

0.049 

0.047 

0.056 

0.160 

0.203 

0.175 

1.305 

0.547 

0.607 

0.244 

0.171 

0.252 

2 

0.050 

0.051 

0.058 

0.135 

0.175 

0.175 

1.68? 

0.479 

0.616 

0.430 

0.149 

0.232 

3 

0.048 

0.053 

0.067 

0.137 

0.155 

0.265 

£.095 

0.426 

0.645 

0.337 

0.153 

0.215 

4 

0.044 

0.054 

0.060 

0.110 

0.141 

0.426 

1.559 

0.367 

0.602 

0.218 

0.182 

0.241 

5 

0.040 

0.046 

0.052 

0.132 

0.132 

0.361 

1,196 

0.361 

0.519 

0.184 

0.213 

0.201 

6 

0.048 

0.054 

0.055 

0.175 

0.114 

0.336 

1.452 

0.324 

0.439 

0.290 

0.182 

0.171 

7 

0.046 

0.052 

0.054 

0.156 

0.104 

0.290 

1.412 

0.307 

0.400 

0.376 

0.177 

0.192 

6 

0.042 

0.055 

0.059 

0.273 

0.101 

0.270 

1.339 

0.353 

0.400 

0.376 

0.196 

0.163 

9 

0.04? 

0.051 

0.075 

0.292 

0.106 

0.303 

1.339 

1.131 

0.374 

0.403 

0.186 

0.118 

10 

0.042 

0.056 

0.068 

0.258 

0.125 

0.374 

1.165 

1.231 

0.349 

0.416 

0.360 

0.102 

11 

0.051 

0.055 

0.070 

0.226 

0.139 

0.324 

1.272 

1.024 

0.336 

0.430 

0.E26 

0.106 

12 

0.049 

0.054 

0.081 

0.184 

0.267 

0.319 

1.165 

0.816 

O.E97 

0.626 

0.207 

0.101 

13 

0.047 

0.052 

0.088 

0.186 

0.324 

0.288 

0.957 

0.689 

0.263 

0.723 

0.182 

0.102 

14 

0.048 

0.051 

0.090 

0,167 

0.27O 

0.254 

0.783 

1.124 

0.226 

0.522 

0.146 

0.102 

15 

0.045 

0.055 

0.087 

0.139 

0.239 

0.220 

0.645 

2.249 

0.190 

0.416 

0.125 

0.094 

16 

0.045 

0.054 

0.060 

0.179 

0.203 

0.203 

0.547 

1.707 

0.220 

0.350 

0.116 

0.083 

17 

0.046 

0.059 

0.095 

0.156 

0.207 

0.198 

0.493 

1.231 

0.496 

0.302 

0.114 

0.120 

16 

0.052 

0.074 

0.088 

0.122 

0.198 

0.194 

0.426 

0.924 

0.703 

0.403 

0.104 

0.108 

19 

0.049 

0.064 

0.064 

0.128 

0.164 

0.260 

0.400 

0.750 

0.38S 

0.589 

0.112 

0.094 

£0 

0.031 

0.055 

0.064 

0.112 

0.186 

0.243 

0.349 

0.645 

0.426 

0.646 

0.097 

0.074 

£1 

0.053 

0.051 

0.076 

0.115 

0.247 

0.241 

0.309 

0.676 

0.312 

0.646 

0.108 

0.081 

££ 

0.051 

0.054 

0.100 

0.188 

0.300 

0.226 

0.320 

1.037 

0.E58 

0.555 

0.114 

0.087 

23 

0.049 

0.057 

0.115 

0.132 

0.295 

0.250 

0.486 

1.466 

0.£36 

0.555 

0.110 

0.082 

24 

0.045 

0.053 

0.141 

0.112 

0.270 

0.254 

0.630 

2.349 

0.215 

0.626 

0.226 

0.120 

£5 

0.046 

0.059 

0.1££ 

0.106 

0.236 

0.243 

1.057 

1.948 

0.207 

0.522 

0.924 

0.110 

£6 

0.047 

0.060 

0.093 

0.100 

0.213 

0.274 

0.897 

.1.446 

0.274 

0.430 

0.676 

0.131 

£7 

0.052 

0.058 

0.318 

0.104 

0.182 

0.267 

0.816 

1.098 

0.351 

0.475 

0.519 

0.131 

28 

0.045 

0.069 

0.194 

0.112 

0.175 

0.324 

0.796 

0.897 

0.276 

0.363 

0.387 

0.160 

29 

0.051 

0.076 

0.128 

0.125 

0.556 

0.770 

0.723 

0.211 

0.290 

0.387 

0.160 

30 

0,042 

0.054 

0.115 

0.222 

1.606 

0.645 

0.602 

0.215 

0.269 

0.361 

0.188 

31 

0.043 

0.132 

0.858 

1.486 

0.547 

0.236 

0.315 

Total 

1.463 

1.685 

2.945 

4.921 

5.493 

11.205 

28.514 

29.514 

11.255 

13.252 

7.531 

4.141 

Max. 

0.053 

0.078 

0.318 

0.273 

0.324 

1.606 

2.095 

2.349 

0.703 

0.723 

0.924 

0.252 

Mln. 

0.040 

0.046 

0.052 

0.100 

0.101 

0.175 

0.309 

0.307 

0.190 

0.184 

0.09? 

0.074 

ATer. 

0.04? 

0.056 

0.095 

0.159 

0.196 

0.361 

0.950 

0.952 

0.375 

0.427 

0.243 

0.138 

POTCMAO  RI7KR 


Dally  end  Monthly  Diaoonrgo, 

In  Mllll 

on  Golloaa   par  Squara  Mile 

Day 

1931 

1932 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jen. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.146 

0.062 

0.068 

0.160 

0.325 

0.215 

3.186 

0.392 

0.331 

0.175 

0.092 

0.061 

2 

0.159 

0.063 

0.072 

0.179 

0.604 

0.211 

2.998 

0.729 

0.296 

0.282 

0.090 

0.09S 

3 

0.139 

0.064 

0.070 

0.339 

0.481 

0.203 

2.262 

1.393 

0.262 

0.220 

0.083 

0.108 

4 

0.1S1 

0.079 

0.066 

0.416 

0.535 

0.199 

1.707 

1.546 

0.249 

0.179 

0.082 

0.066 

5 

0.113 

0.067 

0.073 

0.392 

1.124 

0.197 

1.359 

1.111 

0.242 

0.173 

0.096 

0.083 

6 

0.096 

0.063 

0.070 

0.343 

4.531 

0.241 

1.111 

0.877 

0.234 

0.167 

0.084 

0.160 

7 

0.096 

0.060 

0.079 

0.331 

2.771 

0.533 

0.910 

0.750 

0.226 

0.151 

0.064 

0.106 

8 

0.066 

0.061 

0.084 

0.483 

1.539 

1.144 

0.796 

0.736 

0.209 

0.205 

0.064 

0.096 

9 

0.096 

0.060 

0.089 

0.736 

1.104 

1.091 

0.723 

0.632 

0.215 

0.392 

0.062 

0.082 

10 

0.068 

0.057 

0.092 

0.662 

0.877 

0.796 

0.924 

0.612 

0.167 

0.455 

0.075 

0,066 

11 

0.064 

0.066 

0.092 

0.590 

0.723 

0.647 

1.333 

1.292 

0.197 

0.442 

0.072 

0.062 

12 

0.070 

0.061 

0.084 

0.548 

0.632 

0.576 

1.513 

3.025 

0.171 

0.331 

0.070 

0.064 

13 

0.078 

0.058 

0.145 

0.494 

0.548 

0.534 

1.325 

7.563 

0.177 

0.240 

0.070 

0.009 

14 

0.077 

0.065 

0.387 

0.429 

0.494 

0.507 

1.144 

9.704 

0.171 

0.232 

0.066 

0.053 

13 

0.072 

0.060 

0.392 

0.379 

0.429 

0.481 

0.977 

S.160 

0.162 

0.175 

0.064 

0.054 

16 

0.066 

0.062 

0.392 

0.343  • 

0.379 

0.416 

0.843 

2.992 

0.181 

0.167 

0.062 

0.055 

17 

0.074 

0.061 

0.335 

0.319 

0.343 

0.404 

0.750 

2.108 

0.217 

0.166 

0.061 

0.060 

16 

0.070 

0.060 

0.298 

0.296 

0.331 

0.442 

0.676 

1.546 

0.291 

0.148 

0.065 

0.054 

19 

0.068 

0.059 

0.238 

0.268 

0.319 

0.863 

0.618 

1.218 

0.262 

0.159 

0.066 

0.050 

20 

0.070 

0.062 

0.193 

0.244 

0.308 

1.787 

0.576 

1.076 

0.319 

0.124 

0.070 

0.050 

ei 

0.073 

0.078 

0.173 

0.232 

0.308 

1.356 

0.521 

0.944 

0.319 

0.106 

0.078 

0.050 

22 

0.064 

0.063 

0.151 

0.211 

0.275 

1.176 

0.494 

0.816 

0.273 

0.122 

0.076 

0.048 

23 

0.059 

0.064 

0.146 

0.191 

0.266 

1.198 

0.455 

0.736 

0.256 

0.118 

0.078 

0.052 

24 

0.066 

0.065 

0.137 

0.193 

0.224 

1.472 

0.429 

0.647 

0.159 

0.104 

0.074 

0.053 

23 

0.062 

0.067 

0.137 

0.201 

0.234 

1.356 

0.392 

0.590 

0.189 

0.100 

0.060 

0.054 

26 

0.063 

0.067 

0.136 

0.285 

0.215 

1.111 

0.379 

0.548 

0.175 

0.100 

0.082 

0.047 

27 

0.070 

0.064 

0.127 

0.331 

0.222 

0.910 

0.355 

0.494 

0.164 

0.065 

0.073 

0.050 

28 

0.067 

0.068 

0.127 

0.296 

0.205 

1.004 

0.353 

0.455 

0.161 

0.094 

0.076 

0.048 

29 

0.068 

0.061 

0.122 

0.282 

0.209 

2.697 

0.367 

0.416 

0.181 

0.096 

0.063 

0.055 

30 

0.064 

0.059 

0.127 

0.296 

3.681 

0,367 

0.392 

0.171 

0.090 

0.060 

0.052 

31 

0.066 

0.126 

0.319 

3.373 

0.367 

0.089 

0.063 

Total 

2.575 

1.906 

4.846 

10.766 

20.757 

30.823 

30.043 

51.067 

6.687 

5.687 

2.323 

2,014 

Uu, 

0.159 

0.079 

0.392 

0.736 

4.531 

3,661 

3.186 

9.704 

0.331 

0.455 

0.092 

0.160 

liln. 

0.059 

0.059 

0.066 

0.160 

0.205 

0.197 

0.355 

0.367 

0.159 

0.065 

0.060 

0.047 

Aver. 

0.083 

0.064 

0.136 

0.348 

0.715 

0.994 

1.001 

1.647 

0.223 

0.183 

0.075 

0.067 

Oflt. 

0.059 

0.056 
0.052 

0.052 
0.108 

0.225 
0.137 
0,146 
0.116 
0.110 

0.110 
0.096 
0.066 
0.092 
0.079 

0.074 
0.153 

0.418 
2.006 

1.' 

1.111 
0.729 

0.521 
0.404 
0.331 


31 

Total 
Max. 
Mln. 
Aver. 


0.286 
0.306 

0.296 
0.343 
0.335 
0.355 

11.064 
2.008 
0.052 
0.357 


HOV. 

0.522 
0.416 
0.442 

0.379 
0.367 

0.331 
0.367 
0.319 
0.638 
2.777 

3.962 
2.744 
1.707 
1.144 

0.877 

0.709 
0.618 
0.521 
0.642 
1.626 

2.583 
1.981 
1.359 
1.044 
0.643 

0.723 

0.647 
0.576 
0.494 
0.468 


31.626 
3.962 
0.319 
1.060 


Dec. 

0.429 
0.392 
0.379 
0.379 
0.367 

0.331 
0.343 
0.308 
0.291 
0.278 

0.258 
0.262 
0.247 
0.258 
0.262 

0.256 
0.249 

0.220 
0.193 

0.213 

0.217 
0.262 
0.282 

0.291 
0.343 

0.554 
0.770 

0.877 
1.218 
1.626 
1.432 

13.787 
1.626 
0.193 
0.446 


Jan. 

1.178 
0.944 

0.783 
0.676 
0.632 

0.590 
0.548 

0.507 
0.481 
0.481 

0.494 
0.507 
0.481 
0.442 
0.416 

0.404 
0.379 
0.392 
0.367 
0.367 

0.335 
0.355 
0.367 
0.367 
0.468 

1.165 

4.002 

3.306 

2.369 

l.l 

1.399 

27.042 
4.002 
0.355 
0.672 


Feb. 

1.151 
1.017 

0.957 
0.924 
0.957 

0.890 
0.770 
0.743 
0.723 
0.770 

0.803 
0.723 
0.654 
0.626 
0.626 

0.626 
'0.626 
0.668 
0.640 
0.696 

0.B63 

0.990 
0.990 


Mar. 


Apr. 


0.803  0.663 

0.696  0.663 
0.640 

0.598  0.690 

0.557  0.890 


0.770 

0.709 
0.830 


22.462 
1.151 

0.626 
0.802 


0.516 
0.477 
0.529 
0.626 
0.696 

0.723 
0.668 
0.640 

0.883 
2.925 

2.764 
2.155 
1.626 

1.325 
2.101 

3.895 
4.310 
3.560 
2.543 
1.948 

1.586 

1.325 
1.185 
1.084 
0.957 
0.924 

45.265 
4,310 
0.477 
1.460 


0.830 
0.890 
1.546 
1.780 
1.472 

1.218 
1.185 
1.794 
2.496 
1.968 

1.546 
1.767 
4.364 
4.317 

3.125 

6.893 
6.960 
4,183 
2.951 
2,222 

1.780 
1.472 
.252 

1.084 
0.957 


64.449 
6.960 
0.830 

2.148 


Kay 

0.830 
0.770 

0.630 
0.690 
0.924 

0.650 

0.663 
1.312 
2.081 
2.764 

2.905 
2.496 
2.583 
2.322 
1.901 

1.666 
1.666 
2.262 

1.861 
1.439 

1.151 
0.957 
0.630 
0.770 
0.683 

0.626 

0.654 
0.603 
0.709 
0.654 
0.663 

41.715 
2.905 
0.626 
1.346 


June         July         Aug. 


0.709 
0.696 
0.564 
0.529 
0.477 

0.437 

0.412 
0.424 
0.450 
0.463 

0.386 
0.349 
0.444 
0.361 
0.325 

0.313 
0.294 
0.290 
0.269 
0.251 

0.240 

0.236 
0.218 
0.209 
0.201 

0.207 
0.176 
0.190 
0.197 
0.186 


10.525 

0.709 
0.178 
0.351 


0.197 
0.287 

0.689 
0.489 
0.437 

0.412 
0.361 
0.290 
0.242 
0.224 

0.216 
0.182 
0.397 
0.313 

0.220 

0.176 

0.162 
0.233 
0.246 
0.193 

0.169 

0.159 
0.148 
0.148 
0.174 

0.151 
0.188 
0.224 
0.463 
0.513 
0.543 

8.866 
0.689 
0.148 
0.286 


0.437 
0.361 

0.290 
0.267 

0.309 

0.297 
0.244 
0.203 
0.207 
0.199 

0.211 
0.227 
0.205 
0.22? 
0.220 

0.229 
0.227 

0.209 
0.203 
0.205 

0.193 

0.168 
0.204 
1.787 
3.795 

3.246 
1.680 
1.037 
0.743 

0.596 
0.477 

16.925 
3.795 
0.168 
0.610 


0.437 

0.399 
0.337 
0.323 
0.419 

0.450 
0.487 
0.489 
0.366 
0.325 

0.2: 

0.258 
0.238 
0.229 
0.240 

0.452 
1.258 
1.151 
0.863 
0.696 

0.570 
0.477 
0.437 
0.412 
0.361 

0.325 
0.285 
0.276 
0.251 
0.236 


13.339 
1.258 
0.229 
0.445 


POTOMAC  BIVSB 


Daily  and  Monthly  Discharge, 

in  Million  Gallons  per 

Square  Mile 

Day 

1933 

1934 

Oct. 

Nov. 

Dae. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May- 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.252 

0.127 

OJAfl 

0.195 

0.167 

0.161 

1.285 

0.307 

0.222 

0.102 

0.128 

0.091 

2 

0.396 

0.131 

;  0.148 

0.222 

0.174 

0.167 

1.078 

0.293 

0.218 

0.110 

0.131 

0.087 

3 

0.274 

0.139 

0.137 

0.562 

0.221 

0.335 

0.937 

0.307 

0.218 

0.108 

0.128 

0.087 

4 

0.238 

0.125 

0.131 

0.640 

0.241 

0.569 

0.810 

0.356 

0.209 

0.114 

0.118 

0.084 

6 

0.222 

0.131 

0.137 

0.567 

0.234 

0.709 

0.796 

0.444 

0.201 

0.106 

0.114 

0.086 

6 

0.222 

0.145 

0.137 

0.716 

0.228 

1.252 

1.278 

0.432 

0.177 

0.096 

0.103 

0.078 

7 

0.222 

0.139 

0.145 

1.051 

0.214 

1.439 

1.265 

0.419 

0.195 

0.088 

0.092 

0.077 

a 

0.193 

0.136 

0.146 

1.633 

0.201 

1.171 

1.044 

0.356 

0.162 

0.123 

0.088 

0.090 

9 

0.188 

0.141 

0.153 

2.222 

0.187 

0.843 

0.877 

0.331 

0.151 

0.100 

0.083 

0.090 

10 

0.165 

0.148 

0.161 

1.452 

0.174 

0.750 

0.716 

0.284 

0.136 

0.108 

0.109 

0.091 

11 

0.150 

0.172 

0.150 

1.017 

0.161 

0.750 

0.669 

0.288 

0.134 

0.106 

0.088 

0.091 

1£ 

0.182 

0.179 

0.141 

0.770 

0.147 

0.683 

0.656 

0.26Q 

0.144 

0.095 

0.108 

0.14S 

13 

0.184 

0.154 

0.127 

0.626 

0.147 

0.596 

0.843 

0.252 

0.137 

0.09B 

0.100 

0.158 

U 

0.178 

0.157 

0.114 

0.543 

0.167 

0.553 

0.810 

0.246 

0.139 

0.090 

0.193 

0.169 

15 

0.145 

0.132 

0.112 

0.489 

0.174 

0.553 

0.703 

0.250 

0.151 

0.084 

0.279 

0.246 

16 

0.137 

0.122 

0.124 

0.450 

0.174 

0.582 

0.856 

1  0.281 

0.136 

0.082 

0.303 

0.547 

17 

0.177 

0.153 

0.151 

0.399 

0.174 

0.582 

0.656 

0.282 

0.123 

0.086 

0.331 

0.97? 

18 

0.201 

0.143 

0.172 

0.349 

0.174 

0.526 

0.716 

0.300 

0.108 

0.109 

0.691 

2.142 

19 

0.216 

0.153 

0.330 

0.325 

0.167 

0.498 

0.883 

0.331 

0.189 

0.104 

0.611 

1.479 

SO 

0.209 

0.143 

0.598 

0.297 

0.187 

0.444 

0.750 

0.331 

0.185 

0.102 

0.444 

0.810 

21 

0.209 

0.145 

0.477 

0.269 

0.181 

0.444 

0.783 

0.307 

0.526 

0.092 

0.432 

0.539 

22 

0.179 

0.143 

0.412 

0.256 

0.187 

0.419 

0.669 

0.298 

0.498 

0.082 

0.300 

0.419 

23 

0.178 

0.159 

0.424 

0.258 

0.161 

6.381 

0.596 

0.307 

0.381 

0.083 

0.239 

0.356 

24 

0.150 

0.172 

0.437 

0.260 

0.147 

0.368 

0.553 

0.288 

0.293 

0.074 

0.201 

0.300 

25 

0.157 

0.169 

0.399 

0.251 

0.161 

0.356 

0.512 

0.272 

0.244 

0.078 

0.181 

0.239 

£6 

0.145 

0.172 

0.325 

0.269 

0.154 

0.344 

0.444 

0.261 

0.205 

0.094 

0.139 

0.230 

27 

0.167 

0.165 

0.297 

0.285 

0.147 

0.331 

0.419 

0.254 

0.165 

0.078 

0.155 

0.193 

28 

0.153 

0.178 

0.260 

0.278 

0.154 

0.526 

0.381 

0.266 

0.177 

0.103 

0.183 

0.177 

29 

0.141 

0.157 

0.218 

0.283 

1.024 

0.35B 

0.268 

0.158 

0.173 

0.153 

0.177 

30 

0.159 

0.155 

0.179 

0.221 

1.887 

0.331 

0.235 

0.118 

0.189 

0.128 

0.498 

31 

0.137 

0.193 

0.181 

1.586 

0.241 

0.143 

0.112 

Total 

5.924 

4.495 

7.081 

17.326 

4.985 

20.829 

22.252 

9.331 

6.100 

3.196 

6.367 

10.749 

Max. 

0.396 

0.179 

0.598 

2.222 

0.241 

1.887 

1.285 

0.444 

0.526 

0.189 

0.811 

2.142 

Min. 

0.137 

0.122 

0.112 

0.181 

0.147 

0.161 

0.331 

0.235 

0.108 

0.074 

0.083 

0.077 

Aver. 

0.191 

0.150 

0.228 

0.559 

0.178 

0.672 

0.742 

0.301 

0.203 

0.103 

0.205 

0.358 

Day 

1934 

1935 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sapt, 

1 

1.116 

0.119 

2.684 

0.562 

0.669 

1.218 

0.796 

0.507 

0.367 

0.207 

0.197 

"  0.160 

2 

0.857 

0.124 

7.830 

0.521 

0.602 

1.111 

0.843 

0.494 

0.355 

0.207 

0.187 

0.147 

3 

0.676 

0.105 

6.157 

0.481 

0.649 

1.011 

1.285 

0.494 

0.321 

0.248 

0.165 

0.185 

4 

0.548 

0.120 

2.630 

0.468 

0.736 

0.944 

1.359 

0.669 

0.261 

0.260 

0.149 

0.217 

5 

0.429 

0.138 

1.740 

0.455 

0.937 

0.877 

1.178 

0.910 

0.301 

0.319 

0.145 

0.355 

6 

0.355 

0.165 

1.252 

0.379 

1.071 

0.877 

1.044 

0.877 

0.308 

0.248 

0.205 

1.559 

7 

0.331 

0.187 

0.944 

0.355 

0.937 

0.843 

0.977 

0.843 

0.315 

0.226 

0.343 

3.326 

8 

0.308 

0.185 

0.783 

0.331 

0.798 

0.816 

1.178 

1.285 

.0.308 

0.221 

0.296 

2.456 

9 

0.355 

0.191 

0.G62 

0.355 

0.889 

0.796 

2.175 

1.901 

0.321 

0.234 

0.273 

1.359 

10 

0.343 

0.175 

0.578 

0.416 

0.709 

0.750 

2.951 

1.546 

0.331 

0.308 

0.319 

0.944 

11 

0.296 

0.164 

0.507 

0.709 

1.144 

0.689 

3.233 

1.265 

0.375 

0.331 

0.455 

0.723 

12 

0.271 

0.1C9 

0.455 

0.770 

2.282 

0.709 

3.661 

1.218 

0.448 

0.379 

0.404 

0.590 

13 

0.247 

0.162 

0.422 

.0.662 

1.988 

0.877 

3.480 

1.044 

"0.368 

0.319 

0.944 

0.507 

14 

0.222 

0.150 

0.388 

0.576 

1.586 

1.780 

3.146 

0.877 

0.321 

0.268 

0.662 

0.416 

15 

0.213 

0.145 

0.379 

0.4S4 

1.513 

2.409 

2.744 

0.796 

0.281 

0.236 

0.481 

0.387 

16 

0.197 

0.125 

0.355 

0.468 

2.155 

1.9B6 

2.209 

0.723 

0.281 

0.213 

0.404 

0.319 

17 

0.171 

0.133 

0.355 

0.455 

3.420 

1.666 

1.807 

0.389 

0.261 

0.251 

0.343 

0.284 

16 

0.169 

0.135 

0.331 

0.429 

3.520 

1.432 

1.472 

0.647 

0.248 

0.242 

0.278 

0.260 

19 

0.165 

0.1?8 

0.331 

0.429 

2.764 

1.252 

1.285 

0.657 

0.368 

0.262 

0.236 

0.242 

20 

0.147 

0.116 

0.355 

0.618 

2.108 

1.078 

1.111 

0.534 

0.273 

0.282 

0.230 

0.242 

21 

0.124 

0.124 

0.355 

0.632 

1.668 

0.977 

1.011 

0.507 

0.294 

0.222 

0.258 

0.226 

22 

0.133 

0.117 

0.355 

0.843 

1.359 

0.910 

0.944 

0.461 

0.319 

0.197 

0.242 

0.222 

£3 

0.124 

0.122 

0.367 

3.092 

1.144 

0.843 

0.877 

0.468 

0.315 

0.157 

0.289 

0.187 

24 

0.110 

0.130 

0.392 

4.263 

1.011 

0.796 

0.796 

0.582 

0.281 

0.167 

0.343 

0.195 

£5 

0.128 

0.162 

0.367 

2.677 

0.910 

0.770 

0.723 

0.562 

0.261 

0.230 

0.286 

0.19S 

26 

0.120 

0.292 

0.367 

2.008 

0.877 

0.783 

0.662 

0.507 

0.254 

0.296 

0.247 

0.195 

27 

0.127 

0.404 

0.355 

1.539 

0.977 

0.816 

0.618 

0.481 

0.241 

0.226 

0.251 

0.171 

28 

0.125 

0.392 

0.494 

1.272 

1.252 

0.944 

0.576 

0.442 

0.228 

0.234 

0.238 

0.157 

29 

0.114 

0.343 

0.770 

1.071 

1.011 

0.548 

0.416 

0.221 

0.209 

0.207 

0.150 

30 

0.122 

0.418 

0.689 

0.870 

0.944 

0.521 

0.404 

0.214 

0.224 

0.189 

0.153 

31 

0.119 

0.604 

0.736 

0.877 

0.392 

0.205 

0.171 

Total 

8.764 

5.438 

34.251 

26.936 

39.471 

32.794 

45.230 

23.238 

8.980 

7.630 

9.437 

16.509 

Max. 

1.118 

0.418 

7.830 

4.  263 

3.520 

2.409 

3.681 

1.901 

0.448 

0.379 

0.944 

3.326  1 

Min. 

0.110 

0.105 

0.331 

0.331 

0.808 

0.689 

0.521 

0.392 

0.214 

0.157 

0.14C 

0.147  1 

Aver. 

0.283 

0.181 

1.105 

0.933 

1.410 

1.058 

1.506 

0.750 

0.299 

0.246 

0.304 

0.550 

POTOMAC  HIVEH 


Dally  and  Monthly  DloohRrge 

,    In  Million  Gallons  per 

Square 

Mile 

Day 

1935 

1936 

Oct. 

Hot. 

Dac. 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0,151 

0.258 

0.368 

0.301 

0.468 

4.163 

1.539 

0.495 

0.234 

0.174 

0.252 

0.154 

2 

0.142 

0.236 

0.368 

0.335 

0.435 

3.420 

1.405 

0.475 

0.228 

0.174 

0.218 

0.147 

3 

0.149 

0.211 

0.368 

0.402 

0.435 

2.630 

1.339 

0.475 

0.228 

0.174 

0.185 

0.141 

4 

0.128 

0.176 

0.348 

1.339 

0.468 

2.195 

1.305 

0.482 

0.221 

0.181 

0.167 

0.134 

8 

0.120 

0.160 

0.321 

3.085 

0.502 

2.088 

1.272 

0.489 

0.214 

0.187 

0.139 

0.127 

6 

0.111 

0.150 

0.301 

2.282 

0.535 

2.409 

1.399 

0.489 

0.214 

0.194 

0.134 

0.120 

7 

0.117 

0.140 

0.281 

1.707 

0.602 

2.369 

3.092 

0.475 

0.221 

0.194 

0.134 

0.114 

8 

0.120 

0.117 

0.268 

1.325 

0.502 

1.948 

3.661 

0.448 

0.228 

0.201 

0.123 

0.107 

9 

0.111 

0.127 

0.281 

1.472 

0.468 

1.626 

2.764 

0.422 

0.221 

0.214 

0.126 

0.107 

10 

0.124 

0.142 

0.268 

2.235 

0.435 

1.513 

2.155 

0.395 

0.228 

0.234 

0.115 

0.107 

11 

0.112 

0.150 

0.281 

3.326 

0.435 

1.780 

2.075 

0.375 

0.254 

0.234 

0.137 

0.107 

12 

0.116 

0.179 

0.315 

2.498 

0.435 

3.326 

2.142 

0.381 

0.321 

0.234 

0.165 

0.114 

13 

0.120 

0.221 

0.388 

1.807 

0.402 

5.829 

2.008 

0.361 

0.361 

0.241 

0.137 

0.100 

14 

0.120 

0.402 

0.502 

1.539 

0.435 

4.671 

1.807 

0.388 

0.471 

0.234 

0.141 

0.100 

15 

0.112 

1.004 

0.736 

1.405 

0.535 

2.998 

1.539 

0.402 

0.553 

0.234 

0.155 

0.094 

16 

o.ioa 

0.937 

1.071 

1.405 

1.472 

2.282 

1.339 

0.402 

0.471 

0.201 

0.155 

0.094 

17 

0.108 

0.803 

1.272 

1.339 

2.142 

2.195 

1.205 

0.388 

0.368 

0.167 

0.126 

0.239 

ia 

0.114 

0.736 

1.205 

1.339 

2.275 

14.724 

1.071 

0.375 

0.319 

0.154 

TO.  126 

0.137 

19 

0.101 

0.736 

1.078 

1.339 

2.075 

29.046 

1.004 

0.361 

0.268 

0.147 

0.112 

0.104 

20 

0.106 

0.736 

0.877 

1.472 

1.807 

13.385 

0.B7O 

0.355 

0.224 

0.141 

0.106 

0.096 

21 

0.108 

0.669 

0.723 

1.472 

1.539 

5.869 

0.803 

0.353 

0.235 

0.126 

0.126 

0.091 

22 

0.102 

0.569 

0.569 

1.405 

1.272 

6.264 

0.736 

0.348 

0.220 

0.133 

0.141 

0.087 

23 

0.102 

0.508 

0.435 

1.178 

1.004 

4.564 

0.703 

0.335 

0.193 

0.108 

0.115 

0.084 

24 

0.106 

0.435 

0.368 

0.877 

0.870 

3.279 

0.669 

0.321 

0.201 

0.147 

0.120 

0.084 

£5 

0.112 

0.402 

0.366 

0.689 

0.703 

2.811 

0.636 

0.308 

0.201 

0.134 

0.133 

0.084 

25 

0.112 

0.366 

0.335 

0.590 

1.071 

3.012 

0.602 

0.288 

0.194 

0.153 

0.151 

0.083 

27 

0,098 

0.335 

0.3O1 

0.562 

4.417 

2.878 

0.569 

0.274 

0.187 

0.237 

0.282 

0.077 

£8 

0.086 

0.335 

0.268 

0.535 

6.893 

2.610 

0.535 

0.261 

0.181 

0.224 

0.205 

0.176 

29 

0.148 

0.335 

0.301 

0.502 

6.211 

2.275 

0.535 

0.254 

0.174 

0.256 

0.284 

0.080 

30 

0.167 

0.368 

0.301 

0.502 

2.008 

0.522 

0.248 

0.174 

0.256 

0.222 

0.080 

31 

0.244 

0.301 

0.502 

1.673 

0.241 

0.254 

0.158 

Total 

3.776 

11.939 

15.147 

40.764 

40.843 

41.820 

41.301 

11.646 

7.807 

5.944 

4.890 

3.269 

Mo*. 

0.244 

1.004 

1.272 

3.326 

6.893 

29.046 

3.661 

0.495 

0.553 

0.256 

0.264 

0.239 

Mln. 

0.086 

0.117 

0.288 

0.301 

0.402 

1.513 

0.522 

0.241 

0.174 

0.106 

0.1C6 

0.076 

Avar. 

0.122 

0.398 

0.4B9 

1.315 

1.408 

4.575 

1.377 

0.376 

0.260 

0.192 

0.158 

0.109 

1936 

1937 

Day 

Oct. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.100 

0.167 

0.126 

1.004 

1.359 

1.111 

0.561 

2.824 

0.505 

0.412 

0.147 

0.535 

2 

0.102 

0.157 

0.124 

1.071 

1.359 

1.004 

0.533 

2.101 

0.451 

0.336 

0.134 

0.442 

3 

0.112 

0.164 

0.142 

1.238 

1.252 

0.903 

0.505 

1.666 

0.464 

0.282 

0.134 

0.388 

4 

0.157 

0.120 

0.174 

1.941 

1.078 

0.837 

0.484 

1.399 

0.451 

0.251 

0.147 

0.366 

5 

0.127 

0.140 

0.194 

2.075 

0.970 

0.790 

0.451 

1.218 

0.425 

0.238 

0.147 

0.428 

6 

0.128 

0.162 

0.201 

1.673 

0.903 

0.736 

0.464 

1.176 

0.399 

0.238 

0.147 

0.669 

7 

0.103 

0.296 

0.315 

1.339 

0.837 

0.709 

0.519 

1.359 

0.412 

0.216 

0.141 

0.870 

8 

0.100 

0.399 

0.569 

1.339 

0.837 

0.709 

0.589 

1.252 

0.412 

0.214 

0.134 

0.937 

9 

0.116 

0.336 

0.303 

1.586 

1.144 

0.676 

0.616 

1.078 

0.361 

0.207 

0.134 

0.870 

10 

0.121 

0.302 

0.870 

1.626 

2.503 

0.632 

0.618 

0.970 

0.386 

0.201 

0.141 

0.703 

11 

0.120 

0.248 

0.709 

1.740 

2.369 

0.604 

0.618 

0.870 

0.638 

0.187 

0.154 

0.542 

12 

0.114 

0.220 

0.756 

2.496 

1.620 

0.589 

0.818 

0.790 

0.491 

0.194 

0.167 

0.448 

13 

0.137 

0.209 

1.037 

1.948 

1.472 

0.561 

0.575 

0.709 

0.4  25 

0.234 

0.214 

0.388 

14 

0.114 

0.195 

1.037 

1.432 

1.285 

1.533 

0.547 

0.696 

0.399 

0.294 

0.214 

0.348 

16 

0.098 

0.189 

0.903 

1.218 

1.144 

0.533 

0.519 

0.696 

0.366 

0.366 

0.174 

0.315 

16 

0.092 

0.173 

0.736 

1.111 

1.037 

0.547 

0.505 

0.676 

0.381 

0.535 

0.134 

0.268 

17 

0.231 

0.157 

0.696 

1.037 

0.937 

0.561 

0.491 

0.676 

0.323 

0.602 

0.127 

0.261 

18 

1.178 

0.157 

0.676 

1.111 

0.903 

0.547 

0.478 

0.647 

0.361 

0.366 

0.134 

0.241 

19 

2.028 

0.155 

0.676 

1.513 

0.837 

0.575 

0.464 

0.818 

0.438 

0.336 

0.127 

0.228 

20 

1.111 

0.142 

0.837 

1.988 

0.803 

0.663 

0.451 

0.589 

0.451 

0.304 

0.134 

0.214 

81 

0.696 

0.142 

1.071 

2.677 

0.897 

0.903 

0.451 

0.561 

0.491 

0.262 

0.147 

0.207 

22 

0.491 

0.142 

1.071 

4.932 

2.249 

1.432 

0.438 

0.547 

0.438 

0.238 

0.187 

0.197 

23 

0.386 

0.135 

0.937 

5.508 

5.193 

1.707 

0.484 

0.547 

0.425 

0.216 

0.241 

0.193 

24 

0.316 

0.118 

0.756 

5.140 

3.661 

1.285 

0.575 

0.547 

0.425 

0.216 

0.274 

0.184 

28 

0.274 

0.122 

0.836 

3.862 

2.456 

1.078 

0.616 

0.519 

0.361 

0.216 

0.308 

0.162 

26 

0.238 

0.126 

0.532 

3.233 

1:861 

0.970 

5.220 

0.491 

0.336 

0.222 

1.272 

0.165 

27 

0.218 

0.112 

0.589 

2.630 

•1.513 

0.903 

18.538 

0.464 

0.314 

0.203 

3.614 

0.145 

26 

0.197 

0.116 

0.64E 

2.028 

1.252 

0.837 

15.681 

0.436 

0.336 

0.197 

2.945 

0.161 

29 

0.191 

0.120 

0.870 

1.666 

0.723 

7.830 

0.451 

0.336 

0.191 

1.673 

0.160 

30 

0.185 

0.114 

1.138 

1.472 

0.647 

4.270 

0.519 

0.412 

0.178 

0.937 

0.157 

31 

0.171 

1.071 

1.399 

0.618 

0.575 

0.162 

0.669 

Total 

9.752 

5.335 

20.994 

65.033 

43.931 

24.923 

54.653 

27.671 

12.413 

8.336 

15.252 

11.204 

Kar. 

2.028 

0.399 

1.138 

5.508 

5.193 

1.707 

L8.538 

2.824 

0.638 

0.602 

3.614 

0.937 

Mln. 

0.092 

0.112 

0.124 

1.004 

0.803 

0.533 

0.438 

0.438 

0.314 

0.162 

0.187 

0.145 

Aver. 

0.315 

0.178 

0.676 

2.098 

1.569 

0.804 

2.155 

0.893 

0.414 

0.269 

0.492 

0.373 

0.8 
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0.5 


4 
a 

(A 

Z 

3 


< 

°0.4 

z 
o 


0.3 


< 
a 


0.2 


0.1 


DR/ 

FT  STORA 

GE  CURVE 

PER  SQUA 

RE  MILE 

PO 
AT  F 

Oct.  1,  192 

TO  MAC 
>0INT  OF 

8  to  Sep. 

RIVER 
■  ROCKS 
30,  1937  i 

iel. 

50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED -MILLION   GALLONS 


300 


POTOMAC  RIVEB 


Daily  Dioohaxgo   In  Llllllon  Gallons  from  Stony  Hiver  Reservoir  Into   the  north  Branch  of  the 
Potomao  River  st  a  Point  Approximately  45  mios  Upstream  from  Gaging  Station  at  Bloomington. 


October  1,   1929  to  September  30,  1937 


Note:     Discharge  flg,ires  are  for  sac1!  day  of  periods  of  2  days  or  mora,     ill  dates  are  in- 
clusive    Where  dates  are  omitted,  the  daily  disoharro  was  zero.     u.h.  Indicates  No  Records 


Date 

U.O.D. 

Data 

II.O.D. 

Data 

M.O.D. 

Date 

U.G.D. 

Date 

U.O.D. 

Date 

U.O.D. 

1829 

1930 

1931 

1932 

1932 

1933 

1 

"' 

- 

Oot. 

Sept. 

June 

Feb. 

Aug. 

uar. 

1-2 

10.80 

18 

13.86 

1 

9.60 

8-13 

19.20 

5 

23.20 

1-10 

24.60 

9 

9.48 

19-20 

10.56 

2 

7.60 

16-18 

16.62 

6-7 

38.40 

1\ 

83.78 

10-24 

35.52 

21 

11. 23 

8 

70.40 

19 

10.16 

8 

20.80 

12-14 

23.04 

25 

26.64 

22-23 

12.48 

9-10 

38.40 

20 

16.08 

9 

24.04 

18-16 

37.44 

24 

12.80 

?i 

30.40 

21 

11.00 

10 

31.38 

17 

44.92 

HOT. 

25-26 

13.44 

14 

H  A* 

22-25 

9.60 

11 

35.68 

18-20 

34.00 

29-30 

3.84 

27 

9.40 

19 

4.26 

26 

6.20 

18 

39.68 

21-24 

68.16 

28 

10.08 

27-?9 

4.60 

13 

41.28 

28-28 

48.96 

Deo. 

29-30 

13.44 

Aug. 

14 

39.60 

29-31 

28.80 

1-7 

3.84 

1 

4.80 

Uor. 

15-18 

41.28 

e 

8.12 

Oot. 

2 

5.80 

1-4 

4.60 

19 

48.72 

Apr. 

9-10 

8.76 

1-8 

13.44 

3 

9.60 

5 

6.50 

20-22 

59.52 

1 

28.80 

11-14 

5.12 

3 

11.80 

4-7 

4.80 

6-21 

9.60 

23 

56.08 

2-8 

40.32 

15-22 

11.83 

■    4-14 

8.64 

8-9 

9.60 

22 

10.60 

24-25 

49.44 

9 

N.R. 

83 

10.32 

15 

7.68 

10 

8.24 

23 

28.00 

26-27 

59.16 

10-13 

40.32 

24-30 

8.64 

16 

7.04 

11-18 

7.68 

24 

33.60 

26 

59.52 

14-19 

28.60 

31 

5.24 

17-21 

5.66 

19 

8.88 

25 

17.20 

29 

52.76 

20-22 

53.76 

22-27 

5.28 

20 

11.64 

26 

14.40 

30 

45.60 

23-25 

68.16 

1930 

28 

::-r. 

21-22 

10.66 

27 

15.60 

31 

43.20 

26 

46.04 

29-31 

5.28 

23 

9.60 

28 

10.20 

27-30 

47,04 

Jan. 

24-26 

7.64 

29 

24.00 

Sept. 

1-9 

4.80 

Hot, 

27 

7.16 

30 

40.00 

1 

41.28 

May 

10 

8.20 

1-8 

5.88 

28-29 

5.76 

31 

48.00 

2 

43.20 

1-6 

14.40 

11-16 

9.60 

3-4 

4.80 

30 

4.32 

3 

29.76 

7-8 

38.40 

17 

12.80 

5 

4.62 

Apr. 

4 

32.64 

9 

14.40 

18-31 

9.60 

6-8 

3.84 

Sept. 

1 

49.44 

5 

N.B. 

10-15 

48.00 

9 

2.24 

13 

2.40 

2-4 

44.60 

6 

29.76 

?eh. 

17 

3.52 

14 

9.60 

5-6 

45.60 

7-8 

29.26 

June 

1-4 

9.60 

18-27 

4.80 

18 

13.92 

7 

37.44 

9-10 

28.80 

26 

H.B. 

S 

5.92 

28 

4.16 

16 

15.16 

8 

17.76 

11-18 

14.40 

6-a 

4.80 

29-30 

2.88 

17 

32.64 

9 

20.56 

13 

12.48 

July 

9 

16.28 

18 

28.B6 

10-11 

14.40 

14-15 

11.52 

26 

1.35 

10-28 

15.36 

Dao. 

19-30 

15.36 

12 

H.R. 

16 

6.84 

27-31 

5.40 

1-4 

2.88 

13-18 

14.40 

20 

8.74 

Mar. 

5 

1.66 

Oot. 

19 

11.00 

21 

9.60 

Aug. 

1-31 

15.36 

1 

14.34 

20 

9.60 

22 

KJU 

1-2 

5.40 

1931 

2-15 

13.92 

21 

6.20 

23 

6.60 

5 

1.35 

Apr. 

16-21 

12.95 

22-23 

6.72 

25 

5.04 

6-16 

5.40 

1-18 

15.36 

Jan. 

22 

11.90 

24 

8.36 

28-27 

9.60 

17 

:,.k. 

1 

0.96 

23-31 

6.16 

25 

4.80 

28 

6.20 

18-23 

5.40 

July 

2-4 

3.84 

29 

5.76 

24 

22.40 

a 

7.12 

5 

2.40 

HOT. 

Way 

30 

1.60 

25-26 

76.80 

9-12 

9.60 

1-10 

8.16 

23 

6.80 

27-31 

9.60 

13 

11.63 

Feb. 

11 

7.32 

24-29 

9.60 

Oct. 

14-22 

12.48 

18 

2.60 

12-20 

4.80 

30 

6.20 

1 

1.60 

Sept. 

23 

13.8i 

19 

6.00 

21 

3.60 

31 

4.80 

2-7 

4.60 

1-5 

9.60 

24 

20.16 

20-28 

9.60 

8 

2.40 

6-16 

14.40 

25 

19.56 

Dec. 

June 

9 

0.60 

17-30 

21.22 

26-27 

15.36 

HBP, 

18 

10.20 

1 

4.80 

10 

'  4.80 

28-31' 

14.40 

1-12 

9.60 

16-18 

14.40 

2 

1.40 

11 

3.60 

Oct. 

13 

6.40 

19 

N.B. 

11-15 

N.H. 

16 

1.20 

1 

KJU 

Aug. 

30 

4.08 

20-30 

14.40 

21 

1I.B. 

17 

4.80 

15 

1.20 

1-3 

14.10 

31 

8.76 

31 

10.60 

22 

1.40 

18 

1.60 

16-16 

14.40 

4 

15.36 

23 

4.80 

19 

16.36 

8-11 

1J.84 

Vpr. 

1932 

24 

1.40 

Dao. 

20-26 

21.12 

12-13 

16.64 

1 

1.68 

29 

N.B. 

29 

3.40 

27 

12.70 

14 

14.40 

5 

20.40 

Jan. 

30 

4.60 

28-31 

9.60 

15-18 

eleu 

6 

28.80 

1-4 

9.60 

July 

31 

7.60 

19 

11.62 

10 

7.60 

8-6 

7.56 

6 

6.80 

DOT. 

20-21 

10.86 

11 

28.80 

7 

19.30 

7 

13.24 

1933 

1-9 

9.60 

22-26 

9.08 

12 

9.60 

8-11 

38.40 

8 

30.92 

10 

K.R. 

27 

N.H. 

13 

2.80 

12 

21.40 

9-10 

36.40 

Jan. 

11-24 

9.60 

28-31 

9.08 

14 

NJl. 

13-16 

14.40 

11 

18.00 

1-31 

9.60 

25 

13.00 

27 

49.07 

17 

13.00 

12 

9.60 

26-30 

14.40 

Sept. 

28 

42.24 

18-30 

9.60 

24 

8.64 

Feb. 

:     l 

12.70 

29 

21.12 

31 

10.00 

25-26 

22.08 

1-4 

9.60 

Deo. 

2 

13.44 

30 

31.92 

27 

14.40 

5 

13.00 

1-31 

14.40 

3 

12.00 

Feb. 

28-31 

5.76 

6-a 

14.40 

4 

r;.B. 

Kay 

1 

14.40 

9 

24.60 

1934 

6 

12.48 

23 

7.60 

2 

7.20 

Aug. 

10 

28.60 

6 

12.84 

24 

14.68 

3-4 

14.40 

1-2 

4.80 

11-28 

24.60 

Jan. 

7-14 

16.36 

25 

10.80 

"8-6 

19.20 

3 

8.40 

1-5 

14.40 

15-17 

16.34 

31 

2.40 

7- 

14.00 

4 

14.40 

Liar. 

6-19 

28.80 

FOTOUAC  HITCH 


Date 

"-3.3. 

Data 

U.0.0. 

Date 

K.U.D. 

Date 

U.O.D. 

Data 

M.G.D. 

Date 

U.Q.D. 

1934 

1934 

1935 

1936 

1936 

1937 

■~~ - 

~ — 





Jan. 

July 

Rax. 

Jan. 

July 

Jan. 

ao 

lt.se 

3-6 

14.40 

5-27 

K.B. 

1 

24.00 

13-18 

15.36 

6-8 

U.B. 

21-22 

11.52 

7 

10.92 

2 

14.40 

19-24 

K&. 

23 

97.92 

50-31 

3.80 

8-9 

6.72 

Apr. 

3-31 

24.00 

26 

15.00 

24 

99.64 

10 

3.64 

10 

BJU 

26-27 

12.00 

?&. 

20 

B.96 

Tab. 

28 

6.00 

Uar. 

1-9 

11.52 

21 

13.50 

May 

1-13 

24.00 

7-6 

NJI. 

10 

B.B. 

22-31 

7.16 

11 

KJI. 

14-16 

14.00 

Aug. 

U-1E 

11.32 

17 

HJU 

2 

3.00 

July 

L! 

8.75 

Aug. 

July 

16-25 

14.00 

3-4 

12.00 

11-13 

20.00 

14 

4.80 

1-7 

7.16 

1-6 

10.08 

26 

43.20 

8 

12.00 

14 

18.00 

15-28 

4.80 

18 

4.00 

7 

9.94 

27-29 

100.00 

7 

9.00 

16 

6.36 

19 

9.60 

8-31 

7.20 

14 

3.00 

18 

10.08 

liar. 

25 

1.60 

Mar. 

1&-22 

12.X 

10 

20.16 

1-3 

4.60 

26-31 

9.60 

Aug. 

1-8 

48.00 

23 

N.R. 

20 

15.80 

4 

6.20 

1-12 

7.20 

7-8 

19.20 

24-31 

12.00 

21 

11.00 

5 

22.40 

Sept. 

13 

:.*«h. 

9 

19.00 

23 

1.80 

6 

103.80 

1-9 

9.60 

14-20 

7.20 

10-11 

19.20 

sept. 

24-30 

15.36 

7 

90.20 

10 

10.60 

21 

9.00 

12 

19.00 

1-5 

12.00 

31 

14.18 

8 

43.20 

11-17 

14.40 

22-31 

12.00 

13-16 

46.00 

6-8 

6.72 

6 

48.00 

18 

12.00 

17-25 

100.80 

9 

6.60 

Aug. 

10 

34.58 

27 

10.20 

Sept. 

10-11 

9.60 

1-25 

12.00 

11-15 

21.12 

28-30 

14.40 

1-13 

12.00 

Apr. 

12-25 

12.00 

28 

9.50 

u 

12.76 

14-25 

19.20 

2- 

KJI. 

26 

13.26 

26 

8.50 

17-27 

9.60 

Oct. 

28-30 

12.00 

6-7 

26.80 

27 

15.00 

28 

17.28 

1-27 

14.40 

9 

26.60 

28-30 

15.36 

Sept. 

29-31 

22.06 

28-31 

13.92 

Oct. 

1 

5.50 

1-31 

12.00 

May 

Oot. 

5 

20.00 

Apr. 

Kov. 

21 

N.B. 

1-17 

12.00 

6 

20.18 

1-23 

22.08 

1-16 

13.92 

Nov. 

18 

71.20 

7-6 

12.00 

24 

18.24 

1-17 

7.68 

June 

19-25 

96.00 

18-21 

12.00 

25-28 

14.40 

SCO. 

16-30 

14.40 

10 

K.R. 

23-24 

6.72 

29 

11.20 

6 

N.8. 

Hot. 

25 

5.00 

30 

9.60 

14-16 

K.B. 

Deo. 

July 

26 

H.B. 

26-27 

6.72 

1-7 

14.40 

1 

20.66 

26-30 

12.00 

ia- 

1935 

8 

7.20 

5 

8.24 

Deo. 

1 

5.60 

Jan. 

a 

K.3. 

9-17 
16-31 

14.40 
24.00 

8-7 
6 
12 

12.48 
6.24 
8.96 

2-7 

M. 

SAVAGE  RIVER 


LOCATION  OF  QAGIKG  3TATIQN 


DRAINAGE  ARiU.  AT  STATION 
ERAINAOE  AREA  AT  UOuTH 


-  Water-stage  recorder,   at  Bloomlngton ,   Oarratt 
County,    2,200  faot  above  mouth  and  8  miles  above 
Piedmont,  Vast  Virginia. 

■  11B  oquaro  mi loo. 

■  116  square  mllsa. 

FLOT/  DATA  PRESEJTEU  HEREWITH       -  August  19,   1929  to  September  30,   1937,   inclusive. 


REMARKS 


-  Basis  data  obtained  from  Hater  Supply  Papers  printed 
by  tbe  II.  S.   Department  of  tbe  Interior. 

-  EsBternport  and  Bloomlagton,  Maryland  and  piedmont,  Best 
Virginia  aaoure  their  water  auppliea  from  this  river. 
Tho  daily  stream  flows  at  the  gaging  atatlon  as  rsportsd 
by  the  U.  S.  Oeologloal  Survey  have  been  compensated  in 
the  calculations  presented  herewith  for  the  amounts  of 
water  consumed  by  these  towns,    using  records  available  in 
the  office  of  the  L&ryland  State  Department  of  Health  as 
a  bsuia  for  adjustments. 


SU1&1ARY  BY  YEARS 
Annual  Total  and  Dally  Maximum,  LHalmum  and  Average  Discharge 
In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

■1929 

19S0 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

4.697 

342.832 

233.701 

277.941 

404.450 

219.943 

369.158 

441.871 

429.008 

Daily  Maximum 

1.018 

5.853 

6.528 

12.594 

20.789 

6.188 

8.999 

40.287 

32.426 

Dally  Minimum 

0.039 

0.022 

0.021 

0.014 

0.020 

0.030 

0.069 

0.023 

0.023 

Daily  Average 

0.109 

0.665 

0.640 

0.759 

1.108 

0.603 

1.011 

1.207 

1.175 

»Nc 

t  for  a  c 

omplete  year  -  see  detailec 

table3 

Daily  and  Monthly  Discharge,   in  Million  Gallons  par  Square  Mile 


1928 

1929 

Day 

Oat. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

0.040 

0.040 

0.035 

0.029 

B 

0.035 

0.035 

0.029 

0.288 

1.018 

10 

0.372 

11 
12 
13 
14 
1    15 

0.226 
0.153 
0.113 
0.164 
0.136 

1    1S 

18 

0.078 

0.102 
0.125 
0.153 
0.102 

20 

o.07a 

0.086 

0.053 

0.080 

0.048 

O.069 

0.048 

0.063 

0.137 

0.063 

1    25 

0.087 

0.058 

0.059 

0.058 

0.053 

0.052 

0.048 

0.052 

0.042 

0.052 

0.042 

0.058 

1    31 

0.042 

Total 
Max. 
Mid. 
Aver. 

0.811 
0.137 
0.042 
0.062 

3.  886 

1.018 

0.029 

i   0.130 

SAVAG2  3I7ER 


Dally  end  vont.-.ly  Diaoharge, 

in  Million  Gallona  par 

Square  Mile 

Day 

1929 

1930 

Oct. 

Not. 

Dae. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

ktey 

June 

July 

lug. 

Sept. 

1 

0.085 

0.448 

0.375 

1.314 

0.347 

1.448 

0.404 

0.776 

0.130 

0.073 

0.024 

0.030 

2 

4.635 

0.43£ 

0.375 

1.572 

0.369 

1.314 

0.556 

0.719 

0.113 

0.146 

0.024 

0.029 

3 

5.853 

1.707 

0.375 

£.088 

0.432 

0.684 

0.595 

0.651 

0.101 

0.101 

0.0£3 

0.029 

4 

3.  £13 

2.987 

0.375 

1.814 

0.567 

0.884 

0.6£9 

0.568 

0.096 

0.079 

0.023 

0.024 

5 

£.034 

£.088 

0.375 

1.428 

1.884 

0.684 

0.808 

0.5OO 

0.090 

0.068 

0.022 

0.028 

6 

1.213 

1.403 

0.549 

1.190 

1.700 

0.931 

0.696 

0.500 

0.C90 

0.065 

0.023 

0.025 

7 

0.809 

1.044 

0.774 

1.010 

1.353 

1.173 

1.292 

0.472 

0.090 

0.090 

0.022 

0.024 

8 

0.596. 

O.B£5 

1.314 

0.921 

0.921 

1.729 

£.146 

0.433 

0.090 

0.073 

0.025 

C.0£3 

9 

0.450 

0.684 

1.134 

0.853 

0.695 

1.673 

£.069 

0.332 

0.146 

0.058 

0.026 

0.023 

10 

0.371 

0.577 

0.994 

0.746 

0.572 

1.814 

1.920 

0.349 

0.882 

0.058 

0.028 

0.025 

u 

0.315 

0.549 

0.909 

0.628 

0.628 

£.088 

1.651 

0.331 

0.708 

0.053 

0.025 

0.025 

12 

0.£S1 

0.499 

0.765 

0.606 

0.785 

£.145 

1.292 

0.309 

0.461 

0.042 

0.024 

0.0E3 

13 

0.253 

0.437 

2.302 

0.661 

1.044 

1.892 

1.027 

0.292 

0.326 

0.042 

0.023 

0.028 

14 

0.2£5 

0.448 

4.47S 

0.640 

1.252 

2.004 

0.893 

0.292 

0.265 

0.079 

0.029 

0.035 

15 

0.2£5 

0.538 

3.673 

0.628 

1.134 

1.757 

0.758 

0.292 

0.203 

0.079 

0.092 

0.046 

18 

0.214 

0.567 

£.566 

0.583 

0.628 

1.448 

0.851 

0.269 

0.174 

0.059 

0.060 

0.U40 

17 

0.338 

0.819 

1.814 

0.515 

0.6£S 

1.25E 

0.629 

0.242 

0.169 

0.053 

0.067 

0.060 

18 

0.£65 

5.352 

1.426 

0.291 

0.6£8 

1.150 

0.595 

0.253 

0.253 

0.046 

0.116 

0.054 

19 

0.225 

4.  £28 

1.439 

0.291 

0.757 

1.353 

0.685 

0.29£ 

0.150 

0.041 

0.067 

0.040 

£0 

0.203 

2.650 

1.330 

0.291 

0.785 

1.150 

0.629 

0.28? 

0.141 

0.037 

0.047 

0.032 

£1 

0.192 

1.814 

1.010 

0.291 

0.921 

1.044 

0.775 

0.£4£ 

0.124 

0.033 

0.038 

0.032 

£2 

1.815 

1.291 

0.572 

0.291 

0.931 

0.909 

1.672 

0.219 

0.113 

0.033 

0.036 

0.031 

£3 

2.848 

1.044 

0.572 

0.291 

0.985 

0.808 

1.545 

0.203 

0.101 

0.042 

0.038 

6.029 

£4 

£.£59 

0.909 

0.572 

0.291 

0.994 

0.789 

1.314 

0.196 

0.101 

0.036 

0.049 

C.026 

£5 

1.332 

0.774 

0.572 

0.£91 

1.426 

0.695 

1.066 

0.191 

0.242 

0.033 

0.051 

0.026 

£S 

0.966 

0.673 

0.572 

0.£91 

1.673 

0.650 

0.876 

0.169 

0.141 

0.030 

0.043 

0.027 

£7 

0.759 

0.661 

0.661 

0.£91 

1.785 

0.555 

0.758 

0.157 

0.113 

0.029 

UT042 

0.025 

£8 

0.607 

0.718 

1.150 

0.291 

1.850 

0.494 

0.673 

0.157 

0.101 

0.028 

C.041 

0.024 

£9 

0.512 

0.606 

1.700 

0.291 

0.482 

0.595 

0.157 

0.090 

0.026 

0.041 

0.023 

30 

0.495 

0.347 

1.572 

0.291 

0.465 

0.539 

0.14X 

0.079 

0.026 

0.036 

0.023 

31 

0.484 

1.403 

0.291 

0.428 

0.135 

0.0£3 

0.033 

Total 

34.072 

37.119 

37.776 

21.269 

27.434 

35.690 

29.558 

10.176 

5.913 

1.681 

1.237 

0.909 

Max. 

5".S53~ 

5.35£ 

4.476 

2.088 

1.664 

2.145 

2.146 

0.776 

0.B82 

0.146 

0.115 

0.060 

Mli. 

0.085 

C.347 

C.375 

0.291 

0.347 

0.426 

0.404 

0.135 

0.079 

0.023 

0.022 

0.023 

Atst. 

1.099 

1.237 

1.218 

0.686 

0.980 

1.151 

0.985 

0.328 

0.197 

0.054 

0.040 

0.030 

Day 

1930 

1931 

Oct. 

Sov. 

Dec. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

i^y 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.022 

0.027 

0.030 

0.078 

0.236 

1.674 

2.370 

0.932 

0.833 

0.074 

0.052 

0.131 

2 

0.022 

0.027 

0.030 

0.067 

0.235 

2.791 

2.258 

0.798 

0.709 

0.074 

0.046 

0.103 

3 

0.022 

0.027 

0.03O 

0.078 

0.235 

2.  £01 

2.173 

0.827 

0.590 

0.175 

0.046 

0.114 

4 

0.022 

0.0£8 

0.030 

0,072 

0.235 

1.596 

5.909 

0.663 

0.511 

1.400 

0.099 

0.103 

5 

0.022 

0.033 

0.031 

0.083 

0.235 

1.044 

4.786 

0.584 

0.528 

0.479 

0.082 

0.103 

6 

0.022 

0.035 

0.101 

0.481 

0.235 

0.695 

3.49* 

0.539 

0.443 

0.321 

0.127 

0.103 

7 

0.021 

0.034 

O.E07 

0.401 

0.235 

0.595 

2.792 

0.567 

0.400 

0.254 

0.093 

0.075 

6 

0.021 

0.031 

0.185 

0.218 

0.219 

0.56? 

2.S23 

2.295 

0.411 

0.186 

0.0*0 

0.0S2 

9 

0.021 

0.030 

0.123 

0.092 

1.690 

0.483 

3.920 

2.718 

0.376 

0.142 

0.060 

0.054 

10 

0.021 

0.031 

0.101 

0.095 

2.763 

0.39£ 

3.493 

2.034 

0.315 

0.378 

0.055 

0.050 

11 

0.021 

0.03£ 

0.101 

0.095 

1.701 

0.369 

2.792 

1.596 

0.264 

0.485 

0.068 

0.046 

12 

0.021 

0.032 

0.158 

0.095 

1.066 

0.331 

2.051 

1.422 

0.236 

0.282 

0.056 

0.042 

13 

0  .021 

0.032 

0.146 

0.095 

0.757 

0.367 

1.545 

5.798 

0.214 

0.209 

0.054 

0.039 

14 

0.021 

0.033 

0.107 

0.095 

1.730 

0.432 

1.151 

6.5E8 

0.219 

0.175 

0.047 

0.038 

16 

0.021 

0.034 

0.068 

0.095 

1.623 

0.746 

0.865 

3.775 

0.219 

0.136 

0.041 

0.03S 

16 

0.02£ 

0.033 

0.033 

0.095 

1.331 

0.837 

0.719 

2.618 

0.219 

0.136 

0.036 

0.035 

17 

0.023 

0.034 

0.030 

0.095 

0.853 

0.786 

0.635 

1.943 

0.203 

0.198 

0.032 

0.046 

18 

0.023 

0.036 

C.030 

0.081 

0.9£2 

0.673 

0.595 

1.460 

0.174 

0.136 

0.031 

0.066 

19 

0.023 

0.039 

0.O31 

0.109 

1.101 

0.788 

0.527 

1.219 

0.152 

0.119 

0.036 

0.O97 

20 

0.023 

0.037 

0.030 

0.£13 

1.134 

0.775 

0.460 

1.157 

0.129 

0.097 

0.082 

0.080 

21 

0.025 

0.034 

0.030 

0.241 

0.965 

0.808 

0.415 

3.493 

0.118 

0.C91 

0.317 

0.113 

2£ 

0.025 

0.032 

0.031 

0.151 

0.686 

1.067 

0.696 

3.185 

0.11£ 

0.113 

0.373 

0.069 

23 

0.024 

0.030 

0.031 

0.145 

0.556 

1.045 

1.595 

3.977 

0.118 

0.091 

0.2££ 

0.074 

£4 

0.0£7 

0.027 

0.031 

0.16? 

0.494 

1.045 

4.135 

3.466 

0.174 

0.080 

0.155 

0.074 

25 

0.028 

0.029 

0.031 

0.203 

0.438 

1.730 

2.034 

2.688 

0.135 

0.074 

0.115 

0.074 

26 

0.032 

0.030 

0.360 

1.606 

0.410 

2. £01 

2.539 

1.943 

0.112 

0.059 

0.103 

0.827 

27 

0.028 

0.027 

0.101 

2.2£7 

0.346 

2.230 

2.783 

1.353 

0.133 

0.051 

0.188 

0.636 

23 

0.028 

0.025 

0.145 

1.977 

0.326 

3.043 

2.215 

0.954 

0.128 

0.045 

0.199 

0.428 

29 

0.028 

0.022 

0.122 

1.081 

5.908 

1.838 

0.753 

0.101 

0.045 

C.233 

0.299 

30 

0.029 

0.022 

0.095 

0.648 

3.630 

1.331 

0.668 

0.034 

0.074 

0.211 

0.££0 

31 

0.029 

0.064 

0.553 

2.735 

0.943 

0.059 

0.17? 

Total 

0.738 

0.9E3 

£.663 

11.732 

22.759 

43.782 

64.878 

63.896 

8.360 

6.233 

3.496 

4.236 

Max. 

0.032 

0.039 

0.360 

2.227 

2.763 

5.908 

5.909 

6.528 

0.833 

1.400 

0.373 

0.627 

Win. 

0.021 

0.022 

0.030 

0.067 

0.219 

0.331 

0.415 

0.539 

0.084 

0.045 

0.031 

0.035 

tTBT. 

0.024 

0.031 

0.086 

0.378 

0.813 

1.412 

£.163 

2.061 

0.279 

0.201 

0.113 

C.141 

eumuBuvn 

Dally  and  Monthly  Dlaob*rg»,    Id  Million  Gallon*  p*r  Square  Mil* 


1931 

1938 

Bar 

Oct. 

Rot. 

Coo. 

Too. 

Tab. 

akr. 

Apr. 

Har 

Juoo 

July 

Am. 

Sopt. 

1 

0.174 

0.067 

0.188 

0.319 

1.819 

0.319 

9.879 

0.478 

0.808 

0.184 

0.064 

0.088 

I 

0.153 

0.061 

0.106 

0.804 

1.437 

0.891 

6.347 

0.688 

0.806 

0.138 

0.068 

0.081 

3 

0.130 

0.088 

0.078 

0.179 

1.308 

0.874 

3.180 

0.496 

0.194 

0.107 

0.081 

0.019 

« 

0.113 

0.049 

0.086 

0.101 

7.800 

0.888 

3.188 

0.496 

0.178 

0.119 

0.148 

0.019 

B 

0.101 

0.047 

0.068 

0.649 

7.088 

1.086 

8.818 

0.339 

0.119 

0.814 

0.061 

0.018 

a 

0.090 

0.044 

0.038 

8.398 

3.488 

1.218 

1.701 

0.888 

0.119 

0.113 

0.061 

0.017 

i 

0.079 

0.047 

0.078 

3.330 

8.834 

1.111 

1.319 

0.496 

0.161 

0.160 

0.083 

0.017 

6 

0.073 

0.047 

0.044 

8.077 

1.948 

1.063 

1.100 

0.478 

0.147 

0.186 

0.044 

0.017 

s 

0.073 

0.049 

o.oee 

1.493 

1.349 

0.971 

1.087 

8.831 

0.184 

0.836 

0.044 

0.016 

10 

0.066 

0.041 

0.403 

1.146 

1.437 

0.641 

0.943 

3.617 

0.113 

0.169 

0.038 

0.016 

u 

0.068 

0.044 

1.087 

0.898 

1.308 

0.714 

0.904 

8.741 

0.101 

0.139 

0.017 

0.017 

18 

0.0B7 

0.044 

8.903 

0.738 

1.111 

0.164 

0.938 

18.694 

0.184 

0.101 

0.044 

0.018 

13 

0.083 

0.044 

8.336 

0.184 

0.903 

0.608 

0.943 

11.687 

0.161 

O.OSS 

0.036 

0.019 

14 

0.033 

0.063 

8.847 

0.101 

0.768 

0.866 

0.986 

1.191 

0.818 

0.079 

0.033 

0.018 

is 

0.068 

0.067 

1.887 

0.638 

0.684 

0.838 

1.187 

4.019 

0.183 

0.019 

0.033 

0.081 

IS 

0.087 

0.061 

1.807 

0.SU4 

0.617 

0.677 

1.191 

8.739 

0.141 

0.831 

0.089 

0.019 

1? 

0.101 

0.088 

0.830 

0.448 

0.706 

1.688 

1.064 

1.988 

0.139 

0.163 

0.089 

0.018 

u 

0.130 

0.088 

0.634 

0.486 

0.706 

3.818 

0.978 

1.464 

0.141 

0.101 

0.103 

0.019 

19 

0.090 

0.088 

0.610 

0.396 

0.688 

8.664 

0.680 

1.180 

0.141 

0.073 

0.137 

0.014 

BO 

0.073 

0.049 

0.486 

0.369 

0.660 

3.078 

0.708 

0.914 

0.181 

0.089 

0.070 

0.019 

81 

0.068 

0.047 

0.389 

0.347 

0.493 

8.688 

0.638 

0.691 

0.803 

0.087 

0.083 

0.014 

£2 

0.087 

0.047 

0,341 

0.341 

0.681 

3.919 

0.368 

0.748 

0.188 

0.836 

0.048 

0.011 

S3 

0.063 

0.047 

0.888 

0.106 

0.476 

3.987 

0.498 

0.130 

0.199 

0.119 

0.037 

0.014 

84 

0.083 

0.044 

0.896 

1.639 

0.389 

2.734 

0.411 

0.817 

0.119 

0.077 

0.033 

0.016 

25 

0.031 

0.044 

0.339 

1.649 

0.448 

1.967 

0.461 

0.433 

0.090 

0.0B7 

0.030 

0.019 

86 

0.046 

0.044 

0.319 

1.834 

0.403 

1.611 

0.443 

0.377 

0.080 

0.048 

0.089 

0.017 

87 

0.039 

0.047 

0.813 

1.148 

0.378 

1.664 

0.420 

0.349 

0.089 

0.082 

0.088 

0.018 

26 

0.046 

0.061 

0.348 

0.980 

0.376 

8.818 

0.370 

0.380 

0.338 

0.144 

0.086 

0.080 

St 

0.083 

0.061 

0.341 

0.980 

0.347 

8.431 

0.331 

0.891 

0.819 

0.132 

0.087 

0.086 

90 

0.083 

0.078 

0.J14 

8.431 

4.189 

0.320 

0.818 

0.141 

0.110 

0.087 

0.068 

31 

0.087 

0.886 

8.718 

11.848 

0.833 

0.073 

0.088 

Total 

8.368 

1.688 

19.340 

38.399 

41.110 

81.873 

48.370 

13.139 

4.840 

3.694 

1.618 

0.834 

Uu, 

0.174 

0.076 

8.903 

3.330 

7.8O0 

11.846 

9.879 

12.894 

0.338 

0.836 

0.148 

0.088 

Hi. 

0.039 

0.041 

0.044 

0.319 

0.347 

0.874 

0.380 

0.833 

0.060 

0.048 

0.086 

0.014 

ATor. 

0.071 

0.088 

0.624 

1.088 

1.388 

1.968 

1.618 

8.037 

0.181 

0.184 

0.068 

0.018 

1939 

1933 

toy 

Cot. 

Hot. 

Mo. 

Jan. 

Tab. 

liar. 

Apr. 

Hay 

Juaa 

July 

AU0. 

Sopt. 

1 

0.081 

0.411 

0.897 

1.142 

1.804 

1.441 

8.239 

0.633 

0.487 

0.080 

0.018 

0.187 

t 

0.081 

0.333 

0.861 

1.O07 

1.614 

1.189 

8.083 

0.648 

0.400 

0.063 

0.087 

0.098 

3 

0.080 

0.489 

0.176 

0.939 

8.041 

0.918 

1.793 

1.186 

0.311 

0.399 

0.094 

0.081 

4 

0.080 

0.380 

0.836 

0.866 

1.7SS 

0.808 

1.898 

0.996 

0.401 

0.809 

0.161 

0.990 

8 

0.084 

0.888 

o.sia 

0.884 

1.389 

0.671 

1.344 

1.063 

0.663 

0.130 

0.117 

0.601 

6 

0.888 

0.838 

0.197 

0.743 

1.063 

0.660 

1.687 

8.968 

0.619 

0.108 

0.088 

0.383 

7 

0.183 

0.804 

0.163 

0.710 

1.007 

0.199 

4.418 

8.426 

0.439 

O.OSS 

0.068 

0.873 

a 

0.088 

0.167 

0.179 

0.863 

1.897 

1.199 

3.768 

4.639 

0.491 

0.074 

0.034 

0.200 

9 

0.084 

0.838 

0.117 

0.676 

1.373 

1.303 

8.680 

8.968 

0.364 

0.068 

0.030 

0.164 

10 

0.040 

3.981 

0.112 

0.618 

1.234 

1.337 

1.S7S 

6.737 

0.378 

0.079 

0.087 

0.187 

11 

0.034 

8.804 

0.180 

0.814 

1.388 

1.898 

1.491 

6.649 

0.899 

0.068 

0.880 

0.104 

11 

0.031 

1.278 

0.188 

0.611 

0.906 

1.808 

3.086 

6.988 

0.884 

0.013 

0.111 

0.184 

13 

0.087 

0.816 

0.811 

0.793 

0.884 

4.190 

2.973 

3.917 

0.843 

0.064 

0.077 

0.138 

14 

0.087 

0.898 

0.808 

0.903 

0.887 

80.789 

8.378 

3.001 

0.210 

0.048 

0.018 

0.127 

18 

0.087 

0.478 

0.189 

0.603 

0.979 

9.886 

1.611 

2.428 

0.199 

0.048 

0.091 

0.239 

16 

0.030 

0.400 

0.118 

0.118 

0.816 

6.683 

1.673 

8.839 

0.181 

0.181 

0.O44 

0.878 

1? 

0.463 

0.398 

0.180 

0.626 

0.886 

3.381 

3.381 

2.894 

0.836 

0.108 

0.047 

0.383 

18 

1.188 

0.343 

0.180 

0.390 

0.887 

8.787 

3.990 

8.299 

0.187 

0.074 

0.O4S 

0.873 

19 

0.710 

3.001 

0.180 

0.383 

0.761 

9.162 

9.079 

1.666 

0.148 

0.086 

0.043 

0.811 

SO 

0.446 

3.788 

0.149 

0.807 

1.189 

7.870 

18.818 

1.327 

0.186 

0.174 

0.037 

0.211 

81 

0.311 

8.136 

0.188 

0.819 

1.479 

1.181 

7.878 

1.114 

0.119 

0.191 

0.031 

0.177 

21 

0.833 

1.339 

0.348 

0.780 

1.369 

4.789 

4.400 

0.900 

0.114 

0.139 

0.034 

0.143 

83 

0.168 

0.961 

0.794 

1.083 

1.878 

3.086 

8.789 

0.747 

0.097 

0.813 

0.096 

0.180 

84 

0.177 

0.743 

8.834 

1.097 

1.080 

£.108 

1.934 

0.663 

0.097 

0.833 

0.711 

0.109 

88 

0.137 

0.61S 

8.131 

1.142 

1.441 

1.374 

1.738 

0.799 

0.088 

0.809 

0.374 

0.093 

26 

0.121 

0.833 

1.844 

8.988 

3.040 

1.344 

1.636 

0.647 

0.098 

0.141 

0.839 

0.067 

87 

0.844 

0.370 

1.389 

3.147 

8.37a 

1.186 

1.338 

0.886 

0.181 

0.160 

0.166 

0.087 

88 

0.383 

0.380 

1.601 

2.709 

1,799 

1.876 

1.838 

0.883 

0.181 

0.141 

0.127 

0.087 

89 

0.883 

0.348 

1.468 

1.991 

1.613 

1.083 

0.496 

0.114 

0.113 

0.110 

0.087 

30 

0.839 

0.334 

1.418 

1.868 

1.777 

0.900 

O.SSS 

0.098 

0.091 

0.067 

0.067 

91 

o.eos 

1.373 

1.288 

1.973 

0.846 

0.074 

0.181 

Total 

6.186 

88.188 

18.768 

39.814 

37.638 

03.278 

88.389 

69.341 

7.891 

3.678 

3.119 

6.816 

Hal. 

1.168 

9.981 

8.131 

3.847 

3.040 

80.788 

12.818 

3.918 

0.819 

0.399 

0.711 

0.104 

mo. 

0.030 

0.187 

0.111 

0.807 

0.711 

0.6S0 

0.900 

0.498 

0.088 

0.048 

0.031 

0.061 

ATOT. 

0.198 

0.940 

0.603 

1.098 

1.341 

3.331 

6.879 

8.843 

0.807 

0.113 

0.117 

0.168 

SAVAOE  RIVffi 
Dally  end  Monthly  Disotaorga,    in  Million  Oallons  par  Square  Sills 


1933 

1934 

Day 

Oat. 

HOVF 

Deo. 

Jan. 

Too. 

Mr. 

Apr. 

Ufty 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.075 

0.047 

0.136 

3.499 

0.736 

0.174 

1.688 

0.347 

0.228 

0.110 

0.040 

0.043 

1 

0.092 

0.047 

0.183 

3.633 

0.679 

0.202 

1.370 

0.329 

0.206 

0.093 

0.036 

0.040 

3 

0.097 

0.046 

0.189 

8. 168 

0.567 

1.780 

1.241 

0.324 

0.172 

0.082 

0.189 

0.037 

4 

0.07B 

0.046 

0.179 

1.477 

0.610 

2.601 

4.088 

0.347 

0.165 

0.071 

0.116 

0.038 

8 

0.076 

0.058 

0.208 

2.814 

0.465 

4.016 

6.188 

0.313 

0.137 

0.064 

0.066 

0.037 

6 

0.064 

0.117 

0.197 

4.083 

0.398 

3.173 

3.413 

0.895 

0.131 

0.058 

0.058 

0.033 

7 

0.058 

0.163 

0.197 

16.003 

0.370 

8.083 

2.313 

0.279 

0.125 

0.064 

0.040 

0.032 

8 

0.062 

0.161 

0.179 

7.420 

0.343 

1.510 

1.683 

0.261 

0.110 

0.082 

0.033 

0.036 

• 

0.069 

0.117 

0.168 

3.724 

0.208 

1.161 

1.340 

0.282 

0.121 

0.066 

0.156 

0.084 

10 

0.060 

0.106 

0.118 

2.286 

0.230 

0.966 

1.116 

0.228 

0.172 

0.062 

0.800 

0.047 

11 

0.069 

0.090 

0.117 

1.672 

0.886 

0.803 

1.093 

0.313 

0.187 

0.081 

0.099 

0.O40 

IS 

0.055 

0.189 

0.117 

1.213 

0.343 

0,685 

1.817 

0.862 

0.163 

0.180 

0.077 

0.037 

13 

0.050 

0.163 

0.117 

1.039 

0.314 

0.758 

1.178 

0.233 

0.261 

0.116 

0.071 

0.039 

14 

0.042 

0.185 

0.146 

0.910 

0.8S6 

1.088 

1.248 

0.217 

0.144 

0.172 

0.110 

0.064 

IS 

0.043 

0.140 

0.131 

0.752 

0.343 

0.898 

1.884 

0.307 

0.116 

0.133 

0.071 

0.127 

ie 

0.050 

0.135 

0.679 

0.640 

0.314 

0.943 

1.464 

0.413 

0.099 

0.077 

1.352 

0.616 

17 

0.079 

0.112 

3,965 

0.466 

0.286 

0.910 

1.814 

0.397 

0.082 

0.062 

1.284 

0.712 

ie 

0.107 

0.197 

3,499 

0.456 

0.314 

0.943 

1.419 

0.408 

0.279 

0.051 

0.843 

0.368 

19 

0.06S 

0.376 

1.803 

0.605 

0.343 

0.870 

1.873 

0.380 

3.537 

0.040 

0.318 

0.843 

£0 

0.060 

0.348 

1.606 

0.393 

0.266 

0.803 

1.167 

0.352 

1.873 

0.043 

0.301 

0.167 

SI 

0.047 

0.303 

1.937 

0.416 

0.230 

0.736 

0.981 

0.318 

0.728 

0.036 

0.198 

0.187 

n 

0.067 

0.281 

1.477 

0.410 

0.202 

0.708 

0.882 

0.894 

0.470 

0.035 

0.144 

0.113 

23 

0.063 

0.263 

1.072 

0.466 

0.208 

0.598 

0.767 

0.885 

0.464 

0.121 

0.121 

0.093 

E4 

0.060 

0.818 

0.859 

0.437 

0.174 

0.533 

0.683 

0.851 

0.324 

0.067 

0.110 

0.082 

25 

0.055 

0.183 

0.797 

0.466 

0.174 

0.618 

0.899 

0.486 

0.240 

0.037 

0.099 

0.074 

26 

0.042 

0.163 

0.696 

0.672 

0.146 

0.716 

0.537 

0.441 

0.183 

0.031 

0.091 

0.119 

87 

0.051 

0.163 

0.455 

0.656 

0.174 

1.910 

0.686 

0.364 

0.166 

0.030 

0.071 

0.144 

£8 

0.050 

0.157 

0.398 

0.668 

0.174 

4.016 

0.481 

0.335 

0.133 

0.159 

0.062 

0.181 

29 

0.050 

0.161 

0.370 

0.791 

8.836 

0,420 

0.313 

0.116 

0.099 

0.086 

0.463 

30 

0.046 

0.146 

0.398 

0.679 

8.044 

0,380 

0.895 

0.116 

0.066 

0.081 

1.827 

31 

0.048 

1.006 

0.567 

1.683 

0.267 

0.064 

0.048 

Tot  ft  1 

1.987 

4.797 

23.291 

69.969 

9.053 

48.640 

43.864 

9.799 

10.677 

2.372 

6.204 

6.960 

Mai. 

0.107 

0.376 

5.965 

5.003 

0.736 

4.016 

6.188 

0.441 

3.637 

0.172 

1.362 

1.887 

Mln. 

0.042 

0.046 

0.112 

0.393 

0.146 

0.174 

0.380 

0.217 

0.082 

0.030 

0.033 

0.038 

Avar. 

0.062 

0.160 

0.751 

1.934 

0.383 

1.375 

1.448 

0.316 

0.383 

0.077 

0.200 

0.199 

1934 

1938 

Day 

Oct. 

Nov. 

Mo. 

Jan. 

Tab. 

liar. 

APT. 

May 

Tuna 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

1.080 

0.148 

2.171 

1.103 

0.563 

1.438 

0.719 

0.443 

0.315 

0.812 

0.080 

0.101 

8 

0.681 

0.171 

1.962 

0.841 

0.810 

1.286 

0.674 

2.689 

0.275 

0.189 

0.861 

0.374 

3 

0.462 

0.166 

1.496 

0.878 

0.798 

1.808 

0.624 

6.964 

0.249 

0.169 

3.677 

0.843 

4 

0.344 

0.167 

1.816 

0.688 

0.648 

2.409 

0.589 

4.188 

0,275 

0.142 

1.978 

6.844 

6 

0.266 

0.258 

0.945 

0.811 

0.661 

8.174 

0.601 

8.689 

0.246 

0.177 

0.917 

6.416 

6 

0.316 

0.312 

0.766 

0.730 

0.504 

8.707 

1.498 

8.667 

0.212 

0.214 

0.680 

£.786 

7 

0.388 

0.344 

0.681 

0.673 

0.410 

£.220 

1.909 

7.146 

0.198 

0.473 

2.642 

1.816 

8 

0.237 

0.322 

0.862 

0.741 

0.687 

1.648 

1.909 

8.347 

0.306 

0.782 

1.719 

1.038 

9 

0.198 

0.277 

0.499 

3.569 

0.718 

1.219 

1.663 

3.033 

0.656 

0.794 

1.143 

0.809 

10 

0.164 

0.838 

0.437 

3.988 

1.718 

1.106 

2.240 

3.068 

0.336 

0.462 

0.866 

0.7S6 

11 

0.154 

0.243 

0.337 

8.786 

1.677 

1.736 

6.151 

£.606 

0.257 

0.319 

1.180 

0.860 

12 

0.136 

0.818 

0.413 

1.864 

1.286 

2.814 

6.416 

8.004 

0.223 

0.236 

0.782 

0.443 

13 

0.187 

0.198 

0.439 

1.480 

1.866 

2.842 

6.347 

1.661 

0.207 

0.617 

0.661 

0.370 

14 

0.108 

0.886 

0.348 

1.876 

1.393 

2.196 

3.791 

1.886 

0.171 

0.174 

0.489 

0.306 

18 

0.106 

0.176 

0.292 

1.088 

4.998 

1.910 

8.689 

1.086 

0.171 

0.148 

0.348 

0.869 

16 

0.107 

0.193 

0.298 

0.926 

7.487 

2.482 

1.988 

0.879 

0.195 

0.162 

0.898 

0.833 

17 

0.097 

0.202 

0.339 

1.142 

4.789 

2.196 

1.680 

0.788 

0.174 

0.134 

0.849 

0.813 

18 

0.091 

0.198 

0.269 

1.550 

3.089 

1.644 

1.338 

0.662 

0.181 

0.108 

0.804 

0.191 

19 

0.086 

0.199 

0.876 

1.285 

8.818 

1.359 

1.807 

0.877 

0.283 

0.100 

0.176 

0.£35 

to 

0.098 

0.199 

0.349 

1.499 

1.686 

1.191 

1.068 

0.688 

0.544 

0.091 

0.160 

0.£75 

21 

0.075 

0.193 

0.S92 

4.062 

1.869 

1.106 

0.971 

0.938 

0.359 

0.106 

0.169 

0.830 

22 

0.075 

0.183 

0.326 

8.999 

1.106 

1.022 

0.887 

0.918 

0.712 

0.119 

0.181 

0.889 

23 

0.069 

0.670 

0.309 

4.457 

0.960 

0.984 

0.770 

0.877 

0.800 

0.098 

0.143 

0.168 

24 

0.078 

1.642 

0.328 

8.587 

0.832 

1.078 

0.686 

0.803 

0.632 

0.086 

0.119 

0.144 

25 

0.069 

1.164 

0.367 

1.791 

1.117 

1.078 

0.606 

0.712 

0.637 

0.113 

0.101 

0.134 

28 

0.097 

0.863 

2.342 

1.680 

2.788 

1.077 

0.639 

0.619 

0.408 

0.193 

0.091 

0.1E3 

27 

0.119 

0.689 

2.843 

1.166 

2.806 

0.971 

0.604 

0.641 

0.329 

0.282 

0.849 

0.117 

28 

0.149 

0.603 

1.776 

0.880 

1.751 

0.938 

0.488 

0.474 

0.307 

0.164 

0.305 

0.117 

29 

0.133 

1.316 

1.617 

1.033 

0.866 

0.444 

0.426 

0.245 

0.119 

0.165 

0.117 

30 

0.131 

1.908 

1.286 

0.701 

0.767 

0.499 

0.400 

0.273 

0.097 

0.131 

0.112 

31 

0.121 

1.034 

0.638 

0.782 

0.362 

0.089 

0,113 

Totftl 

6.289 

13.673 

26.602 

56.230 

49.800 

49.010 

49.298 

66.965 

9.975 

6.789 

80.511 

28.762 

ifcx. 

1.080 

1.908 

2.843 

8.999 

7.487 

2.842 

6.416 

7.146 

0.800 

0.794 

3.577 

6.544 

IU>. 

0.069 

0.148 

0.869 

0.811 

0.410 

0.782 

0.444 

0.362 

0.171 

0.086 

0.080 

0.101 

ATiT. 

0.203 

0.466 

0.688 

1.614 

1.767 

1.581 

1.643 

1.808 

0.333 

0.218 

0.768 

0.859 

3A7A0E  RTVZR 


Dally  and  Monthly  Dleobarge, 

In  mill 

on  Oallona  par  Square  Mile 

w 

1933 

1936 

Ooti 

Nov. 

Deo. 

Ian. 

Tab. 

IIH. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.110 

0.162 

0.E63 

0.346 

0.818 

8,742 

1.526 

0.602 

0.159 

0.189 

0.187 

0,073 

I 

0.1U 

0.146 

0.216 

0.461 

0.486 

4.299 

1.469 

0.498 

0.148 

0.171 

0.116 

0.061 

3 

o.ioe 

0.188 

O.E07 

1.219 

0.461 

£.900 

1.301 

0.6EE 

0.131 

0.11E 

0.101 

0.089 

« 

0.096 

0.1E3 

0.193 

1.664 

0.461 

2.672 

1.132 

0.647 

0.131 

0.101 

0.067 

0.096 

8 

0.09E 

0.117 

0.136 

1.499 

0.461 

6.863 

1.132 

0.634 

0.114 

0.099 

0.66S 

0.073 

e 

0.106 

0.11E 

0.E40 

1.247 

0.404 

4.988 

6.266 

0.600 

0.106 

0.110 

0.663 

0.089 

7 

0.112 

0.11B 

0.207 

1.499 

0.3B0 

3.630 

8.668 

0.844 

0.141 

0.086 

0.867 

0.050 

e 

0.106 

0.146 

0.269 

1.4E1 

0.3E1 

£.736 

3.033 

0.499 

0.E66 

0.066 

0.360 

0.04E 

9 

0.096 

0.143 

0.339 

3.30] 

0.3E1 

3.353 

2.  BOB 

0.439 

0.221 

0.087 

0.E47 

0.038 

10 

0.089 

o.iee 

0.631 

4.986 

0.E9E 

8.74S 

2.488 

0.448 

0.183 

0.082 

0.247 

0.036 

li 

0.083 

0.123 

0.7BE 

£.697 

0.E68 

18. 179 

2.338 

0.428 

0.662 

0.080 

0.E08 

0.040 

IS 

O.E69 

0.134 

0.691 

1.987 

0.E64 

11.134 

8.173 

0.413 

1.294 

0.037 

0.183 

0.048 

IS 

0.167 

1.144 

0.740 

1.791 

0.26B 

3.863 

1.97E 

0.471 

1.048 

0.037 

0.1E4 

0,036 

H 

0.1E9 

1.036 

1.341 

£.090 

0.816 

3.306 

1.618 

0.881 

0.611 

0.034 

0.101 

0.03E 

IB 

0.118 

0.770 

E.066 

£.068 

0.633 

2.873 

1.426 

0.614 

0.417 

0.027 

0.090 

0.039 

16 

0.101 

0.634 

3.E34 

£.068 

1.304 

3.966 

1.E61 

0.719 

0.3E0 

0.0E8 

0.101 

0.046 

17 

0.093 

0.630 

E.431 

1.733 

1.191 

40.  £67 

1.079 

0.811 

0.266 

0.026 

0.090 

0.036 

18 

0.089 

0.631 

1.6ES 

1.896 

1.079 

30.006 

0.978 

0.BE1 

0.E47 

0.0E5 

0.073 

0.039 

11 

0.094 

0.646 

1.237 

1.944 

0.967 

9.333 

0.893 

0.499 

0.E37 

0.0S8 

0.084 

0.04S 

£0 

0.089 

0.661 

1.081 

1.737 

0.911 

8.813 

0.839 

0.414 

0.179 

O.OEB 

O.UE 

0.03E 

El 

0.0S9 

0.617 

0.716 

1.484 

0.688 

8.487 

0.760 

0.333 

0.18E 

0.024 

0.101 

0.031 

St 

0.096 

0.336 

0.600 

1.33E 

0.883 

4.448 

0.7E1 

0.311 

0.131 

0.023 

0.E64 

0,0£9 

23 

0.104 

0.499 

0.740 

1.0E4 

0.883 

4.110 

0.646 

0.E80 

0.116 

O.OEB 

0.160 

0.028 

£4 

0.107 

0.386 

0.664 

1.139 

0.966 

6.168 

0.391 

0.E54 

0.115 

0.138 

0.112 

0.0E9 

eo 

0.093 

0.389 

0.369 

1.060 

1.360 

7. 966 

0.566 

0.243 

0.120 

0.188 

0.090 

0.037 

26 

0.090 

0.410 

0.439 

0.966 

10.683 

B.626 

0.637 

0.E3E 

0.103 

0.088 

0.146 

0.039 

«7 

0.083 

0.348 

0.439 

0.686 

IE. 146 

4.221 

0.848 

0.EE1 

0.091 

1.176 

0.107 

0.037 

£8 

0.084 

0.333 

0.316 

0.746 

6.189 

3.096 

0.546 

0.E17 

0.068 

1.90S 

0.090 

0.0S9 

£9 

0.162 

0.334 

0.439 

0.831 

B.B6E 

£.B36 

0.610 

0.19B 

0.073 

0.6BB 

0.064 

0.026 

30 

0.E69 

0.291 

0.404 

0.608 

£.143 

0.499 

0.178 

0.086 

0.38E 

0.101 

0.036 

31 

0.183 

0.346 

0.877 

1.606 

0.176 

0.217 

0.090 

Total 

3.629 

11.916 

24.042 

48. £06 

B3.131 

.16.796 

49.047 

13.864 

7.916 

6.083 

8.89E 

1.3E7 

Km. 

O.E69 

1.144 

3.234 

4.986 

12.146 

40.887 

8.266 

0.881 

1.E94 

1.90E 

0.668 

0.096 

Mln. 

0.083 

0.112 

0.136 

0.346 

O.E64 

1.606 

0.499 

0.176 

0.075 

O.0E3 

0.067 

0.026 

ATer. 

0.117 

0.397 

0.776 

1.6SB 

1.832 

6.993 

1.638 

0.446 

0.283 

0.196 

0.190 

0.044 

1936 

1937 

Day 

Oot. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.083 

0.12B 

0.077 

3.060 

1.343 

0.692 

0.768 

1.960 

0.690 

0.180 

0.130 

1.016 

2 

0.083 

0.119 

0.16E 

E.763 

1.124 

0.680 

0.707 

1.840 

0.766 

0.166 

0.069 

0.608 

3 

0.088 

0.119 

0.EE3 

2.668 

1.044 

0.6E4 

0.648 

1.243 

0.637 

0.809 

0.055 

0.487 

4 

0.046 

0.260 

0.E4B 

2.922 

0.967 

0.624 

0.863 

1.046 

0.609 

0.204 

0.051 

0.442 

8 

0.039 

2.762 

0.198 

£.261 

0.687 

0.810 

0.861 

0.946 

0.461 

0.185 

0.035 

1.000 

6 

0.033 

1.675 

0.433 

1.7E0 

0.78E 

0.619 

0.690 

1.26-6 

0.377 

0.153 

0.046 

1.608 

7 

0.036 

1.076 

3.418 

£.060 

0.7£6 

0.847 

0.646 

1.044 

0.3EE 

0.137 

0.044 

1.140 

8 

0.038 

0.613 

2.040 

4.877 

E.147 

0.830 

0.606 

0.993 

O.ES 

0.122 

0.036 

0.797 

9 

0.098 

0.673 

1.371 

6.640 

4.087 

0.830 

0.740 

0.968 

0.E66 

0.111 

0.036 

0.589 

10 

0.064 

0.627 

1.044 

6.783 

3.979 

0.728 

0.752 

0.696 

0.417 

0.103 

0.067 

0.438 

11 

0.089 

0.4E6 

1.319 

9.660 

E.597 

0.707 

0.726 

0.603 

0.7E7 

0.097 

0.0B8 

0.487 

U 

0.001 

0.386 

£.038 

4.66E 

1.644 

0.622 

0.7E8 

0.713 

0.476 

0.130 

0.043 

0.410 

13 

0.045 

0.3EB 

1.701 

£.781 

1.473 

0.636 

0.717 

0.707 

0.346 

0.108 

0.038 

0.292 

14 

0.041 

0.888 

1.350 

1.920 

1.E60 

0.617 

0.7E6 

0.814 

0.294 

0.E40 

0.036 

0.228 

10 

0.038 

0.E87 

1.124 

1.774 

1.068 

0.617 

0.885 

0.71£ 

0.423 

O.E16 

0.0E8 

0.194 

16 

0.044 

0.282 

0.922 

1.493 

0.978 

0.619 

0.930 

0.682 

0.267 

0.136 

0.026 

0.166 

17 

3.  £47 

0.232 

O.S94 

1.708 

D.790 

0.624 

0.930 

0.661 

0.269 

0.124 

0.024 

0.100 

18 

1.674 

0.237 

0.764 

6.640 

0.717 

0.763 

0.924 

0.670 

0.379 

0.114 

0.023 

0.144 

19 

0.90S 

0.803 

0.611 

4.682 

0.717 

1.166 

0.960 

0.630 

0.293 

0.10E 

0.033 

0.131 

100 

0.345' 

0.221 

0.838 

3.313 

0.767 

3.406 

0.667 

0.697 

0.248 

0.091 

0.064 

0.1E0 

£1 

0.354 

0.212 

0.709 

4.500 

0.985 

7.090 

0.9E4 

0.883 

0.236 

0.085 

0.1E9 

0.109 

££ 

0.259 

0.212 

0.636 

9.281 

3. £43 

4.060 

1.881 

0.329 

0.E60 

0.074 

0.108 

0.109 

£3 

0.21'. 

0.198 

0.435 

9.505 

£.663 

£.873 

1.647 

0.846 

0.220 

0.074 

0.393 

0.098 

24 

0.166 

0.198 

0.922 

5.111 

1.9S9 

2. £37 

1.622 

0.46S 

0.164 

0.069 

0.E47 

0.068 

£8 

0.161 

0.167 

1.096 

6.607 

1.313 

£.336 

3.614 

0.4a 

0.179 

0.060 

1.410 

O.OSE 

« 

0.16S 

0.164 

1.E6E 

3.060 

1.136 

£.044 

38.426 

0.400 

0.171 

0.056 

8.028 

0.077 

«? 

0.235 

0.148 

1.6S5 

3.036 

0.973 

1.66E 

13.583 

1.788 

0.139 

0.050 

3.078 

0.077 

£8 

0.171 

0.148 

3.987 

£.066 

0.6£1 

1.414 

7.148 

E.473 

0.338 

0.047 

1.461 

0.069 

£9 

0.146 

0.180 

3.386 

1.662 

1.188 

4.  £03 

£.113 

0.231 

0.036 

0.830 

0.069 

SO 

0.14S 

O.U4 

£.431 

1.358 

0.978 

2.618 

1.536 

0.168 

0.046 

0.674 

0.064 

31 

0.101 

2.948 

1.E65 

0.877 

1.157 

0.121 

0.628 

Total 

9.436 

12.737 

40.432 

123.142 

42.548 

44.013 

84.648 

30.684 

10.97E 

3.620 

14.643 

11.433 

Mai. 

3.24T 

£.768 

3.987 

9.660 

4.057 

7.090 

32.426 

£.473 

0.690 

0.240 

S.0E6 

1.606 

inn. 

O.OSB 

0.119 

0.077 

1.E66 

0.717 

0.617 

0.061 

0.400 

0.139 

0.036 

0.0E3 

0.064 

ATer. 

0.304 

0.4S8 

1.304 

3.982 

1.520 

1.4E0 

2.  SEE 

0.996 

0.366 

0.117 

0.479 

0.361 

0.8 
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STORAGE  REQUIRED-  MtLLION  GALLONS 


300 


LOOATIOH  OJ  STATICM  -  sater-atage  reoorder  and  oonorjte  control,  60-feet 

below  highway  bridge.  110-feet  below  oonfluence  of 
Oroat  Seaeaa  aad  Little  Seueoe  Creeks,  and  half  a 
mile  east  of  Dawaonville,  Montgomery  County. 

■  101  square  miles. 

•  1£9  square  miles* 

1L0»  DATA  PHEsTOH.  HEREWITH      -  Ootober  1,,1°30  to  September  30,  1837,  inoHielve. 

REMAHJG 

DI7BBSIOB 


JIHAIHAOB  ARKA  AT  STATION 
DRAINAGE  AffU  AT  LOOTS 


-  BASIC  Data  obtained  from  Water  Supply  Papers  printed 
by  the  U.  3.  Department  of  the  Interior. 

-  No  diversions  or  additions  exist  on  this  stream. 


SUlfflURY  BT  TXAB3 
Total  and  Dally  lhxiaun,  Ulnlmum  and  Average  Dlsoharge 
In  Million  Gallons  per  Square  *ile" 


Year  ending  September  30, 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Annual  Total 

76.482 

107.763 

325.728 

203.796 

266.277 

282.383 

291.362 

Dally  Maximum 

3.089 

5.309 

15.478 

7.739 

6.326 

8.762 

8.954 

Daily  Minimum 

0.012 

0.053 

0.040 

0.115 

0.128 

0.141 

0.179 

Dally  Average 

0.210 

0.294 

0.892 

0.558 

0.730 

0.772 

0.798 

Dally  and  Monthly  Dleeharga, 

In  Ullll 

on  Gallons  par  Square  Ulle 

nay 

1(30 

1931 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.012 

0.077 

0.096 

0.096 

0.147 

0.313 

1.433 

0.160 

0.365 

1.605 

0.064 

0.064 

> 

0.015 

0.070 

0.102 

0.096 

0.3  47 

0.3S2 

1.139 

0.166 

0.256 

3.089 

0.063 

0.061 

3 

0.015 

0.077 

C.109 

0.163 

0.128 

0.237 

0.518 

0.173 

0.173 

0.301 

0.077 

0.068 

4 

0.020 

0.090 

0.102 

0.163 

0.128 

0.211 

0.409 

0.166 

0.153 

0.224 

0.070 

0.058 

a 

0.022 

0.109 

0.102 

0.605 

0.128 

0.198 

0.326 

0.153 

0.147 

0.205 

0.524 

0.056 

6 

0.024 

0.109 

0.12S 

1.113 

0.128 

0.179 

0.294 

0.153 

0.141 

0.729 

0.134 

0.058 

7 

.  0.027 

0.102 

0.276 

0.12S 

0.153 

0.173 

0.656 

0.173 

0.141 

0.313 

O.OCO 

0.046 

e 

0.034 

0.102 

0.173 

0.128 

0.147 

0.266 

0.939 

0.243 

0.211 

0.198 

0.077 

0.038 

9 

0.036 

0.102 

0.121 

0.128 

0.2il 

0.294 

0.492 

0.198 

0.111 

0.166 

0.077 

0.036 

10 

0.036 

0.102 

0.115 

0.126 

0.346 

0.217 

0.377 

0.173 

0.115 

0.166 

0.748 

0.036 

u 

0.034 

0.091 

0.109 

0.128 

0.20S 

0.186 

0.326 

0.160 

0.109 

0.166 

1.401 

0.036 

12 

0.034 

0.091 

0.109 

0.128 

0.192 

0.173 

0.281 

0.153 

0.C96 

0.147 

0.313 

0.027 

13 

0.034 

0.091 

0.102 

0.128 

0.179 

0.166 

0.249 

0.192 

0.090 

0.128 

0.173 

0.022 

14 

0.036 

0.102 

0.096 

0.128 

0.173 

0.160 

0.237 

0.192 

0.090 

0.115 

0.115 

0.022 

u 

0.042 

0.091 

0.096 

0.128 

0.128 

0.166 

0.224 

0.192 

0.090 

0.128 

0.101 

0.020 

le 

0.042 

0.102 

0.064 

0.160 

0.141 

0.185 

0.211 

0.160 

1.401 

0.230 

0.090 

0.537 

17 

0.046 

0.134 

0.064 

0.160 

0.179 

0.249 

0.205 

0.163 

0.179 

0.230 

0.070 

0.070 

IS 

0.034 

0.134 

0.064 

0.163 

0.243 

0.256 

0.198 

0.153 

0.122 

0.326 

0.058 

0.050 

19 

O.OM 

0.1U 

0.064 

0.946 

0.317 

0.237 

0.186 

0.153 

0.096 

0.153 

0.070 

0.042 

BO 

0.091 

0.109 

0.064 

0.333 

0.198 

0.224 

0.179 

0.147 

0.090 

0.505 

0.054 

0.042 

El 

0.068 

0.102 

0.064 

0.173 

0.192 

0.198 

0.173 

0.198 

0.077 

0.831 

0.301 

0.070 

u 

0.056 

0.109 

0.064 

0.173 

0.173 

0.198 

0.211 

0.211 

0.070 

0.166 

0.448 

0.050 

a 

0.070 

0.102 

0.064 

0.173 

0.160 

0.211 

0.464 

0.793 

0.755 

0.134 

0.627 

0.038 

•4 

0.070 

0.102 

0.064 

0.173 

0.163 

0.198 

0.237 

0.243 

1.714 

0.160 

0.224 

0.042 

EC 

0.070 

0.102 

0.064 

0.173 

0.153 

0.192 

0.211 

0.192 

0.192 

0.134 

0.141 

0,038 

26 

0.068 

0.102 

0.362 

0.160 

0.147 

0.185 

0.217 

0.173 

0.397 

0.101 

0.362 

0.090 

87 

0.064 

0.102 

2.239 

0.166 

0.141 

0.173 

2.211 

0.160 

0.333 

0.090 

0.141 

0.096 

u 

0.061 

0.090 

0.618 

0.173 

0.141 

0.237 

0.185 

0.147 

0.486 

0.083 

0.122 

0.054 

» 

0.077 

0.090 

0.230 

0.166 

1.868 

0.173 

0.141 

0.160 

0.070 

0.115 

0.O42 

30 

0.077 

0.090 

0.126 

0.L60 

0.344 

0.166 

0.128 

0.128 

0.128 

0.083 

0.036 

31 

0.077 

0.096 

0.163 

0.352 

0.205 

0.O90 

0.083 

Total 

1.408 

3.991 

6.038 

6.869 

4.777 

8.767 

11.036 

6.004 

8.516 

11.111 

7.005 

1.937 

Mai. 

0.077 

0.134 

2.239 

1.113 

0.346 

1.868 

1.433 

0.793 

1.714 

3.089 

l.fel 

0.537 

Uln. 

0.012 

0.070 

O.OM 

0.096 

0.128 

O.lt.0 

0.166 

0.128 

0.070 

0.070 

0.054 

0.020 

Ira. 

0.046 

0.100 

0.196 

0.222 

0.171 

0.283 

0.368 

0.194 

0.284 

0.368 

0.226 

0.065 

SENECA  CKEiX 


Dally  and  Monthly  Dlaoharge,   la  Million  Oallona  per  Square  Mile 

Day 

1531 

1932 

Oat. 

Hot. 

DfO. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.039 

0.083 

0.180 

0.793 

0.186 

0.1S3 

1.228 

0.768 

0.276 

0.160 

0.047 

0.023 

( 

0.048 

0.083 

0.102 

0.720 

0.188 

0.179 

0.761 

0.800 

0.249 

0.163 

0.096 

0.403 

3 

0.039 

0.084 

0.083 

0.320 

0.249 

0.179 

0.640 

0.612 

0.837 

0.124 

0.070 

0.358 

4 

0.036 

0.083 

0.083 

0.217 

2.798 

0.294 

0.61S 

0.384 

0.230 

0.163 

0.102 

0.060 

8 

0.033 

0.084 

O.O90 

0.183 

1.209 

0.436 

0.492 

0.362 

0.211 

0.179 

0.064 

0.081 

e 

0.038 

0.084 

0.090 

0.833 

0.662 

0.704 

0.467 

0.320 

0.211 

0.160 

0.068 

0.006 

i 

0.029 

0.070 

0.083 

0.916 

0.624 

1.222 

0.429 

0.301 

0.806 

0.294 

0.061 

0.047 

e 

0.029 

0.077 

0.070 

0.890 

0.481 

0.793 

0.403 

0.288 

0.198 

0.280 

0.063 

0.032 

( 

0.019 

0.0B3 

0.179 

0.986 

0.377 

0.612 

1.247 

0.384 

0.198 

0.141 

0.116 

0.027 

10 

0.087 

0.098 

0.339 

0.986 

0.339 

0.461 

2.904 

0.362 

0.192 

0.122 

0.080 

0.027 

LI 

0.024 

0.098 

0.188 

0.666 

0.320 

0.377 

1.471 

0.800 

0.179 

0.116 

0.086 

0.026 

18 

0.024 

0.090 

0.122 

0.409 

0.307 

0.390 

1.017 

1.699 

0.19S 

0.102 

0.086 

0.028 

13 

0.024 

0.083 

0.188 

0.377 

0,288 

0.448 

0.774 

3.198 

0.243 

0.096 

0.043 

0.088 

1« 

0.024 

0.077 

0.188 

0.320 

0.249 

0.397 

0.672 

1.879 

0,313 

0.096 

0.040 

0.028 

IB 

0.047 

0.077 

0.141 

0.278 

0.230 

0.326 

0.6S8 

0.896 

0.390 

0.090 

0.036 

0.026 

It 

0.168 

0.083 

0.122 

0.237 

0.817 

0.320 

0.831 

0.768 

0.786 

0.878 

0.032 

0.028 

17 

0.042 

0.109 

0.116 

0.217 

0.301 

0.669 

0.480 

0.889 

0.441 

0.160 

0.032 

0.026 

16 

0.03B 

0.083 

0,102 

0.206 

0.301 

0.774 

0.464 

0.801 

0.467 

0.102 

0.077 

0.020 

19 

0.033 

0.098 

0.102 

0.179 

0.237 

0.497 

0.429 

0.831 

0.281 

0.096 

0.160 

0.010 

20 

0.036 

0.090 

0.109 

0.173 

0.817 

0.608 

0.403 

0.492 

0.262 

0.083 

0.060 

0.020 

El 

0.0:7 

0.090 

0.102 

0.180 

0.211 

0.612 

0.390 

0.4  67 

0.262 

0.090 

0.047 

0.023 

BE 

0.037 

0.083 

0.134 

0.173 

0.217 

0.684 

0.384 

0.441 

0.224 

0.096 

0.043 

0.027 

S3 

0.033 

0.093 

0.208 

0.173 

0.211 

0.669 

0.388 

0.403 

0.198 

0.096 

0.040 

0.036 

54 

O.037 

0.083 

0.180 

0,188 

0.186 

0,473 

0.333 

0.390 

0.186 

0.070 

0.038 

0.601 

CO 

0.043 

0.033 

0.141 

0.160 

0.186 

0.409 

0.346 

0.371 

0.163 

0.064 

0.032 

0.068 

26 

0.043 

0,077 

0.122 

0.147 

0.192 

0.377 

0.371 

0.371 

0.188 

0.063 

0.027 

0.O40 

27 

0.048 

0.077 

0,118 

0.288 

0.192 

0.461 

0.326 

0.343 

0.141 

0.089 

0.086 

0.047 

28 

0.O49 

0.10E 

0,116 

0.230 

0.192 

8.309 

0.294 

0.388 

0.301 

0.069 

0.026 

0.060 

20 

0.882 

O.090 

0.118 

0.206 

0.192 

1.196 

0.281 

0.313 

0.243 

0.089 

0.023 

0.047 

30 

0.141 

0.102 

0,118 

0.301 

0.806 

0.278 

0.301 

0.186 

0.081 

0.020 

0.043 

31 

0.083 

0,109 

0.268 

1.017 

0.288 

0.047 

0.023 

Total 

1.911 

2.481 

4.080 

11,670 

11.420 

21.683 

19.288 

19.331 

7,768 

4.188 

1.684 

2.342 

Man. 

0.882 

0.109 

0.339 

0.986 

2.796 

6.309 

2.904 

3.198 

0.766 

0.678 

0.160 

0.601 

'.'In. 

0.024 

0.084 

0.070 

0.147 

0.186 

0.179 

0.275 

0.288 

0.141 

0.047 

0.020 

0.019 

Aver. 

0.081 

0.081 

0.132 

0.378 

0.394 

0.690 

0.842 

0.824 

0.260 

0.138 

0.063 

0.07U 

Day 

1032 

1933 

Oat. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

r«b. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.040 

6.287 

0.400 

0.678 

0.666 

0.598 

0.774 

0.736 

0.774 

0.390 

0.281 

0.601 

2 

0.043 

1.683 

0.403 

0.898 

0.691 

0.882 

0.748 

0.883 

0.723 

3.190 

0.262 

0.663 

3 

0.O40 

0.723 

0.403 

0.882 

0.896 

0.869 

0.736 

3.319 

0.891 

12.472 

0.266 

0.550 

4 

0.083 

0.682 

0.390 

0.682 

0.569 

0.544 

0.736 

1.023 

0.678 

1.132 

0.448 

0.663 

6 

0.614 

0.606 

0.371 

0.582 

0.866 

0.618 

0.678 

0.883 

0.704 

0.742 

0.269 

0.676 

6 

2.520 

0.583 

0.388 

0.605 

0.844 

0.605 

0.861 

1.970 

0.921 

0.601 

0.243 

0.512 

7 

0.237 

2.437 

0.339 

0.492 

0.666 

0.666 

2.460 

1.215 

0.799 

0.650 

0.230 

0.506 

8 

0.188 

0.972 

0.333 

0.461 

1.861 

0.969 

1.011 

2.983 

2.885 

0.808 

0.230 

0.480 

9 

0.109 

1.004 

0.313 

1.100 

0.678 

0.614 

0.851 

1.797 

0.748 

1.889 

0.230 

0.480 

10 

0.108 

2.040 

0.333 

0.851 

0.676 

0.818 

0.774 

1.382 

0.640 

1.076 

0.861 

0.480 

11 

0.096 

0.863 

0.339 

0.040 

0.612 

0.461 

0.723 

1.330 

0.882 

1.100 

0.60S 

0.481 

12 

0.003 

0.691 

0.371 

0.682 

0.612 

0.506 

2.878 

1.234 

0.668 

0.467 

0.301 

0.660 

13 

0.090 

0.698 

0.384 

0.492 

0.812 

0.678 

1.273 

1.151 

0.669 

0.422 

0.269 

0.688 

14 

0.006 

0.644 

0.409 

0.486 

0.608 

1.043 

0.072 

1.023 

0.492 

0.403 

0.269 

0.663 

16 

0.098 

0.402 

0.384 

0.486 

0.793 

1.284 

0.893 

0.027 

0.486 

0.4  Oti 

0.266 

1.270 

19 

0.096 

0.492 

0.320 

0.481 

0.748 

0.761 

1.40? 

1.478 

0.508 

0.422 

0.83? 

0.844 

17 

0.618 

0.656 

o.seo 

0.448 

0.723 

0.678 

4.125 

1.082 

0.774 

0.390 

0.256 

0.627 

18 

4.906 

0.473 

0.320 

0.448 

0.8.'6 

0.683 

2.123 

0.008 

0.531 

0.388 

0.333 

0.605 

10 

4. 088 

2.638 

0.384 

0.436 

0.898 

0.940 

1.638 

0.831 

0.486 

0.352 

0.243 

0.448 

20 

0.668 

1.081 

0.3S4 

0.422 

2.885 

2.833 

2.328 

0.831 

0.473 

0.362 

0.260 

0.467 

21 

0.443 

0.723 

0.384 

0.531 

1.318 

2.693 

1.660 

0.908 

0.448 

0.339 

0.262 

0.435 

22 

0.352 

0.582 

0.384 

0.544 

0.927 

1.401 

1.318 

0.761 

0.422 

0.320 

0.338 

0.400 

23 

0.294 

0.331 

0.473 

0.492 

0.863 

1.082 

1.151 

0.736 

0.400 

0.320 

10.234 

0.403 

24 

0.240 

0.518 

0.781 

0.435 

0.761 

0.927 

1.062 

0.691 

0.403 

0.313 

16.478 

0.300 

26 

0.224 

0.492 

1.318 

0.844 

0.774 

0.861 

1.011 

0.819 

0.544 

0.294 

1.608 

0.371 

26 

0.230 

0.669 

0.774 

3.180 

0.774 

0.972 

0.92? 

0.704 

0.704 

0.320 

1.036 

0.371 

27 

0.947 

0.448 

1.183 

1.216 

0.662 

0.927 

0.861 

3.880 

0.556 

0.4  67 

0.831 

0.384 

28 

0.3*1 

0.409 

3.178 

1.062 

0.614 

0.793 

0.806 

4.439 

0.806 

0.371 

0.723 

0.371 

20 

0.313 

0.436 

1.420 

0.861 

0.723 

0.774 

1.023 

0.448 

0.368 

0.652 

0.402 

30 

0.281 

0.409 

0.072 

0.704 

0,891 

0.748 

0.972 

0.422 

0.320 

0.688 

0.371 

31 

0.289 

0.883 

0.686 

0.704 

0.895 

0.294 

0.601 

Total 

18.621 

30.314 

18.946 

21.631 

28.886 

27.331 

38.160 

42.736 

20.170 

30.70? 

38.700 

16.620 

Max. 

4.908 

3.287 

3.178 

3.160 

2.885 

2.803 

4.125 

4.439 

2.883 

12.472 

16.478 

1.270 

Mln. 

0.O40 

0.409 

0.280 

0.422 

0.512 

0.461 

0.6?8 

0.691 

0.403 

0.294 

0.230 

0.371 

Aver. 

0.601 

1.010 

0.611 

0.695 

0.817 

0.H82 

1.278 

1.379 

0.673 

0.991 

1.240 

0.621 

Dally  and  Monthly  Dlooharge, 

in  Million  Gallons  per  Sqa&ro  Ulle 

1933 

1934 

Day 

Oat. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0,640 

0.339 

0.301 

0.697 

0.320 

0.320 

1.484 

0.467 

0.429 

1.516 

0.147 

0.141 

£ 

0.B31 

0.333 

0.294 

0.063 

0.352 

0.384 

1.030 

0.467 

0.384 

0.384 

0.100 

0.134 

3 

0.390 

0.333 

0.301 

0.451 

0.320 

7.739 

0.844 

2.309 

0.384 

0.307 

0.106 

0.147 

4 

0.300 

0.313 

0.313 

0.422 

0.332 

5.270 

0.812 

1.343 

0.368 

0.275 

0.164 

0.237 

S 

0.390 

0.320 

0.313 

1.132 

0.352 

2. Ill 

0.799 

0.825 

0.384 

0.262 

0.134 

0.100 

6 

0.403 

0.303 

0.313 

1.420 

0.352 

1.254 

0.691 

0.691 

0.562 

0.294 

0.128 

0.147 

7 

0.371 

0.390 

0.320 

0.959 

0.320 

0.838 

0.C91 

0.640 

0.934 

0.243 

0.116 

0.185 

8 

0.336 

0.339 

0.313 

0.844 

0.320 

0.768 

0.652 

0.663 

0.416 

0.224 

0.116 

0.384 

9 

0.352 

0.320 

0.301 

0.&27 

0.288 

0.665 

0.608 

0.550 

0.397 

0.224 

0.122 

0.243 

10 

0.35B 

0.320 

0.281 

0.637 

0.320 

0.652 

0.606 

0.716 

0.415 

0.217 

0.134 

0.205 

11 

0.352 

0.313 

0.288 

0.480 

0.320 

0.582 

0.640 

0.921 

0.384 

0.211 

0.160 

0.179 

IE 

0.358 

0.313 

0.288 

0.451 

0.352 

0.556 

0.736 

0.695 

0.959 

0.205 

0.147 

0.217 

13 

0.492 

0.313 

0.288 

0.4Q7 

0.352 

0.735 

0.596 

0.537 

0.007 

0.206 

0.147 

0.464 

14 

0.422 

0.333 

0.288 

0.467 

0.320 

1.011 

0.582 

0.624 

0.409 

0.211 

0.224 

1.049 

IB 

0.371 

0.313 

0.313 

0.409 

0.352 

0.723 

0.531 

0.040 

0.358 

0.205 

0.180 

0.429 

10 

0.3S8 

0.281 

0.352 

0.397 

0.320 

0.652 

1.893 

0.704 

0.333 

0.179 

0.742 

4.541 

17 

0.865 

0.294 

0.390 

0.384 

0.320 

0.595 

1.273 

0.350 

0.313 

0.100 

0.659 

6.90B 

18 

0.600 

0.313 

0.384 

0.358 

0.320 

0.582 

0.985 

0.312 

0.368 

0.153 

0.237 

0.921 

19 

0.422 

0.333 

0.333 

0.371 

0.352 

0.556 

0.825 

0.467 

1.759 

0.160 

0.211 

0.627 

20 

0.390 

0.320 

0.603 

0.358 

0.320 

0.631 

1.183 

0.441 

0.612 

0.185 

0.185 

0.613 

21 

0.371 

0.301 

0.001 

0.345 

0.320 

0.605 

0.787 

0.416 

0.409 

0.179 

0.180 

1.190 

82 

0.358 

0.301 

0.448 

0.448 

0.384 

0.486 

0.704 

0.382 

0.358 

0.100 

0.164 

1.816 

83 

0.358 

0.301 

0.390 

1.311 

1.161 

0.461 

0.652 

0.637 

0.345 

0.163 

0.154 

0.736 

24 

0.371 

0.301 

0.371 

0.344 

0.384 

0.461 

0.627 

0.429 

0.326 

0.147 

0.147 

0.640 

25 

0.371 

0.294 

0.352 

0.492 

0.320 

0.466 

-0.582 

1.356 

0.307 

0.147 

0.256 

0.337 

86 

0.352 

0.294 

0.358 

0.486 

0.320 

0.636 

0.550 

0.825 

0.261 

0.163 

0.492 

0.480 

27 

0.332 

0.301 

0.320 

0.480 

0.320 

1.273 

0.662 

0.393 

0.275 

0.147 

0.205 

0.441 

28 

0.352 

0.288 

0.301 

0.448 

0.320 

4.202 

0.537 

0.624 

0.262 

0.147 

0.179 

0.454 

20 

0.339 

0.268 

0.288 

0.429 

1.273 

0.492 

0.492 

0.262 

0.185 

0.108 

0.697 

30 

0.362 

0.294 

0.288 

0.288 

0.959 

0.467 

0.612 

0.870 

0.217 

0.164 

3.993 

31 

0.339 

0.352 

0.320 

1.976 

0.451 

0.160 

0.147 

Total 

12.753 

9.039 

10.708 

17.487 

10.143 

39.163 

23.442 

21.180 

14.369 

7.821 

6.401 

30.810 

Max. 

0.851 

0.563 

0.665 

1.420 

1.151 

7.739 

1.893 

2.309 

1.759 

1.616 

0.742 

6.908 

Min. 

0.339 

0.281 

0.281 

0.288 

0.288 

0.320 

0.467 

0.416 

0.202 

0.147 

0.116 

0.134 

Arer. 

0.411 

0.322 

0.345 

0.564 

0.302 

1.203 

0.761 

0.633 

0.479 

0.240 

0.208 

1.02.7 

Day 

1934 

1935 

Oot. 

NOT. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

JUly 

AUg. 

Sopt.   I 

l 

1.113 

0.345 

5.098 

0.695 

0.582 

1.139 

1.362 

0.800 

0.537 

0.384 

0.205 

0.12S 

2 

0.768 

0.343 

1.637 

0.627* 

0.608 

1.104 

1.113 

0.755 

0.017 

0.368 

0.198 

0.192 

3 

0.672 

0.326 

0.959 

0.582 

0.632 

1.023 

0.902 

0.787 

0.530 

0.333 

0.198 

0.518 

4 

0.682 

0.441 

0.921 

0.595 

0.652 

0.921 

0.825 

0.787 

0.556 

0.326 

0.192 

1.062 

5 

0.608 

0.451 

0.716 

0.467 

0.608 

0.921 

0.806 

0.736 

0.537 

0.325 

0.179 

4.471 

6 

0.844 

0.397 

0.608 

0.512 

0.563 

0.921 

0.606 

1.401 

0.606 

0.326 

0.166 

2.251 

7 

0.704 

0.358 

0.396 

0.563 

0.512 

0.902 

0.768 

6.326 

0.617 

0.313 

0.237 

0.627 

8 

0.691 

0.345 

0.563 

0.608 

0.582 

0.803 

2.526 

1.893 

0.736 

0.333 

0.237 

0.460 

9 

0.492 

0.333 

0.537 

0.736 

0.640 

0.787 

5.565 

1.292 

1.983 

0.487 

0.224 

0.883 

10 

0.451 

0.333 

0.492 

0.883 

1.510 

0.825 

2.763 

1.139 

0.716 

0.333 

0.211 

1.222 

11 

0.451 

0.333 

0.429 

0.672 

1.254 

1.273 

1.804 

1.004 

0.582 

0.313 

0.211 

0.512 

12 

0.429 

0.320 

0.422 

0.582 

0.921 

3.043 

1.778 

0.902 

0.583 

0.294 

0.806 

0.441 

13 

0.397 

0.326 

0.441 

0.650 

0.S83 

3.282 

1.484 

1.075 

0.556 

0.345 

0.192 

0.397 

14 

0.384 

0.313 

0.429 

0.637 

1.183 

1.668 

1.873 

0.940 

0.492 

0.328 

0.211 

0.371 

15 

0.384 

0.313 

0.416 

0.467 

2.993 

1.458 

1.202 

0.844 

0.480 

0.294 

0.185 

0.371 

16 

0.384 

0.313 

0.416 

0.492 

3.045 

1.292 

1.139 

0.787 

0.454 

0.313 

0.165 

0.326 

17 

0.371 

0.313 

0.441 

0.550 

3.761 

1.139 

1.023 

0.768 

0.441 

0.281 

0.173 

0.326 

18 

0.384 

0.313 

0.416 

0.682 

2.494 

1.004 

1.004 

0.716 

0.429 

0.262 

0.160 

0.313 

19 

0.384 

0.313 

1.362 

0.624 

1.693 

0.959 

0.959 

0.691 

0.429 

0.256 

0.180 

0.313 

SO 

0.358 

0.313 

0.940 

0.562 

1.510 

0.959 

0.921 

0.872 

0.467 

0.243 

0.166 

0.307 

21 

0.356 

0.313 

0.595 

0.969 

1.228 

0.959 

0.902 

0.606 

0.429 

0.326 

0.183 

0.281 

22 

0.345 

0.307 

0.563 

2.789 

1.183 

0.902 

0.902 

0.716 

0.530 

0.320 

0.185 

0.281 

23 

0.345 

0.343 

0.524 

1.778 

1.139 

0.902 

0.844 

0.704 

0.441 

0.281 

0.166 

0.275 

24 

0.345 

0.640 

0.612 

1.164 

1.004 

0.683 

0.825 

0.691 

0.409 

0.307 

0.147 

0.262 

25 

0.345 

0.409 

0.492 

1.004 

0.959 

0.863 

0.787 

0.840 

0.416 

0.256 

0.141 

0.262 

26 

0.345 

0.358 

0.537 

1.004 

1.752 

0.883 

0.756 

0.608 

0.384 

0.256 

0.134 

0.262 

27 

0.345 

0.345 

0.480 

0.825 

1.458 

0.806 

0.736 

0.582 

0.371 

0.262 

0.141 

0.268 

28 

0.345 

0.358 

0.441 

0.716 

1.113 

0.823 

0.736 

0.583 

0.358 

0.237 

0.147 

0.307 

29 

0.335 

0.697 

0.691 

0.787 

0.683 

1.066 

0.503 

0.467 

0.224 

0.134 

0.384 

30 

0.333 

1.183 

0.583 

0.691 

0.708 

1.541 

0.872 

0.480 

0.217 

0.12B 

0.875 

31 

0.333 

0.487 

0.627 

0.644 

0.595 

0.211 

0.134 

Total 

14.623 

11.605 

23.703 

24.030 

36.882 

35.223 

39.119 

31.461 

16.415 

9.329 

5.625 

18.362 

Mkx. 

1.113 

1.183 

5.098 

2.789 

3.781 

3.262 

3.665 

6.326 

1.983 

0.467 

0.237 

4.471 

Mia. 

0.333 

0.307 

0.415 

0.467 

0.512 

0.768 

0.736 

0.563 

0.358 

0.811 

0.128 

0.128 

inrt 

0.472 

0.394 

0.765 

0.775 

1.310 

1.130 

1.304 

1.013 

0.547 

0.301 

0.176 

0.612 

SS&CA  CfiHE 


Dally  hi  Monthly  Dlaoaapga,  Is  Million  Oalloni  par  Hurt  UK 

nay 

1935 

1934 

dot. 

Hot. 

Das. 

Jan. 

Fab. 

Star. 

ipr. 

May 

Juno 

July 

lot. 

Sept. 

1 

0.875 

0.409 

0.550 

0.441 

0.467 

1.343 

0.921 

0.508 

0.353 

0.513 

0.211 

0.333 

1 

0.SS1 

0.384 

0.512 

0.498 

0.48O 

0.984 

1.083 

0.682 

0.345 

0.329 

0.208 

0.294 

3 

0.875 

0.358 

0.467 

8.768 

0.467 

1.004 

1.023 

0.672 

0.333 

0.428 

0.198 

0.386 

4 

0.852 

0.345 

0.441 

3.812 

0.498 

1.049 

0.863 

1.083 

0.582 

0.492 

0.183 

0.875 

5 

0.855 

0.333 

0.416 

8.098 

0.584 

1.074 

0.844 

0.658 

0.39? 

0.428 

0.198 

0.843 

6 

0.875 

0.326 

0.428 

1.381 

0.480 

0.902 

1.961 

0.595 

0.368 

0.326 

0.805 

0.224 

7 

0.894 

0.397 

0.416 

1.535 

0.454 

0.806 

1.254 

0.553 

0.346 

0.861 

0.868 

0.21? 

6 

0.875 

0.492 

0.588 

1.317 

0.488 

0.755 

1.004 

0.663 

0.409 

0.875 

0.817 

0.211 

9 

0.875 

0.384 

0.755 

3.684 

0.480 

0.76? 

1.094 

0.537 

0.428 

0.266 

0.805 

0.211 

10 

0.275 

0.358 

0.550 

2.136 

0.467 

0.844 

1.618 

0.516 

0.371 

0.837 

0.185 

0.192 

11 

0.875 

0.488 

0.537 

1.362 

0.441 

2.566 

1.612 

0.512 

0.384 

0.224 

0.243 

0.192 

12 

0.3S5 

0.428 

0.492 

1.138 

0.512 

4.588 

1.864 

0.612 

0.562 

0.837 

0.217 

0.19t 

13 

0.894 

0.729 

0.524 

1.023 

0.627 

8.838 

1.113 

0.627 

1.618 

0.884 

0.192 

0.192 

14 

0.294 

0.B44 

1.004 

0.921 

7.674 

1.458 

0.984 

0.865 

1.605 

0.884 

0.179 

0.18S 

16 

0.831 

0.550 

0.716 

1.083 

6.595 

1.828 

0.940 

0.584 

0.492 

0.811 

0.179 

0.168 

10 

0.858 

0.498 

0.703 

1.343 

3.837 

1.094 

0.863 

0.492 

0.409 

0.198 

0.166 

0.179 

17 

0.868 

1.970 

0.608 

0.940 

8.856 

1.548 

0.806 

0.480 

0.371 

0.196 

0.153 

0.179 

IS 

0.868 

1.893 

0.363 

0.908 

3.313 

2.884 

0.767 

0.480 

0.345 

0.192 

0.141 

0.166 

19 

0.868 

0.844 

0.550 

1.803 

1.163 

1.780 

0.76? 

0.908 

0.345 

0.805 

0.141 

0.160 

20 

0.862 

0.703 

0.512 

1.138 

0.844 

1.433 

0.755 

0.537 

0.326 

0.192 

0.147 

0.166 

81 

0.868 

0.608 

0.409 

0.908 

0.755 

8.673 

0.716 

0.467 

0.313 

0.473 

0.153 

0.192 

22 

0.862 

0.563 

0.441 

0.863 

0.703 

1.509 

0.691 

0.441 

0.275 

0.789 

1.496 

0.179 

a 

0.881 

0.512 

0.441 

0.716 

0.640 

1.254 

0.691 

0.4(1 

5.294 

0.875 

0.403 

0.166 

84 

0.571 

0.480 

0.454 

0.7B7 

1.548 

1.163 

0.678 

0.488 

0.416 

0.597 

0.205 

0.160 

55 

0.831 

0.454 

0.416 

0.735 

4.  554 

1.094 

0.652 

0.409 

0.384 

0.243 

0.186 

0.160 

88 

0.262 

0.441 

0.384 

0.640 

7.930 

0.984 

0.652 

0.397 

0.326 

0.843 

0.4SS 

0.191 

£7 

0.2'5 

0.441 

0.454 

0.595 

4.918 

1.586 

0.672 

0.409 

0.307 

0.881 

1.650 

0.191 

28 

0.262 

0.533 

0.454 

0.550 

2.475 

2.008 

0.652 

0.428 

0.307 

0.934 

0.50? 

0.191 

eg 

1.292 

1.094 

0.454 

0.512 

1.586 

1.873 

0.627 

0.384 

0.875 

0.281 

2.502 

0.185 

so 

1.343 

0.608 

0.492 

0.518 

1.113 

0.627 

0.384 

0.881 

0.837 

3.686 

0.224 

51 

0.480 

0.467 

0.518 

l.OOt 

0.371 

0.817 

0.454 

Ttrtal 

10.694 

18.501 

16.192 

44.595 

56.906 

45.905 

28.122 

16.795 

13.661 

9.736 

14.963 

6.164 

Utx. 

1.345 

1.970 

1.004 

8.768 

7.930 

4.528 

1.951 

1.083 

1.616 

0.934 

3.666 

0.333 

UH. 

0.256 

0.325 

0.384 

0.441 

0.428 

0.755 

0.687 

0.371 

0.273 

0.192 

0.141 

0.160 

ITar. 

0.351 

0.617 

0.528 

1.439 

1.968 

1.481 

0.937 

0.542 

0.453 

0.313 

0.483 

0.206 

Day 

1938 

1937 

Oct. 

Sot. 

DM. 

Ian. 

rati. 

Map. 

1pp. 

May 

Juna 

July 

iU8. 

Sapt. 

1 

0.687 

0.203 

0.179 

0.563 

1.535 

0.844 

0.606 

1.113 

0.498 

0.627 

0.313 

0.611 

2 

0.256 

0.203 

0.723 

0.606 

1.113 

0.825 

0.595 

0.984 

0.467 

0.492 

0.894 

0.467 

3 

0.217 

0.811 

0.767 

1.51? 

0.921 

0.825 

0.588 

0.921 

1.068 

0.464 

0.868 

0.441 

4 

0.805 

0.811 

0.384 

0.787 

0.883 

0.806 

0.563 

0.902 

3.690 

0.488 

0.256 

0.844 

5 

0.192 

0.856 

0.307 

0.687 

0.908 

0.806 

0.608 

0.883 

0.678 

0.441 

0.243 

2.194 

6 

0.192 

0.884 

0.916 

0.563 

0.644 

0.76? 

0.902 

0.902 

0.550 

0.467 

0.243 

0.940 

7 

0.192 

0.824 

4.106 

1.624 

0.844 

0.735 

0.662 

0.863 

0.492 

0.454 

0.307 

0.640 

8 

0.192 

0.224 

0.716 

1.023 

1.765 

0.716 

0.608 

1.612 

0.480 

0.409 

0.268 

0.650 

9 

0.245 

0.313 

0.518 

0.606 

1.714 

0.716 

0.540 

1.317 

0.441 

0.384 

0.307 

0.180 

10 

0.512 

0.856 

0.588 

0.735 

8.328 

0.678 

0.608 

0.902 

0.441 

0.371 

0.875 

0.441 

11 

0.868 

0.884 

0.755 

0.808 

1.873 

0.716 

0.563 

0.787 

0.537 

0.371 

0.837 

0.428 

12 

0.217 

0.824 

0.921 

0.691 

1.113 

0.716 

0.660 

0.735 

0.467 

0.368 

0.908 

0.416 

IS 

0.205 

0.224 

0.640 

0.608 

1.074 

0.716 

0.537 

0.716 

0.418 

0.343 

1.413 

0.997 

14 

0.192 

0.884 

0.512 

0.582 

1.094 

0.736 

0.537 

0.844 

0.416 

0.384 

0.345 

0.984 

16 

0.198 

0.817 

0.454 

1.828 

0.984 

0.767 

0.582 

1.004 

0.870 

0.678 

0.281 

0.971 

18 

0.81? 

0.811 

0.480 

0.863 

0.940 

0.767 

0.582 

0.766 

0.441 

0.691 

0.268 

0.568 

17 

0.606 

0.805 

0.921 

1.062 

0.940 

0.883 

0.524 

1.023 

2.871 

0.436 

0.845 

0.946 

18 

0.384 

0.811 

0.563 

1.536 

0.883 

1.023 

0.618 

0.735 

6.843 

1.119 

0.237 

0.333 

19 

0.881 

0.805 

1.209 

1.083 

0.939 

1.113 

0.491 

0.703 

0.921 

0.397 

0.224 

0.326 

20 

0.866 

0.805 

2.347 

3.940 

1.136 

1.094 

0.4S0 

0.672 

0.652 

0.409 

0.243 

0.326 

21 

0.837 

0.211 

0.683 

8.814 

1.701 

1.049 

0.703 

0.640 

0.608 

0.409 

0.224 

0.313 

22 

0.224 

0.211 

0.672 

1.660 

4.330 

0.863 

1.161 

0.608 

0.682 

0.345 

1.074 

0.313 

23 

0.284 

0.211 

0.557 

1.317 

1.612 

0.767 

0.799 

0.652 

0.512 

0.316 

6.634 

0.307 

84 

0.884 

0.211 

0.492 

1.254 

1.317 

0.735 

0.671 

0.617 

0.467 

0.313 

0.662 

0.307 

25 

0.217 

0.811 

0.467 

2.315 

1.164 

0.844 

1.407 

0.663 

0.441 

0.294 

1.86? 

0.907 

26 

0.217 

0.811 

0.464 

1.407 

0.964 

0.883 

8.954 

0.563 

0.723 

0.518 

6.146 

0.294 

2? 

0.824 

0.198 

0.441 

1.113 

0.940 

0.703 

4.713 

0.695 

0.492 

0.384 

7.738 

0.294 

28 

0.817 

0.198 

0.441 

1.023 

0.908 

0.691 

3.416 

0.895 

1.292 

0.881 

1.004 

0.398 

29 

0.81? 

0.811 

0.409 

1.566 

0.652 

1.803 

0.787 

0.695 

0.876 

0.716 

0.316 

30 

0.211 

0.165 

0.416 

1.136 

0.62? 

1.317 

0.663 

1.641 

0.873 

0.678 

0.319 

31 

0.192 

0.492 

1.803 

0.627 

0.384 

0.294 

0.627 

Total 

8.244 

6.525 

23.69? 

33.319 

36.197 

24.683 

36.639 

85.390 

50.192 

13.428 

33.603 

14.929 

Mil. 

0.606 

0.313 

4.106 

3.940 

4.330 

1.113 

8.954 

1.611 

6.843 

1.119 

7.738 

1.194 

Kin. 

0.191 

0.166 

0.719 

0.663 

0.844 

0.687 

0.460 

0.684 

0.416 

0.175 

0.2*4 

0.294 

Aw. 

0.266 

0.218 

0.764 

1.243 

1.293 

0.796 

1.888 

0.819 

1.006 

0.439 

1.081 

0.478 

LOCATION  0?  GAGING   STATION 

DRAIHAOS  ABEA  IT  STATION 

DHAINAQE  AHSA  AT  UOUTH 

FLOW  D1H  PRESENTED  HEREWITH 


-  Chain  sago,   on  highway  bridge  t»o  mlleo  abOT* 
sowpit.  Bun  and  throe  miles  northeast  of  Oldtora, 
Allogany  County. 

-  146  square  mllea. 

-  166  square  miles. 

-  Oot.  1,    1929  to  Sopt.   30,   1935,    inolualTe. 
(Station  abandoned  Sept.   30,  1935). 

-  Boalo  Data  obtolnod  from  Bator  Supply  Papers,  printed 
by  the  U.  S.   Department  of  the  interior. 


■  Mo  diversions  or  additions  exist  • 


.  this  stream* 


SOlffiURY  BT  YEABS 

Annual  Total  and  Dally  ilaxiimim,  ifln4tmm;  -jk,  ATorago  Dlsonarge 

In  Million  Gallons  Per  Square  lilla 


Year  ending  September  30, 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

Annual  Total 

144.681 

170.241 

203.458 

296.417 

118.775 

225.951 

Dally  Maximum 

15.192 

10.516 

11.660 

12.970 

6.594 

6.376 

Daily  Minimum 

0.004 

0.009 

0.005 

0.010 

0.009 

0.036 

Daily  Average 

0.396 

0.466 

0.556 

0.812 

0.325 

0.619 

□ally  and  Monthly  Dlaonarge, 

In  Million  Galloon  par 

Square  itlla 

Day 

1929 

1930 

oot. 

Bov. 

MO. 

Jan. 

Tab. 

HAT. 

Apr. 

Bay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.086 

0.376 

0.764 

I 

0.383 

0.319 

0.676 

0.008 

0.080 

0.006 

O.OU 

a 

8.686 

0.327 

0.669 

W.197 

0.383 

0.297 

0.694 

0.061 

0.022 

0.004 

0.014 

3 

6.643 

0.481 

0.176 

0.619 

0.376 

0.288 

0.471 

0.042 

0.027 

0.004 

0.013 

4 

1.733 

8.229 

0.819 

1 

0.376 

0.288 

0.432 

0.033 

0.083 

0.006 

0.014 

6 

0.812 

1.362 

0.410 

3.644 

0.310 

0.276 

0.392 

0.032 

0.019 

O.OU 

6 

0.481 

0.969 

0.402 

1.419 

0.383 

0.298 

0.380 

0.029 

0.013 

0.009 

7 

0.338 

0.764 

-0.278 

0.440 

1.021 

0.340 

1.732 

0.392 

0.028 

0.014 

0.006 

e 

0.871 

0.619 

0.297 

0.410 

0.667 

1.300 

1.300 

0.349 

0.088 

0.014 

O.OU 

9 

0.827 

0.619 

0.278 

0.406 

0.819 

0.969 

0.969 

0.898 

0.039 

0.014 

0.017 

10 

0.170 

0.427 

0.840 

0.376 

0.602 

0.764 

0.641  . 

0.871 

0.818 

0.013 

■0.00-1 

0.016 

u 

0.140 

0.410 

0.887 

0.308 

0.449 

0.764 

0.888 

0.836 

o.soa 

0.013 

0.018 

12 

0.118 

0.406 

0.818. 

0.383 

0.398 

1.243 

0.688 

0.810 

0.167 

0.011 

O.OU 

13 

0.101 

0.349 

0.292 

0.376 

0.484 

0.969 

0.484 

0.179 

0.101 

0.016 

14 

0.092 

0.327 

0.969 

0.380 

0.434 

0.916 

0.487 

0.183 

0.061 

0.017 

16 

0.096 

0.380 

0.716 

0.349 

0.406 

0.764 

0.398 

0.806 

0.088 

0.017 

16 

0.096 

0.376 

0.686 

0.336 

0.383 

0.667 

0.349 

0.200 

0.048 

0.006 

0.017 

17 

0.114 

0.686 

0.811 

0.310 

0.867 

0.633 

0.383 

0.183 

0.062 

■0.009 

0.012 

0.080 

18 

0.096 

4.342 

0.628 

0.319 

0.368 

0.B94 

0.402 

0.183 

0.087 

1 

0.017 

19 

0.074 

2.989 

0.681 

0.363 

0.812 

0.408 

0.179 

0.128 

W.017 

0.017 

20 

0.079 

1.732 

0.338 

0.619 

0.376 

0.178 

0.087 

0.017 

21 

0.067 

1.243 

0.387 

0.608 

0.468 

0.126 

0.068 

J 

0.016 

28 

0.664 

0.916 

0.897 

0.440 

0.864 

0.109 

0.044 

0.008 

0.014 

0.013 

23 

16.192 

0.716 

■0.218 

0.297 

0.410 

0.916 

0.101 

0.038 

0.009 

0.013 

0.014 

24 

2.379 

0.619 

0.297 

0.410 

0.811 

0.092 

0.038 

0.008 

0.012 

0.014 

28 

1.419 

0.567 

•0.087 

0.327 

0.406 

0.633 

0.092 

0.087 

0.007 

0.014 

0.012 

26 

0.917 

0.481 

0.468 

0.819 

0.686 

0.087 

0.061 

0.'012 

0.010 

87 

0.667 

0.438 

0.602 

0.462 

0.802 

0.494 

0.083 

0.068 

0.013 

0.010 

28 

0.360 

1.021 

0.406 

0.410 

0.427 

0.098 

0.039 

0.018 

0.010 

89 

0.449 

0.308 

1.623 

0.368 

0.419 

0.087 

0.027 

■0.006 

0.013 

0.010 

30 

0.406 

1.136 

0.368 

0.402 

0.078 

0.023 

0.018 

0.009 

31 

0.402 

0.969 

0.349 

0.074 

0.018 

Total 

36.606 

86.247 

13.611 

8.836 

16.347 

18.170 

16.744 

7.074 

0.11? 

0.334 

0.876 

0.400 

UI. 

16.192 

4.342 

1.883 

0.764 

3.644 

1.300 

1.738 

0.694 

0.306 

0.087 

0.018 

O.OU 

ulo. 

0.026 

0.303 

0.176 

0.087 

0.197 

0.310 

0.876 

0.074 

0.083 

0.006 

0.004 

0.006 

ATer. 

1.180 

0.842 

0.436 

0.283 

0.348 

0.686 

0.368 

0.228 

0.071 

o.ou 

0.009 

0.013 

Dolly  ond  Monthly  Dls 

herge, 

n  Vllllon  Gellone  per  Square  :'lie 

Day 

1930 

1931 

Out. 

Nov. 

Dec. 

Jen. 

Fob. 

Vcr. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.010 

0.029 

0.061 

0.083 

0.340 

1.96P 

0.494 

0.461 

0.041 

0.287 

0.179 

2 

0.010 

0.014 

0.061 

0.041 

1.337 

3.709 

0.419 

0.402 

0.048 

0.810 

0.137 

3 

0.014 

0.057 

0.028 

0.698 

2.6KS 

0.410 

0.333 

0.048 

0.192 

0.170 

4 

■0.019 

0.014 

0.061 

0.028 

0.454 

1.837 

0.367 

0.268 

0.070 

0.187 

0.192 

5 

■0.009 

0.083 

0.096 

0.028 

0.353 

1.470 

0.323 

0.254 

0.07e 

0.192 

0.165 

6 

0.033 

0.338 

0.030 

0.279 

1.337 

0.297 

0.236 

0.087 

0.183 

0.131 

7 

0.017 

0.057 

0.698 

0.061 

0.254 

1.357 

0.292 

0.216 

0.310 

0.144 

0.103 

e 

0.011 

o.oe? 

0.897 

0.032 

0.610 

1.243 

3.884 

0.292 

9.840 

0.126 

0.078 

9 

0.074 

0.254 

0.786 

0.881 

1.968 

0.279 

0.168 

0.103 

0.070 

10 

•0.014 

0.052 

0.831 

0.406 

0.786 

1.413 

0.2S7 

6.371 

0.118 

0.078 

11 

•0.012 

0.048 

0.427 

0.349 

0.634 

1.082 

0.179 

6.196 

0.187 

0.074 

12 

0.058 

•0.126 

0.898 

0.297 

0.538 

0.929 

0.167 

1.715 

0.149 

0.070 

1! 

0.017 

0.041 

0.257 

0.268 

0.164 

2.378 

0.109 

0.989 

0.131 

0.057 

14 

0.017 

0.039 

0.170 

0.240 

0.440 

3.011 

0.101 

0.654 

0.109 

0.052 

15 

0.013 

0.019 

0.027 

0.061 

0.140 

0.218 

0.392 

2.839 

0.126 

0.338 

0.067 

0.070 

16 

0.014 

0.019 

0.018 

0.061 

0.848 

0.231 

0.358 

1.593 

0.135 

0.468 

0.061 

0.070 

17 

0.012 

0.021 

0.017 

0.061 

0.868 

0.218 

0.321 

1.186 

0.122 

1.413 

0.061 

0.070 

IS 

0.014 

0.026 

0.014 

0.200 

0.887 

0.297 

0.989 

0.103 

10.516 

0.061 

0.087 

19 

0.014 

0.868 

0.240 

0.268 

0.766 

0.087 

8.839 

0.162 

0.078 

eo 

0.013 

•0.083 

0.358 

0.862 

0.192 

1.413 

0.074 

1.470 

0.262 

0.061 

SI 

1 

0.367 

0.862 

0.198 

3.624 

0.057 

1.186 

0.227 

0.070 

82 

■0.022 

•0.017 

0.305 

0.297 

0.271 

8.378 

0.076 

1.337 

0.248 

0.057 

23 

^0.012 

0.857 

0.323 

2.663 

7.244 

0.092 

0.881 

0.218 

0.057 

24 

J 

0.061 

0.227 

0.319 

1.243 

3.011 

0.087 

0.881 

o.ie3 

0.353 

£9 

0.013 

0.061 

0.198 

0.487 

0.929 

1.966 

0.061 

0.978 

0.149 

0.168 

26 

0.019 

0.023 

0.089 

0.061 

0.187 

0.440 

0.834 

1.470 

0.057 

0.748 

0.165 

0.333 

87 

0.017 

0.C22 

0.105 

0.186 

0.140 

0.383 

1.133 

1.030 

0.070 

0.471 

0.323 

0.440 

28 

1 

0.019 

0.333 

0.135 

0.140 

1.470 

0.881 

0.786 

0.052 

0.398 

0.383 

0.875 

39 

■0.019 

.0.016 

0.818 

0.108 

6.388 

0.748 

0.610 

0.048 

0.335 

0.310 

0.173 

30 

0.021 

0.118 

0.101 

8.239 

0.610 

0.572 

0.039 

0.866 

0.854 

0.144 

31 

0.061 

o.oe3 

1.470 

0.494 

0.240 

0.810 

Total 

0.402 

0.579 

1.660 

3.857 

S.870 

22.330 

30.749 

48.887 

4.849 

41.335 

5.622 

4.101 

Mai. 

0.019 

0.028 

0.353 

0.698 

0.834 

6.588 

3.709 

7.244 

0.491 

10.316 

0.363 

0.440 

Mln. 

0.009 

0.014 

0.014 

0.067 

0.088 

0.818 

0.198 

0.892 

0.039 

0.041 

0.061 

0.058 

ATer. 

0.013 

0.019 

0.054 

0.124 

0.210 

0.720 

1.029 

1.577 

0.162 

1.333 

0.181 

0.157 

1931 

1932 

Day 

oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

»eb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.110 

0.053 

0.057 

0.149 

1.063 

0.231 

5.9e3 

0.786 

0.806 

0.101 

0.086 

1 

Z 

0.092 

0.048 

0.053 

1.969 

0.888 

0.210 

3.368 

0.831 

0.163 

0.083 

0.028 

W.011 

3 

0.098 

0.048 

0.053 

1.083 

0.786 

0.801 

8.840 

0.611 

0.162 

0.037 

0.030 

4 

0.076 

0.046 

0.057 

0.742 

2,e39 

0.406 

1.472 

0.493 

0.144 

0.087 

0.041 

J 

5 

0.066 

0.041 

0.057 

0.333 

4.689 

0.930 

1.245 

0.463 

0.149 

0.083 

0.039 

0.0O9 

6 

0.037 

0.053 

0.978 

2.840 

1.136 

1.083 

0.419 

0.287 

0.078 

0.038 

0.007 

7 

0.035 

0.046 

1.694 

1.472 

1.266 

0.662 

0.368 

0.168 

0.076' 

0.086 

0.009 

8 

■0.061 

1 

0.038 

1.136 

1.168 

0.889 

0.766 

0.336 

0.168 

0.158 

0.084 

9 

0.070 

0.978 

0.978 

0.655 

1.083 

1.031 

0.118 

0.101 

0.080 

10 

0.067 

>0.030 

0.131 

0.742 

0.786 

0.611 

3.886 

3.712 

0.114 

0.078 

0.017 

■0.007 

11 

0.053 

J 

0.849 

0.611 

0.742 

0.584 

3.188 

7.904 

0.110 

0.061 

0.014 

12 

0.053 

0.039 

1.031 

0.493 

0.633 

0.437 

2.686 

8.996 

0.118 

0.057 

1 

13 

0.048 

0.7« 

0.463 

0.533 

0.371 

1.839 

11.660 

0.140 

0.044 

».on 

14 

0.053 

0.978 

0.433 

0.454 

0.388 

1.472 

3.196 

0.174 

0.039 

1 

0.006 

15 

0.053 

0.639 

0.364 

0.419 

0.306 

1.136 

2.839 

0.170 

0.035 

J 

0.006 

16 

0.037 

•0.041 

0.433 

0.336 

0.406 

0.306 

0.930 

1.969 

0.149 

0.078 

O.O09 

0.007 

17 

0.057 

0.323 

0.319 

0.393 

1.358 

0.786 

1.415 

0.158 

0.074 

0.009 

0.007 

18 

0.057 

0.862 

0.293 

0.376 

1.063 

0.748 

1.083 

0.170 

0.057 

0.014 

0.006 

19 

0.048 

0.831 

0.871 

0.349 

0.834 

0.611 

0.e82 

0.163 

0.037 

0.044 

0.006 

£0 

0.048 

0.806 

0.249 

0.319 

0.766 

0.533 

0.742 

0.163 

0.037 

0.048 

0.006 

21 

0.048 

0.1B3 

0.231 

0.288 

0.766 

0.461 

0.655 

0.188 

0.030 

0.039 

0.005 

22 

0.044 

0.174 

0.228 

0.884 

1.969 

0.411 

0.611 

0.114 

0.026 

0.088 

0.005 

83 

0.039 

0.168 

0.336 

0.875 

8.686 

0.406 

0.481 

0.110 

0.088 

0.084 

0.007 

24 

0.037 

■O.037 

0.153 

1.136 

0.868 

1.839 

0.362 

0.488 

0.098 

0.041 

0.019 

0.006 

86 

0.037 

0.149 

0.786 

0.845 

1.301 

0.358 

0.371 

0.076 

0.088 

0.014 

0.006 

86 

0.037 

0.186 

0.659 

0.845 

1.188 

0.406 

0.336 

0.070 

0.084 

0.007 

0.O06 

27 

0.038 

0.039 

0.114 

0.655 

0.849 

1.168 

0.358 

0.314 

0.092 

0.088 

0.007 

0.009 

88 

0.038 

0.048 

0.110 

0.659 

0.266 

3.886 

0.301 

0.293 

0.319 

0.028 

0.009 

0.011 

89 

0.041 

0.048 

0.114 

0.756 

0,854 

3.368 

0.884 

0.294 

0.170 

0.011 

0.011 

0.0O9 

30 

0.048 

0.053 

0.114 

8.240 

6.196 

0.873 

0.231 

0.122 

0.039 

0.014 

0.010 

31 

0.033 

0.114 

1.594 

7.168 

0.814 

0.032 

0.012 

Totel 

1.714 

1.207 

7.234 

83.074 

83.897 

43.677 

39.617 

99.921 

4.467 

1.770 

0.691 

0.829 

Hex. 

0.110 

0.053 

1.031 

8.840 

4.689 

7.468 

5.963 

11.660 

0.319 

0.198 

0.048 

O.OU 

Mln. 

0.032 

0.030 

0.038 

0.149 

0.246 

0.201 

0.276 

0.214 

0.070 

0.081 

0.007 

0.006 

Atop. 

0.055 

0.040 

0.833 

0.748 

0.889 

1.411 

1.319 

1.804 

0.149 

0.097 

0.081 

0.007 

TO'*N  ORSSK 
Daily  bAi  Monthly  DUflhu-ge,   Id  IUIUod  Gallons  per  Square  Mile 


Day 

1032 

1933 

Oat., 

Hot. 

Ceo. 

Jan. 

Fab. 

Uar. 

Apr. 

May 

June 

July 

AUg. 

Sept. 

1 

0.010 

0.114 

0.301 

0.911 

0.766 

0.493 

1.166 

0.333 

0.368 

0.033 

0.088 

0.070 

a 

0.011 

0.430 

0.249 

0.633 

0.742 

0.463 

1.594 

0.956 

0.288 

0.067 

0.084 

0.081 

3 

0.010 

0.876 

0.349 

0.624 

0.656 

0.426 

1.694 

1.245 

0.868 

0.067 

0.088 

0.O67 

4 

0.011 

0.209 

0.814 

0.481 

0.633 

0.371 

1.472 

1.136 

0.893 

0.170 

0.033 

0.081 

a 

0.017 

0.133 

0.301 

0.441 

0.473 

0.336 

1.188 

0.930 

0.871 

0.101 

0.063 

0.672 

a 

0.033 

0.140 

0.170 

0.368 

0.624 

0.314 

1.083 

1.632 

0.246 

0.070 

0.044 

0.306 

7 

o.ool 

0.128 

0.182 

0.314 

0.611 

0.309 

6.416 

3.536 

0.301 

0.063 

0.037 

0.179 

s 

0.031 

0.133 

0.186 

0.234 

0.743 

1.188 

3.688 

4.233' 

0.319 

0.044 

0.084 

0.116 

9 

0*.037 

0.133 

0.138 

0.888 

0.684 

0.930 

1.989 

8.201 

0.349 

0.041 

0.080 

C.002 

10 

0.039 

3.188 

0.133 

0.336 

0.349 

0.786 

1.694 

9.216 

0.822 

0.061 

0.028 

0.070 

n 

0.033 

1.332 

0.149 

0.308 

0.393 

0.672 

1.363 

5.416 

0.170 

0.063 

0.088 

0.087 

u 

0.030 

0.834 

0.133 

0.309 

0.437 

0.493 

5. 983 

4.091 

0.136 

0.046 

0.037 

O.07B 

13 

0.014 

0.483 

0.144 

0.368 

0.698 

0.666 

3.333 

2.839 

0.122 

0.030 

0.035 

0.063 

14 

0.011 

0.379 

0.192 

0.309 

0.873 

18.970 

8.633 

2.240 

0.101 

0.026 

0.061 

0.074 

13 

0.011 

0.293 

0.228 

0.864 

0.863 

8.963, 

1.694 

1.716 

0.105 

0.024 

0.037 

0.105 

13 

o.ou 

0.871 

0.037 

0.399 

0.766 

3.636 

1.694 

1.594 

0.110 

0.039 

0.084 

0.493 

17 

0.070 

0.271 

0.249 

0.888 

2.840 

6.694 

1.416 

0.186 

0.037 

0.088 

0.766 

IB 

0.433 

0.319 

0.249 

0.634 

1.716 

4.411 

1.083 

0.170 

0.088 

0.028 

0.406 

19 

0.481 

2.339 

•0.099 

0.249 

0.786 

4.411 

3.166 

0.930 

0.188 

0.020 

0.019 

0.245 

SO 

0.309 

4.411 

0.243 

0.888 

8.379 

7.249 

0.7B6 

0.110 

0.024 

0.186 

81 

0.1S8 

1.839 

0.243 

1.063 

6.415 

6.963 

0.690 

0.098 

0.022 

0.192 

32 

0.131 

1.083 

0.309 

0.766 

3.669 

3.368 

0.572 

0.073 

■0.024 

0.082 

0.118 

33 

0.114 

0.748 

0.074 

0.441 

0.699 

2.833 

.  2.240 

0.633 

0.070 

0.034 

0.105 

34 

0.078 

0.911 

0.410 

0.362 

0.911 

1.969 

1.716 

0.464 

0.061 

0.634 

0.087 

33 

0.070 

0.493 

0.930 

0.368 

0.572 

1.632 

1.472 

0.493 

0.067 

0.032 

0.366 

0.070 

33 

0.070 

0.434 

0.976 

7.904 

0.786" 

1.301 

1.846 

0.433 

0.063 

0.0B7 

0.174 

0.099 

37 

0.033 

0.371 

0.930 

3.398 

0.611 

1.188 

0.030 

0.384 

0.070 

0.078 

0.003 

0.091 

36 

0.332 

0.288 

1.718 

8.100 

0.578 

1.366 

0.766 

0.362 

0.093 

0.069 

0.070 

0.057 

39 

0.183 

0.343 

1.338 

1.416 

1.188 

0.95S 

0.358 

0.083 

0.091 

0.118 

0.091 

30 

0.189 

0.319 

0.978 

1.063 

1.031 

0.911 

0.408 

0.081 

0.048 

0.114 

0.057 

31 

0.103 

0.662 

0.662 

0.978 

0.633 

0.037 

0.098 

Total 

3.103 

23.118 

11.513 

25.446 

18.981 

66.943 

76.825 

56.627 

4.900 

1.565 

8.548 

4.045 

UBX. 

0.4SS 

0.411 

1.719 

7.904 

1.083 

18.970 

7.249 

9.216 

0.356 

0.170 

0.634 

0.786 

Mln. 

0.010 

0.114 

0.057 

0.24S 

0.349 

0.306 

0.911 

0.368 

0.0S3 

0.080 

0.019 

0.057 

Avar. 

0.100 

0.789 

0.371 

0.821 

0.877 

2.192 

2.559 

1.883 

0.184 

0.051 

0.082 

0.195 

1933 

1934 

Day 

Oat. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Uar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.046 

0.057 

0.044 

0.978 

0.174 

0.087 

0.B30 

0.236 

0.066 

0.061 

0.024 

0.014 

2 

0.067 

0.063 

0.040 

2.100 

0.174 

0.110 

0.786 

0.227 

0.061 

0.053 

0.022 

0.013 

3 

0.066 

0.053 

0.048 

0.978 

0.153 

0.611 

0.231 

0.048 

0.048 

0.034 

0.011 

4 

0.083 

0.053 

0.053 

0.699 

■0.153 

0.262 

1.186 

0.262 

0.046 

0.040 

0.019 

0.017 

6 

0.O61 

0.061 

0.083 

2.533 

1.672 

2.533 

0.254 

0.042 

0.037 

0.020 

0.048 

6 

0.0S3 

0.078 

0.074 

2.380 

1.441 

1.716 

0.822 

0.037 

0.030 

0.018 

0.042 

7 

0.048 

0.135 

0.070 

6.594 

0.131 

0.6£9 

1.632 

0.188 

C.032 

0.037 

0.017 

0.037 

e 

0.048 

0.153 

0.066 

4.629 

0.153 

0.668 

1.136 

0.170 

0.032 

0.040 

0.015 

0.032 

s  , 

0.044 

0.118 

0.066 

2.240 

0.110 

0.524 

0.930 

0.162 

0.040 

0.037 

0.015 

0.027 

10 

0.048 

0.105 

.0.048. 

1.416 

0.110 

0.840 

0.78Q 

0.149 

0.046 

0.03O 

0.088 

0.020 

u 

0.044 

0.096 

0.044 

1.031 

0.110 

0.218 

1.166 

0.163 

0.063 

0.030 

0.026 

0.016 

12 

0.040 

0.074 

0.030 

0.834 

1 

0.840 

2.360 

0.135  ' 

0.048 

0.0E7 

0.028 

0.013 

ia 

0.040 

0.074 

0.087 

0.699 

M.1S1 

0.328 

1.694 

0.144 

0.053 

0.030 

0.024 

0.018 

14 

0.039 

0.070 

0.066 

0.611 

[ 

0.524 

1.188 

0.144 

0.048 

0.048 

0.028 

0.026 

16 

0.039 

0.063 

6.074 

0.572 

J 

0.458 

0.930 

0.170 

0.040 

0.048 

0.028 

0.032 

16 

0.032 

0.048 

0.101 

0.428 

0.153 

0.437 

0.862 

0.227 

0,034 

0.048 

0.098 

0.096 

17 

0.083 

0.057 

0.742 

0.362 

0.131 

0.345 

1.083 

0.218 

0.032 

0.034 

0.88£ 

3.186 

18 

0.101 

0.06A 

1.358 

0.110 

0.332 

0.786 

0.179- 

0.037 

0.0£4 

0.854 

0.699 

19 

0.110 

0.057 

0.699 

0.131 

0.301 

0.699 

0.158 

3.362 

0.022 

0.131 

0.358 

20 

0.074 

0.065 

0.533 

0.110 

0.279 

0.742 

0.136 

0.930 

0.017 

0.070 

0.279 

81 

0.066 

0.057 

0.6S5 

-0.306 

0.096 

0.268 

0.672 

0.122 

0.397 

0.012 

0.053 

0.197 

£2 

0.067 

0.061 

0.493 

0.087 

0.862 

0.533 

0.116 

0.245 

0.016 

0.042 

0.192 

£3 

0.083 

0.066 

0.406 

0.078 

0.856 

0.533 

0.105 

0.210 

0.018 

0.040 

0.231 

24 

0.078 

0.066 

0.323 

0.070 

0.846 

0.463 

0.101 

0.179 

0.013 

0.032 

0.170 

25 

0.061 

0.061 

0.288 

0.066 

0.258 

0.393 

0.136 

0.136 

0.009 

0.027 

0.135 

29 

0.066 

0.053 

0.314 

0.240 

0.066 

0.419 

0.368 

0.126 

0.118 

0.013 

0.027 

0.116 

27 

0.057 

0.053 

0.218 

0.218 

0.066 

1.188 

0.336 

0.110 

0.110 

0.009 

0.023 

0.118 

£8 

0.061 

0.087 

0.131 

0.210 

0.070 

3.013 

0.319 

0.096 

0.063 

0.018 

0.022 

0.118 

20 

0.063 

0.048 

0.218 

0.206 

1.716 

0.271 

0.087 

0.074 

0.023 

0.023 

0.186 

30 

0.063 

0.048 

0.216 

0.170 

1.846 

0.264 

0.087 

0.066 

0.080 

0.023 

3.188 

31 

0.067 

0.264 

0.163 

0.978 

0.070 

0.023 

0.016 

Total 

1.860 

2.097 

7.814 

38.728 

3.332 

19.066 

27.682 

4.921 

6.708 

0.909 

2.097 

9.679 

Hex. 

0.110 

0.163 

1.368 

6.894 

0.174 

3.013 

8.633 

0.262 

3.368 

0.061 

0.862 

3.188 

tUa. 

0.038 

0.048 

0.030 

0.163 

0.066 

0.087 

0.284 

0.070 

0.038 

0.009 

0.016 

0.011 

Aver. 

0.069 

0.070 

0.262 

1.08.7 

0.119 

0.616 

0.981 

0.169 

0.224 

0.029 

0.068 

0.319 

Dally  «id  llontoly  Diecherge,   la  Million 

Gallon* 

par  Sahara  Mile 

d*t 

ISM 

1BBB 

Oot. 

Hot. 

Deo. 

7m. 

r»B. 

Iter. 

Apr. 

Ma? 

June 

July 

lag. 

Sept. 

1 

1.063 

0.083 

3.712 

0.524 

0.437' 

1.415 

o'.iii 

0.319 

0.183 

0.24S 

0.036 

0.061 

2 

0.611 

0.070 

5.363 

0.566 

0.437 

1.301 

0.572' 

0.611 

0.153 

0.166 

0.040 

0.100 

3 

0.419 

0.061 

1.716 

0.524 

0.437 

1.301 

0.533 

3.537 

0.153 

0.105 

0.166 

0.144 

4 

0.323 

0.C9 

1.031 

0.460 

0.393 

1.415 

0.454 

£.240 

0.153 

0.063 

0.362 

0.655 

5 

0.253 

0.148 

0.834 

0.393 

0.306 

LISA 

0.432 

1.594 

0.153 

0.070 

0.179 

2.240 

8 

0.262 

0.131 

0.655 

0.393 

0.262 

1.083 

0.786 

1.358 

0.148 

0.083 

0.U4 

0.930 

7 

0.319 

0.118 

0.572 

0.393 

0.240 

0.978 

o.69r 

2.839 

0.135 

0.074 

0.133 

0.533 

8 

0.251 

0.092 

C.J33 

0.393 

0.349 

0.978 

0.742 

2.101 

0.144 

0.419 

0.144 

0.362 

g 

0.179 

0.079 

0.4 19 

1.839 

0.524 

0.742 

1.301 

1.594 

0.266 

0.135 

0.170 

0.284 

10 

0.144 

0.079 

0.306 

2.360 

0.655 

0.655 

3.189 

2.101 

0.S68 

0.127 

0.167 

0.26S 

u 

0.135 

0.079 

0.218 

1.639 

0.611 

0.834 

3.687 

2.10* 

0.179 

0.118 

2.240 

0.236 

u 

0.12? 

O.O'O 

0.240 

1.245 

0.524 

1.245 

2.639 

1.594 

0.135 

0.092 

0.572 

0.192 

13 

0.116 

0.066 

0.240 

1.031 

0.480 

1.716 

2.839 

1.358 

0.1S7 

0.087 

0.345 

0.162 

14 

0.100 

0.066 

0.271 

0.634 

0.655 

1.716 

2.240 

1.168 

0.105 

0.079 

0.262 

0.140 

15 

0.100 

0.057 

0.245 

0.655 

1.716 

1.472 

1.716 

0.978 

0.096 

0.100 

0.262 

0.131 

ie 

0.092 

0.057 

0.279 

0.611 

5.590 

1.415 

1.472 

0.742 

0.100 

0.057 

0.197 

0.118 

17 

0.087 

0.048 

0.258 

0.611 

6.376 

1.168 

1.135 

0.655 

0.087 

0.057 

0.175 

:.ioo 

IB 

D.074 

0.048 

0.201 

0.742 

4.061 

0.978 

0.930 

0.572 

0.087 

0.079 

0.135 

0.100 

19 

0.051 

0.048 

0.192 

C.611 

2.380 

0.682 

0.834 

0.493 

0.100 

0.048 

0.13S 

0.0QT 

SO 

0.070 

0.052 

0.332 

0.786 

1.639 

0.634 

0.699 

1.428 

0.122 

0.048 

0.122 

0.450 

a. 

0.070 

0.061 

0.197 

1.301 

1.358 

0.786 

0.699 

0.533 

0.201 

0.087 

0.114 

0.301 

22 

0.061 

0.061 

0.253 

3.013 

1.188 

1.031 

0.572 

0.493 

0.157 

0.135 

0.114 

0.162 

S3 

0.057 

0.192 

0.223 

2.380 

1.063 

0.B34 

0.493 

0.397 

0.185 

0.135 

0.109 

0.135 

£4 

0.057 

1.188 

0.236 

1.594 

0.786 

1.135 

0.45/ 

0.358 

0.135 

0.083 

0.079 

0.118 

S3 

0.061 

0.523 

0.236 

1.301 

1.135 

0.930 

0.406 

0.306 

0.109 

0.070 

0.057 

o.ioo 

£6 

0.083 

0.364 

0.533 

1.092 

2.101 

0.930 

0.371 

0.288 

0.092 

0.092 

0.061 

0.083 

£7 

0.083 

0.506 

l.ne 

0.873 

2.580 

0.786 

0.332 

0.266 

0.092 

0.083 

0.079 

0.083 

S3 

0.096 

0.879 

0.682 

0.742 

1.594 

0.74S 

0.323 

0.245 

0.083 

0.057 

0.122 

0.083 

29 

0.092 

0.611 

C.SF2 

0.6U 

0.784 

0.323 

0.231 

0.079 

0.052 

0.105 

0.083 

50 

0.079 

2.639 

0.699 

0.524 

0.655 

0.336 

0.218 

0.432 

0.048 

0.083 

0.074 

51 

0.066 

0.460 

0.437 

0.611 

0.2O5 

0.036 

0.066 

Total 

5.593 

7.985 

21.954 

30.720 

39.897 

32.562 

32.218" 

31.943 

4.477 

3.150 

6.939 

6.612 

Vu. 

1.083 

2.639 

3.712 

3.013 

6.576 

1.716 

3.687 

3.537 

0.432 

0.419 

2.240 

£.141 

:■':-- 

0.057 

0.048 

0.192 

0.393 

0.240 

0.611 

0.323 

0.205 

0.079 

0.036 

0.058 

0.061 

irer. 

0.180 

0.266 

0.708 

0.991 

1.425 

1.050 

1.074 

1.030 

0.149 

0.102 

0.224 

0.284 

0.8 
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29  to  Sep 

REEK 
)TOWN 
.  30, 1935 

ncl. 

1 

50  100  150  200  250 

STORAGE  REQUIRED"  MILLION   GALLONS 


300 


I4ST  BRANCH  WICOMICO  RIVER 


LOOATIOH  OK  GAGING  STATIOE 

DRAINAGE  AREA  AT  STATION 

DRAINAGE  AREA  AT  MOUTH 

FLOW  DATA  FRS8SNTSD  HEREWITH 


•  ffater-stago  reoordor  above  spillway  of  shoemaker 
Dam,  £  mileo   southeast  of  Salisbury,  Bicomloo  County. 

-  J.7.3  oquora  miles. 

-  836  nqunro  mlloo. 

-  Oot.  4,  1989  to  data,     for  7  intervals  of  variable 
duration  from  the  origin  of  the  station  to  data,  the 
gaga  has  boon  inoperative. 

-  Baaio  data  obtained  from  Water  Supply  papers  printed 
by  the  u.  8.  Department  of  the  interior. 

-  Ho  diversions  or  additions  exist  on  thle  stream. 


SOHIARY  BY  YEARS 

Annual  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Dlsobargs 

In  Million  Gallons  Per  Square  Mile 


Year  ending  September  30, 

*1930 

1931 

1932 

*1933 

♦1934 

•1935 

•1936 

•1937 

Annual  Total 
Dai  ly  Maximum 
Daily  Minimum 
Daily  Averaga 

150.514 
2.180 
0.075 
0.416 

89.529 
1.011 
0.075 
0.245 

208.199 
3.667 
0.123 
0.569 

284.851 
4.481 
0.135 
0.876 

146.774 
5.228 
0.332 
1.034 

327.499 
7.356 
0.336 
1.046 

87.040 
8.140 
0.265 
0.626 

390.776 

10.380 
0.299 

1.195 



1                                                 t 

Not   for  a  complete  yaar  -  Bee  detailed  tables 

Dally  and  Monthly  Disoharge, 

in  Million  Gallons  per  square  Uila 

fl  Bay 

1989 

1930 

Oot. 

Nov. 

Dec 

Jan* 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

Tune 

July 

Aug. 

Sept. 

1     1 

0.239 

0.291 

0.478 

0.608 

0.871 

0.300 

0.891 

0.846 

0.248 

0.202 

0.105 

1      8 

0.314 

0.478 

0.478 

0.709 

0.638 

0.340 

0.314 

0.846 

0.269 

0.284 

0.208 

1      3 

0.S91 

1.086 

0.306 

0.039 

0.478 

0.360 

0.340 

0.292 

0.224 

0.142 

0.179 

1      * 

0.416 

0.571 

0.478 

0.478 

0.933 

0.639 

0.300 

0.891 

0.869 

0.808 

0.202 

0.179 

1      ** 

0.314 

0.078 

0.636 

0.446 

1.187 

0.808 

0.314 

0.340 

0.269 

0.284 

0.268 

0.123 

1      e 

0.398 

0.338 

0.764 

0.314 

1.142 

0.478 

0.314 

0.314 

0.240 

0.824 

0.246 

0.148 

1      7 

0.306 

0.366 

0.784 

0.314 

1.273 

0.890 

0.678 

0.291 

0.314 

0.884 

0.179 

.0.148 

I      8 

0.340 

0.448 

0.038 

0.506 

0.639 

1.693 

0.746 

0.314 

0.314 

0.209 

0.179 

0.100 

I    e 

0.314 

0.338 

0.41S 

0.538 

0.839 

1.698 

0.638 

0.291 

0.340 

0.824 

0.160 

0.160 

10 

0.209 

0.340 

0.747 

0.808 

0.747 

1.696 

0.608 

0.209 

0.536 

0.179 

0.183 

0.179 

u 

0.844! 

0.418 

0.605 

0.478 

0.747 

1.143 

0.838 

0.891 

0.398 

0.891 

0.148 

0.100 

12 

0.809 

0.398 

0.336 

0.446 

0.605 

0.896 

0.538 

0.269 

0.314 

0.246 

0.824 

0.100 

13 

0.869 

0.448 

0.838 

0.418 

o.oob 

0.971 

0.508 

0.846 

0.291 

0.161 

0.179 

0.840 

14 

0.306 

0.418 

0.808 

0.448 

0.747 

0.890 

0.416 

0.398 

0.291 

0.142 

0.148 

0.179 

IB 

0.314 

0.366 

0.808 

0.478 

0.934 

0.672 

0.416 

0.538 

0.240 

0.179 

0.161 

0.148 

la 

0.869 

0.478 

0.478 

0.478 

0.859 

0.571 

0.448 

0.446 

0.246 

0.824 

0.824 

0.142 

17 

0.846 

0.340 

0.446 

0.478 

0.639 

0.606 

0.392 

0.360 

0.306 

0.884 

0.179 

0.103 

ie 

0.869 

0.446 

0.418 

0.639 

0.672 

1.098 

0.418 

0.398 

0.891 

0.202 

0.161 

0.105 

19 

0.869 

0.418 

0.314 

0.709 

0.709 

8.160 

0.416 

0.371 

0.209 

0.202 

0.101 

0.179 

80 

0.246 

0.366 

0.360 

0.747 

0.606 

1.486 

0.478 

0.478 

0.246 

0.179 

0.208 

0.160 

SI 

0.809 

0.340 

0.308 

0.784 

0.747 

0.072 

0.418 

0.398 

0.809 

0.846 

0.161 

0.105 

ce 

0.419 

0.448 

0.478 

0.889 

0.709 

0.039 

0.398 

0.891 

0.884 

0.340 

0.179 

0.123 

83 

0.448 

0.638 

0.338 

0.696 

0.784 

0.605 

0.419 

0.891 

0.808 

0.246 

0.284 

0.105 

84 

0.391 

0.709 

0.838 

0.681 

0.039 

0.538 

0.340 

0.340 

0.884 

Q.802 

0.090 

83 

0.846 

0.071 

0.638 

0.764 

0.308 

0.392 

0.366 

0.314 

0.340 

0.884 

0.105 

S3 

0.869 

0.340 

0.508 

0.709 

0.747 

0.340 

0.398 

0.314 

0.809 

0.224 

■0.198 

0.148 

87 

0.846 

0.478 

0.836 

0.639 

0.608 

0.314 

0.448 

0.291 

0.891 

0.161 

0.090 

88 

0.869 

0.416 

0.838 

0.871 

0.478 

0.300 

0.398 

0.291 

0.891 

0.148 

0.075 

89 

0.869 

0.071 

0.308 

0.871 

0.416 

0.398 

0.314 

0,202 

0.142 

0.090 

30 

0.314 

0.306 

0.508 

0.608 

0.398 

0.366 

0.340 

0.802 

0.161 

0.183 

0.183 

31 

0.360 

0.507 

0.608 

0.366 

0.291 

0.142 

0.183 

1  Total 

-8.088 

13.818 

16.740 

17.737 

81.078 

84.481 

13.129 

10.818 

8.040 

6.605 

5.898 

4.197 

Max. 

0.446 

0.709 

1.089 

0.696 

1.873 

8.180 

0.746 

0.671 

0.538 

0.340 

0.808 

0.246 

MID. 

0.846 

0.869 

0.891 

0.314 

0.478 

0.314 

0.314 

0.846 

0.208 

0.148 

0.183 

0.078 

[Avar. 

0.310 

0.440 

0.04S 

0.671 

0.7C4 

0.788 

0.437 

0.399 

0.284 

0.818 

0.164 

0.140 

US!  BRANCH  IICOUICO  rivzb 


Daily  and  Monthly  Dleoharge, 

In  Million  Gallons  par  Square  Mile 

Day 

1930 

1931 

Oot. 

Nov. 

Dao. 

Jan. 

Tab. 

Har. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.103 

0.148 

0.148 

0.183 

0.183 

0.160 

0.340 

0.340 

0.313 

0.208 

0.148 

0.246 

E 

0.141 

0.103 

0.133 

0.183 

0.148 

0.148 

0.871 

0.398 

0.478 

0.808 

0.142 

0.869 

3 

o.ieo 

0.179 

0.108 

0.108 

0.160 

0.160 

0.808 

0.418 

0.898 

0.179 

0.183 

0.291 

4 

0.178 

O.E69 

0.148 

0.183 

0.148 

0.183 

0.605 

0.366 

0.398 

0.179 

0.183 

0.398 

6 

0.148 

0.160 

0.160 

0.183 

0.133 

0.090 

0.639 

0.314 

0.869 

0.179 

0.284 

0.418 

6 

0.103 

0.148 

0.143 

0.884 

0.108 

0.090 

0.603 

0.891 

0.884 

0.846 

0.208 

0.846 

7 

0.103 

0.183 

0.183 

0.160 

0.148 

0.133 

0.67E 

0.639 

0.366 

0.314 

0.202 

0.869 

8 

0.183 

0.808 

0.108 

0.148 

0.183 

0.808 

0.746 

1.011 

0.837 

0.808 

0.284 

0.846 

g 

0.160 

0.160 

0.183 

0.183 

0.148 

0.143 

0.746 

0.881 

0.314 

0.179 

0.179 

0.884 

10 

0.183 

0.183 

0.103 

0.161 

0.148 

0.103 

0.673 

0.971 

0.298 

0.246 

0.202 

0.246 

11 

0.108 

0.148 

0.106 

0.148 

0.108 

0.148 

0.608 

0.639 

0.398 

0.869 

0.224 

0.208 

u 

0.103 

0.148 

Q.183 

0.808 

0.808 

0.108 

0.366 

0.639 

0.314 

0.808 

0.314 

0.824 

13 

0.103 

0.183 

0.160 

0.846 

0.148 

0.090 

0.398 

0.808 

0.846 

0.179 

0.418 

0.884 

u 

0.190 

0.179 

0.160 

0.161 

0.846 

0.106 

0.314 

0.639 

0.846 

0.161 

0.314 

0.161 

IB 

0.073 

0.846 

0.183 

0.108 

0.161 

0.103 

0.891 

0.340 

0.898 

0.179 

0.224 

0.224 

It 

o.ieo 

0.160 

0.108 

0.148 

0.179 

0.161 

0.314 

0.337 

0.398 

0.846 

0.179 

0.269 

17 

0.108 

0.148 

0.103 

0.148 

0.884 

0.846 

0.891 

0.340 

0.478 

0.179 

0.846 

0.179 

16 

0.180 

0.148 

0.843 

0.183 

0.179 

0.179 

0.340 

0.398 

0.869 

0.161 

0.179 

0.179 

19 

0.148 

0.161 

0.334 

0.869 

0.148 

0.868 

0.869 

0.314 

0.846 

0.148 

0.161 

0.869 

» 

o.oso 

0.884 

0.179 

0.884 

0.183 

0.334 

0.869 

0.891 

0.884 

0.148 

0.808 

0.808 

81 

0.078 

0.148 

0.183 

0.884 

0.161 

0.884 

0.869 

0.398 

0.808 

0.148 

0.308 

0.884 

a 

0.103 

0.148 

0.179 

0.884 

0.183 

0.179 

0.891 

0.478 

0.808 

0.161 

0.392 

0.398 

83 

0.143 

0.133 

0.160 

0.161 

0.183 

0.868 

0.340 

0.678 

0.884 

0.161 

0.709 

0.398 

M 

0.160 

0.143 

0.148 

0.161 

0.161 

0.346 

0.869 

0.678 

0.398 

0.846 

0.881 

0.891 

86 

0.090 

0.148 

0.108 

0.183' 

0.148 

0.808 

0.891 

0.605 

0.366 

0.884 

0.538 

0.846 

>e 

0.090 

0.103 

0.133 

0.183 

0.148 

0.181 

0.448 

0.606 

0.846 

0.179 

0.639 

0.571 

e? 

0.090 

0.090 

0.808 

0.143 

0.183 

0.161 

0.308 

0.448 

0.340 

0.148 

0.371 

0.896 

88 

0.183 

0.183 

0.161 

0.143 

0.183 

0.161 

0.418 

0.314 

0.884 

0.148 

0.366 

0.419 

» 

0.343 

0.183 

0.148 

0.133 

0.869 

0.314 

0.366 

0.884 

0.183 

0.340 

0.419 

30 

0.179 

0.103 

0.183 

0.183 

0.846 

0.869 

0.340 

0.884 

0.161 

0.291 

0.419 

31 

0.884 

0.183 

0.183 

0.846 

0.846 

0.179 

0.340 

Total 

4.074 

4.303 

4.380 

4.838 

4.143 

6.388 

18.876 

16.340 

9.880 

5.847 

.9.739 

9.249 

kkx. 

0.843 

0.869 

0.843 

0.869 

0.846 

0.868 

0.746 

1.011 

0.537 

0.314 

0.821 

0.896 

Hln. 

0.073 

0.090 

0.103 

0.103 

0.108 

0.090 

0.869 

0.846 

0.808 

0.123 

0.123 

0.161 

ATOT. 

0.131 

0.130 

0.141 

0.188 

0.148 

0.178 

0.489 

0.493 

0.308 

o.iga 

0.314 

0.309 

Day 

1931 

1932 

Oot. 

Hot. 

Dao. 

Jen. 

yen. 

BK. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.314 

0.346 

0.398 

0.340 

0.889 

0.308 

1.546 

0.889 

0.448 

0.340 

0.208 

0.869 

8 

0.366 

0.869 

0.398 

0.340 

0.890 

0.709 

1.318 

0.678 

0.478 

0.314 

0.202 

0.179 

3 

0.869 

0.834 

0.891 

0.808 

0.896 

0.449 

1.363 

0.671 

0.448 

0.340 

0.392 

0.202 

4 

0.314 

0.179 

0.340 

0.179 

0.971 

0.639 

1.143 

0.571. 

0.398 

0.314 

0.340 

0.148 

6 

0.314 

0.843 

0.869 

0.314 

1.449 

0.971 

0.881 

0.639 

0.398 

0.340 

0.314 

0.123 

3 

0.843 

0.869 

0.808 

0.869 

1.695 

1.143 

0.881 

0.308 

0.859 

0.419 

0.269 

0.391 

T 

0.869 

0.346 

0.161 

0.448 

1.449 

3.143 

0.881 

0.571 

0.678 

0.448 

0.246 

0.269 

8 

0.869 

0.884 

0.179 

0.573 

1.098 

3.667 

0.784 

0.639 

0.448 

0.366 

0.846 

0.179 

9 

0.314 

0.846 

0.398 

1.238 

0.971 

8.050 

0.934 

0.571 

0.398 

0.298 

0.398 

0.181 

10 

0.869 

0.284 

0.340 

2.430 

0.881 

1.318 

1.057 

0.608 

0.392 

0.292 

0.246 

0.179 

11 

0.846 

0.884 

0.891 

8.848 

0.784 

1.187 

1.404 

1.018 

0.418 

0.269 

0.284 

0.148 

It 

0.869 

0.334 

0.449 

1.893 

0.881 

1.143 

8.168 

1.018 

0.448 

0.891 

0.208 

0.148 

13 

0.834 

0.314 

0.391 

1.012 

0.709 

0.747 

1.744 

8.050 

0.678 

0.246 

0.808 

0.208 

14 

0.314 

0.419 

0.808 

0.934 

0.608 

0.784 

1.404 

3.211 

0.785 

0.291 

0.179 

0.846 

IB 

0.340 

0.884 

0.843 

0.896 

0.639 

0.747 

1.143 

2.050 

0.678 

0.891 

0.891 

0.224 

16 

0.366 

0.346 

0.824 

0.784 

0.639 

0.709 

1.037 

1.874 

0.338 

0.269 

0.340 

0.806 

17 

0.366 

0.884 

0.884 

0.784 

0.784 

0.881 

0.889 

1.057 

0.897 

0.246 

0.366 

0.298 

18 

0.869 

0.846 

0.808 

0.881 

0.881 

0.678 

0.784 

1.018 

0.678 

0.246 

0.418 

0.179 

19 

0.846 

0.366 

0.179 

0.639 

0.747 

0.709 

0.747 

0.888 

0.605 

0.291 

0.418 

0.181 

to 

0.891 

0.869 

0.161 

0.608 

0.881 

0.747 

0.747 

0.747 

0.786 

0.366 

0.340 

0.284 

81 

0.884 

0.869 

0.284 

0.871 

0.888 

0.881 

0.678 

0.747 

0.571 

0.292 

0.208 

0.269 

it 

0.846 

0.834 

0.398 

0.784 

0.747 

0.839 

0.678 

0.784 

0.571 

0.340 

0.884 

0.291 

83 

0.869 

0.834 

0.398 

0.638 

0.639 

0.896 

0.606 

0.709 

0.671 

0.846 

0.808 

0.313 

M 

0.340 

0.314 

0.891 

0.308 

0.678 

0.881 

0.709 

0.605 

0.479 

0.846 

0.846 

0.891 

38 

0.846 

0.314 

0.179 

0.608 

0.671 

0.934 

0.639 

0.605 

0.448 

0.869 

0.179 

0.179 

33 

0.808 

0.834 

0.179 

0.671 

0.608 

0.678 

1.018 

0.671 

0.418 

0.846 

0.179 

0.884 

17 

0.884 

0.884 

0.179 

0.603 

0.606 

0.881 

0.896 

0.571 

0.418 

0.846 

0.846 

0.892 

ta 

0.891 

0.369 

0.179 

0.603 

0.605 

1.696 

0.639 

0.709 

0.398 

0.340 

0.808 

0.869 

89 

0.478 

0.203 

0.101 

0.709 

0.603 

8.050 

0.889 

0.605 

0.398 

0.869 

0.161 

0.891 

30 

0.366 

0.898 

0.884 

0.971 

1.948 

0:709 

0.448 

0.366 

0.846 

0.179 

0.284 

31 

0.418 

0.898 

0.971 

1.497 

0.340 

0.246 

0.869 

Total 

9.179 

7.683 

8.1B9 

85.075 

84.447 

35.873 

30.067 

87.147 

16.038 

9.837 

8.118 

7.154 

atai. 

0.478 

0.419 

0.448 

8.848 

1.690 

3.667 

8.188 

3.811 

0.897 

0.448 

0.418 

0.603 

Mis. 

0.801 

0.179 

0.181 

0.170 

0.609 

0.448 

0.608 

0.340 

0.366 

0.246 

0.161 

0.183 

Arer. 

0.893 

0.256 

0.834 

0.810 

0.844 

1.188 

1.001 

0.877 

0.534 

0.899 

0.868 

0.239 

S4ST  BRAKE  HIOOMICO  RIVEt 


Dally  and  Monthly  Diaoharge, 

In  Ullllon  Oallono  par  Squara  Ulla 

Day 

1938 

1933 

oot. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

JUDS 

July 

laj. 

Sept. 

1 

0.869 

0.934 

0.366 

1.693 

0.138 

1.187 

0.881 

0.889 

0.747 

0.343 

0.660 

a 

0.808 

0.871 

0.476 

1.838 

1.187 

0.839 

0.896 

0.764 

0.806 

0.343 

0.S45 

3 

0.179 

0.416 

0.608 

1.143 

1.143 

0.896 

0.971 

0.621 

0.448 

0.747 

0.370 

« 

0.179 

0.392 

0.366 

1.036 

1.838 

0.934 

1.318 

0.747 

0.508 

0.516 

0.370 

5 

0.846 

0.314 

0.506 

0.821 

1.187 

0.764 

1.404 

0.606 

0.418 

0.317 

0.486 

0 

0.476 

0.418 

0.448 

0.896 

1.096 

0.659 

1.677 

1.056 

0.448 

0.370 

0.396 

• 

0.303 

0.871 

0.398 

0.764 

0.666 

0.971 

2.383 

1.018 

0.418 

0.370 

0.370 

8 

0.839 

0.446 

0.608 

0.896 

1.384 

1.098 

1.647 

0.934 

0.308 

0.343 

0.425 

o 

0.884 

0.330 

0.392 

1.143 

1.996 

0.934 

1.346 

1.318 

0.448 

0.317 

0.370 

10 

0.202 

1.120 

0.336 

1.404 

2.106 

0.747 

1.143 

1.232 

0.392 

0.263 

0.343 

u 

0.884 

0.639 

0.881 

1.363 

2.871 

0.896 

1.057 

1.187 

0.340 

0.316 

0.455 

12 

0.884 

1.187 

0.747 

1.404 

4.145 

0.764 

1.404 

1.018 

0.314 

0.423 

0.486 

is 

0.248 

0.764 

0.603 

1.838 

3.540 

0.681 

8.271 

0.896 

0.392 

0.317 

0.343 

it 

0.846 

0.709 

0.747 

1.167 

2.106 

0.669 

2.060 

0.896 

0.340 

0.317 

0.480 

15 

0.898 

0.605 

0.821 

0.934 

1.845 

0.784 

1.404 

0.747 

0.398 

0.291 

0.343 

la 

0.898 

0.336 

0.678 

0.821 

1.647 

0.747 

1.143 

1.236 

0.366 

0.266 

0  170 

17 

0.478 

0.338 

0.764 

0.69" 

1.449 

0.709 

1.346 

1.187 

0.448 

0.713 

0.315 

ie 

0.678 

0.747 

0.859 

0.934 

1.404 

0.639 

1.404 

0.681 

0.398 

0.579 

0.486 

u 

0.366 

0.747 

0.678 

0.747 

1.232 

0.696 

1.363 

0.934 

0.340 

0.343 

0.579 

£0 

0.869 

1.012 

0.747 

0.764 

2.030 

1.098 

2.316 

0.747 

0.340 

0.343 

0.370. 

81 

0.846 

0.571 

0.639 

0.639 

2.901 

0.621 

4.481 

0.621 

0.366 

0.317 

1.656 

22 

0.269 

0.371 

0.672 

0.934 

3.473 

1.096 

3.660 

0.671 

0.314 

0.317 

£3 

0.884 

0.871 

0.784 

0.709 

1.845 

1.067 

1.987 

0.639 

0.340 

0.265 

£4 

0.808 

0.560 

0.747 

0.672 

1.598 

0.971 

1.363 

0.639 

0.340 

0.243 

26 

0.224 

0.639 

1.838 

0.688 

1.449 

0.859 

1.363 

0.747 

0.891 

0.455 

n 

0.846 

0.747 

1.643 

8.240 

1.363 

0.659 

0.971 

0.571 

0.269 

2.158 

87 

0.639 

0.571 

1.404 

2.125 

1.143 

0.696 

0.934 

0.671 

0.508 

2.379 

88 

0.603 

0.478 

1.792 

2.547 

0.659 

0.709 

1.012 

0.338 

0.605 

2.138 

89 

0.478 

0.636 

8.030 

1.893 

0.821, 

0.971 

0.538 

0.418 

1.792 

30 

0.446 

0.478 

8.814 

1.646 

0.672 

0.B21 

0.571 

0.392 

1.012 

31 

0.411 

1.792 

1.143 

0.747 

0.881 

0.889 

Total 

9.913 

19.043 

27.180 

36.988 

48.816 

27.012 

47.266 

26.058 

18.350 

19.993 

10.324 

KM. 

0.672 

1.187 

8.214 

2.547 

4.143 

1.167 

4.481 

1.318 

0.747 

2.379 

1.656 

Mln. 

0.179 

0.314 

0.366 

0.67S 

0.136 

0.639 

0.881 

0.538 

0.269 

0.243 

0.343 

Aver. 

0.320 

0.635 

0.876 

1.191 

1.744 

0.871 

1.676 

0.841 

0.412 

0.645 

0.491 

1933 

1934 

Day 

Oat. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

liar. 

Apr* 

Kay 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.567 

0.480 

0.600 

0.467 

8 

0.930 

1.419 

0.493 

0.609 

0.399 

3 

1.238 

0.493 

0.609 

0.691 

4 

1.161 

0.426 

0.501 

1.817 

5 

0.975 

0.480 

0.433 

0.768 

6 

1.113 

0.584 

0.370 

0.768 

7 

1.064 

0.392 

0.433 

0.764 

3 

1.699 

0.799 

0.362 

0.309 

9 

1.699 

0.840 

0.425 

0.340 

10 

1.699 

0.758 

0.362 

0.433 

11 

1.690 

0.840 

0.332 

0.892 

12 

1.475 

0.885 

0.332 

1.676 

2.714 

13 

1.064 

0.758 

0.874 

1.169 

2.181 

14 

1.064 

0.758 

1.263 

0.765 

1.867 

IB 

1.987 

0.876 

0.717 

0.571 

1.419 

16 

3.682 

0.717 

0.801 

1.247 

0.685 

17 

3.212 

0.627 

0.627 

1.656 

1.080 

16 

2.248. 

0.639 

0.362 

0.609 

0.930 

19 

1.994 

1.307 

0.332 

0.601 

0.799 

80 

1.699 

0.676 

0.382 

0.501 

0.717 

21 

1.113 

0.639 

0.382 

0.609 

0.717 

88 

0.973 

0.564 

0.332 

0.646 

0.930 

83 

1.994 

0.564 

0.362 

0.609 

1.161 

84 

1.811 

0.601 

0.426 

0.571 

1.064 

a 

3.346 

0.480 

0.425 

0.683 

0.883 

a 

5.226 

0.460 

0.426 

0.765 

0.930 

87 

4.630 

0.564 

0.392 

0.847 

1.080 

86 

3.585 

0.460 

0.639 

0.683 

1.419 

89 

2.644 

0.493 

0.975 

0.571 

1.210 

30 

2.375 

0.527 

0.571 

1.064 

31 

1.931 

2.442 

0.671 

Total 

56.183 

24.089 

16.912 

21.650 

27.960 

Kax. 

5.888 

1.587 

2.442 

1.878 

2.714 

Uln. 

1    0.930 

0.460 

6.332 

0.340 

0.391 

Avar. 

_1 

1 

1    2.246 

|   0.608 

0.364 

0.698 

1.076 

EAST  BRAECH  HICOUICO  RITCR 


Daily  and  Monthly  Dlacaorge 

In  Million  Oallona  par  Sooara  Ulla 

D87 

UM 

1835 

Oat. 

Not. 

Dao. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

1.258 

0.758 

1.367 

1.551 

1.557 

1.598 

0.665 

0.702 

2.506 

0.357 

0.488 

8 

1.115 

0.639 

1.699 

1.867 

1.557 

1.878 

0.739 

0.489 

0.821 

0.433 

0.586 

3 

0.799 

0.717 

1.551 

1.867 

1.160 

1.755 

0.580 

0.590 

0.455 

0.537 

0.426 

4 

1.020 

0.885 

1.363 

1.475 

1.065 

1.131 

1.442 

0.702 

0.525 

0.425 

0.325 

0.525 

0 

1.064 

1.507 

1.307 

1.113 

1.038 

1.063 

1.180 

0.663 

0.523 

0.469 

0.466 

6 

1.951 

1.064 

1.232 

0.950 

1.131 

1.038 

1.388 

0.665 

0.760 

0.425 

0.525 

7 

S.lSt 

0.930 

1.196 

1.115 

1.083 

1.083 

1.180 

0.627 

0.537 

0.596 

0.702 

5 

1.B67 

0.685 

1.120 

1.020 

0.903 

1.232 

1.584 

0.666 

0.469 

0.455 

0.557 

8 

1.699 

0.765 

1.083 

1.064 

1.232 

5.995 

0.590 

0.780 

0.665 

0.469 

10 

1.507 

0.799 

1.020 

1.020 

2.203 

7.356 

0.702 

1.695 

0.627 

0.455 

11 

1.210 

0.758 

0.840 

0.885 

1.923 

3.683 

1.557 

2.435 

0.455 

0.455 

IE 

1.020 

0.799 

0.640 

1.020 

1.160 

2.147 

0.862 

1.389 

0.586 

0.665 

15 

0.640 

0.717 

0.930 

0.685 

1.369 

1.979 

1.131 

1.650 

1.255 

0.489 

M 

0.950 

0.758 

0.799 

0.SS5 

1.598 

1.979 

1.232 

0.702 

1.630 

0.488 

15 

0.885 

0.799 

0.676 

0.758 

2.696 

1.994 

0.903 

0.523 

1.151 

0.386 

la 

0.640 

0.717 

0.717 

0.717 

2.867 

2.136 

0.821 

0.627 

1.388 

0.386 

17 

0.640 

0.601 

0.756 

0.975 

2.569 

1.442 

0.862 

0.590 

1.494 

0.523 

18 

0.639 

0.639 

0.665 

1.11S 

2.203 

1.442 

0.590 

0.821 

1.753 

0.396 

IS 

0.665 

0.639 

1.046 

1.210 

1.755 

1.232 

0.702 

0.665 

1.650 

0.396 

so 

0.799 

o.v>e 

1.645 

1.507 

1.586 

1.232 

0.665 

0.665 

0.903 

0.627 

SI 

0.639 

0.758 

1.699 

2.644 

1.151 

1.252 

1.131 

0.469 

0.662 

1.083 

£2 

0.885 

0.639 

1.587 

2.786 

1.160 

0.B6E 

1.284 

1.083 

0.627 

0.780 

0.739 

£3 

0.799 

0.601 

1.307 

1.264 

0.862 

1.036 

1.494 

0.396 

0.627 

0.525 

24 

0.758 

0.930 

1.113 

1.038 

0.740 

1.036 

1.650 

0.596 

0.627 

0.425 

25 

0.676 

0.975 

0.663 

0.903 

0.903 

1.038 

1.038 

0.590 

0.390 

0.336 

26 

0.885 

1.113 

1.161 

1.284 

0.993 

0.862 

1.063 

0.523 

2.035 

0.366 

27 

0.601 

0.799 

1.567 

1.369 

0.702 

0.739 

0.780 

0.426 

2.259 

0.336 

£8 

0.495 

0.799 

1.307 

1.442 

0.702 

0.780 

0.702 

0.455 

1.232 

0.425 

eg 

0.717 

0.717 

1.645 

0.993 

0.760 

0.665 

0.396 

0.557 

0.426 

50 

0.676 

1.331 

1.351 

0.903 

0.903 

0.627 

1.035 

0.590 

0.627 

31 

0.717 

1.363 

1.232 

0.557 

0.557 

0.523 

Total 

30.976 

24.707 

37.454 

28.165 

38.122 

18.313 

52.628 

26.525 

22.545 

30.267 

15.844 

1.853 

sai. 

2.164 

1.551 

1.699 

2.786 

£.887 

1.337 

7.556 

1.650 

2.435 

2.506 

1.083 

0.623 

am. 

0.495 

0.601 

0.676 

0.717 

0.903 

0.702 

0.759 

0.557 

0.596 

0.396 

0.356 

0.596 

ATer. 

0.999 

0.824 

1.208 

1.281 

1.525 

:.::- 

1.754 

0.855 

0.752 

0.976 

0.514 

0.466 

1955 

1936 

Day 

Oct. 

Not. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

Jul? 

lug. 

Sapt. 

1 

0.470 

0.605 

0.403 

2.502 

2 

0.470 

0.754 

0.343 

1.187 

3 

0.470 

0.605 

0.317 

0.829 

t 

0.470 

0.642 

0.345 

0.584 

5 

0.717 

0.504 

0.343 

0.554 

8 

0.504 

0.538 

0.373 

0.530 

7 

0.411 

0.440 

0.403 

0.530 

8 

0.795 

0.411 

0.373 

0.497 

0.497 

9 

0.842 

0.440 

0,403 

0.343 

0.483 

10 

0.504 

0.504 

0.403 

0.291 

0.564 

11 

0.717 

0.440 

0.373 

0.265 

0.497 

1£ 

0.305 

0.877 

0.373 

0.317 

0.463 

13 

0.571 

1.033 

0.373 

0.543 

0.433 

14 

o.sao 

0.842 

0.403 

0.343 

0.530 

16 

0.538 

0.805 

0.403 

0.343 

0.497 

16 

0.538 

0.411 

0.433 

0.291 

17 

0.470 

0.440 

0.584 

0.317 

ie 

0.440 

0.538 

0.497 

0.373 

19 

0.571 

0.680 

0.373 

0.373 

80 

0.571 

0.440 

0.433 

0.403 

21 

0.470 

0.325 

0.375 

0.672 

22 

0.504 

0.581 

0.373 

0.530 

23 
24 

0.470 

0.538 

0.317 

0.317 

1.046 

0.470 

0.795 

0.317 

0.373 

1.046 

23 

0.440 

0.638 

0.373 

0.433 

1.187 

28 

£7 
28 

0.504 

0.470 

0.317 

0.463 

0.709 

0.538 

0.440 

0.317 

0.343 

0.9U 

0.605 

0.440 

0.317 

0.317 

0.911 

28 

0.440 

0.381 

0.403 

0.702 

0.911 

30 

0.470 

0.381 

0.598 

8.140 

1.001 

31 

0.440 

0.433 

7.057 

Total 

12.993 

15.882 

13.630 

26.371 

13.378 

Max. 

0.793 

1.053 

0.754 

8.140 

3.873 

Mln. 

0.440 

0.325 

0.317 

0.265 

0.433 

AT61". 

0.541 

0.523 

0.440 

0.851 

0.799 

IAST  BBABOH  WICOMICO  BITCH 


Dally  and  Monthly  Dlaoharga, 

In  Million  Qallona  par  Square  Mile 

Day 

1939 

1937 

Oat. 

Nov. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

1.049 

0.972 

0.030 

2.707 

1.448 

0.889 

1.399 

0.630 

10.380 

0.497 

0.906 

1 

0.029 

0.930 

0.930 

2.913 

1.840 

0.629 

1.187 

0.094 

9.196 

0.098 

0.909 

0 

0.709 

0.030 

0.430 

0.001 

1.187 

0.870 

1.898 

0.630 

8.830 

0.829 

0.444 

4 

0.7S0 

0.930 

0.096 

7.498 

1.139 

1.001 

1.001 

0.698 

1.901 

0.497 

0.474 

5 

0.780 

0.930 

0.094 

4.399 

1.344 

1.040 

0.870 

0.433 

1.090 

0.463 

0.474 

« 

0.747 

0.497 

0.098 

2.322 

1.187 

1.931 

1.139 

0.403 

1.049 

0.433 

1.067 

7 

0.472 

0.709 

0.911 

2.830 

0.911 

2.099 

1.049 

0.644 

0.911 

0.433 

0.076 

e 

0.930 

0.430 

0.747 

3.241 

1.240 

2.674 

0.911 

0.709 

1.187 

0.433 

0.474 

9 

0.090 

0.911 

0.747 

3.383 

1.399 

8.043 

1.044 

0.094 

1.139 

0.898 

0.414 

10 

0.700 

0.870 

0.747 

2.013 

1.344 

1.874 

0.829 

0.098 

0.670 

0.433 

0.364 

u 

0.909 

0.098 

1.471 

1.031 

1.840 

1.898 

0.472 

0.870 

0.709 

0.994 

0.474 

it 

0.072 

0.972 

3.170 

1.448 

1.898 

1.187 

0.911 

0.030 

0.972 

0.870 

0.474 

13 

0.094 

0.709 

3.028 

1.001 

1.187 

0.904 

0.747 

0.094 

0.936 

0.030 

0.876 

14 

0.998 

0.747 

1.987 

1.874 

1.298 

0.909 

0.870 

0.030 

0.636 

0.630 

0.444 

10 

0.094 

0.493 

1.818 

1.908 

1.987 

1.090 

1.049 

0.747 

0.694 

0.403 

0.364 

19 

0.090 

0.972 

1.908 

1.987 

0.041 

1.240 

0.911 

0.694 

0.030 

0.403 

0.474 

17 

4.102 

0.094 

1.904 

8.079 

2.393 

0.401 

1.390 

0.870 

0.630 

0.038 

0.403 

0.364 

10 

4.742 

0.497 

0.909 

2.099 

3.330 

1.090 

0.969 

0.696 

0.030 

0.403 

0.444 

19 

3.028 

0.433 

1.998 

2.104 

1.904 

0.911 

0.870 

0.630 

0.497 

0.373 

0.384 

CO 

1.931 

0.998 

4.930 

1.987 

2.104 

0.709 

0.472 

0.978 

0.672 

0.433 

0.414 

tl 

1.292 

0.493 

3.241 

1.874 

3.497 

1.049 

0.094 

0.911 

0.747 

0.373 

0.384 

28 

1.139 

0.094 

2.322 

2.249 

1.874 

1.139 

0.747 

1.396 

0.608 

0.403 

0.608 

89 

1.044 

0.094 

1.931 

2.894 

1V44S 

1.090 

0.911 

0.788 

0.630 

0.444 

64 

1.090 

0.493 

1.448 

2.907 

1.049 

1.001 

1.093 

0.Q30 

0.497 

0.384 

£6 

0.700 

0.939 

1.187 

1.818 

0.909 

0.870 

1.090 

0.830 

0.497 

0.384 

■1 

0.709 

0.4  03 

1.187 

1.818 

1.1S7 

4.864 

0.911 

0.497 

0.497 

0.412 

07 

0.788 

0.497 

1.344 

1.448 

1.107 

0.670 

0.709 

0.098 

0.361 

88 

0.930 

0.403 

1.139 

1.003 

0.788 

4.830 

0.670 

0.889 

0.030 

0.470 

29 

0.780 

0.403 

0.870 

0.829 

3.383 

0.747 

0.889' 

0.830 

0.448 

30 

0.709 

0.493 

1.001 

0.747 

1.818 

0.072 

6.006 

0.49? 

0.909 

0.899 

31 

0.829 

1.448 

0.788 

0.930 

0.497 

0.909 

Total 

30.248 

17.700 

40.947 

49.988 

20.241 

01.083 

47.341 

28.812 

83.906 

39.364 

12.120 

13.948 

Max. 

4.748 

0.911 

4.430 

7.498 

2.907 

0.901 

9.830 

1.063 

6.006 

10.360 

0.870 

1.067 

Mln. 

0.094 

0.403 

0.930 

1.448 

1.448 

0.747 

0.700 

0.094 

0.403 

0.497 

0.373 

0.209 

Avar. 

1.137 

0.071 

1.472 

2.940 

2.100 

1.097 

1.933 

0.989 

0.769 

1.269 

0.606 

0.496 
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LOOATIOK  OF  QAQINO  STATION 

DRAINAGE  AREA.  AT  STATION 
DRAINAGE  Afl  SA  AT  MOUTH 

pxow  data  preserted  herewith 
remarks 

diversions 


-  Pator-otago  recorder,  at  Pennsylvania  Pallroad  bridge, 
&  mile*  above  mouth  at  Cumberland,   Allegany  Ccunty. 

-  847  square  miles. 

-  2&4  square  mile*. 

-  Cot.   16,   1989  to  Sept.  30,   1937,   lnoluslva. 

-  Saolo  data  obtained  from  Water  Supply  Paparo  printed 
by  tue  U.  S.  Department  of  the  Interior. 

•  There  are  no  diversions  of  water  from  this  stream  but 
there  ari  additions  to  it  -from  the  Hoffman  drainage 
tunnel  as  dasorlbed  under  Georges  Creak  and  additions  of 
•  portion  of  the  sewage  from  Fros'tburg  via  Jennings  flue. 
The  origin  of  the  water  dinobarged'. through  the  Hoffcnan 
drainage  tunnel  and  of  the  water  supply  for  frostburg  la 
from  drainage  areae  other  than  Mils  creek,  therefore,  all 
atream  flow  records  on  this  oreek  need  to  be  aorreoted  to 
compensate  for  the  above  noted  additions. 


SUMMARY  BY  TEAKS 

jp""fi  Total  and  Daily  Maximum,  Minimum  and  Average  Discharge 

In  Million  Oallons  Per  Square  Mile 


Year   ending  September   30, 

*1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

Animal  Total 

184.842 

215.021 

240.981 

376.329 

162.058 

311.037 

395.332 

416.964 

Daily  Maximum 

4.369 

7.953 

8.477 

15.175 

10.151 

4.997 

38.721 

35.843 

Daily  Minimum 

0.029 

0.026 

0.026 

0.032 

0.058 

0.097 

0.047 

0.055 

Dally  Average 

0.531 

0.589 

0.658 

1.031 

0.444 

0.852 

1.080 

1.142 

•Hot 

for  a  com 

Dlete  year 

-   see   det 

liled  tabl 

ga 

Daily  and  Monthly  Discharge 

in  Million  Gallon,  par 

Square  :511a 

Day 

1989 

1930 

Oot. 

KOTj 

Doc. 

Jan. 

Fab. 

Uar. 

Apr. 

May 

June 

July   . 

Aug. 

Sept. 

1 

0.419 

1.010 

0.838 

1.830 

0.434 

0.822 

0.138 

0.099 

0.039 

0.039 

2 

0.408 

1.088 

0.888 

1.115 

0.336 

0.360 

0.132 

0.099 

0.039 

0.039 

3 

1.388 

'0.398 

1.883 

0.332 

1 

0.613 

0.300 

0.133 

0.094 

0,039 

0.036 

4 

1.884 

1.819 

0.419 

M.376 

0.488 

0.468 

0.128 

0.086 

0.036 

0.034 

5 

1.441 

1.088 

0.621 

1, 

0.446 

0.429 

0.180 

0.079 

0.034 

0.034 

a 

1.104 

0.448 

0.966 

0.878 

0.743 

0.838 

0.424 

0.118 

0.078 

0.034 

0.032 

7 

0.883 

0.498 

0.698 

0.5B9 

0)814 

1.073 

0.119 

0.128 

0.076 

0.034 

0.032 

e 

0.780 

0.667 

0.837 

1.566 

1.313 

0.408 

0.123 

0.064 

0.036 

0.048 

9 

0.613 

0.833 

0.767 

1.277 

1.334 

0.369 

0.126 

0.076 

0.034 

0.060 

10 

0.553 

0.818 

0.980 

■0.497 

1.277 

1.230 

0.337 

0.921 

0.068 

0.034 

0.068 

u 

0.318 

0.802 

0.697 

1.486 

1.125 

0.317 

0.633 

0.063 

0.032 

0.080 

u 

0.483 

0.663 

0.897 

1.B83 

0.984 

0.309 

0.398 

0.060 

0.032 

0.043 

13 

0.419 

0.923 

0.669 

0.743 

1.643 

0.863 

0.301 

0.317 

0.083 

0.032 

0.047 

14 

0.434 

1.303 

0.686 

0.937 

1.688 

0.782 

0.29Q 

0.264 

0.084 

0.03P 

0.045 

IS 

0.683 

1.883 

0.618 

0.606 

1.670 

0.704 

0.301 

0.223 

0.092 

0.043 

0.039 

11 

0.331 

1.407 

0.870 

1.371 

0.649 

0.298 

0.201 

0.076 

0.036 

0.048 

17 

0.89S 

1.819 

1.196 

0.633 

0.276 

0.196 

0.068 

0.060 

0.068 

IB 

0.149 

4.389 

1.146 

•0.471 

1.168 

0.689 

0.273 

0.220 

0.063 

0.092 

0.038 

19 

0.131 

3.401 

1.423 

1.330 

0.608 

0.330 

0.163 

0.038 

0.070 

0.058 

80 

0.128 

8.087 

0.614 

1.360 

0.631 

0.324 

0.134 

0.055 

0.052 

0.047 

21 

0.120 

1.483 

0.973 

1.240 

0.610 

0.283 

0.139 

0.062 

0.045 

0.042 

28 

8.904 

1.183 

1.010 

1.031 

1.198 

0.249 

0.128 

0.050 

0.045 

0.036 

u 

4.538 

0.937 

0.994 

0.892 

1.133 

0.830 

0.123 

0.047 

0.030 

0.036 

24 

1.784 

0.989 

•0.733 

■0.228 

1.008 

0.806 

1.183 

0.812 

0.141 

0.047 

0.060 

0.034 

55 

1.185 

0.733 

1.360 

0.762 

1.008 

0.212 

0.234 

0.047 

0.050 

0.034 

89 

0.881 

0.834 

1.441 

0.790 

0.863 

0.198 

0.173 

0.045 

0.047 

0.034 

87 

0.433 

0.833 

1.630 

0.654 

0.781 

0.163 

0.139 

0.047 

0.04b 

0.038 

88 

0.813 

1 

1.088 

1.407 

0.678 

0.860 

0.163 

0.126 

0.045 

0.048 

0.038 

29 

0.434 

yo.883 

1.188 

0.536 

0.841 

0.163 

0.118 

0.043 

0.039 

0.038 

30 

0.483 

J 

1.136 

0.800 

0.869 

0.173 

0.107 

0.048 

0.042 

0.089 

31 

0.483 

1.083 

0.483 

0.165 

0.048 

0.042 

Total 

13.894 

31.108 

26.309 

16.744 

20.719 

32.147 

83.986 

9.813 

8.337 

2.028 

1.349 

1.844 

lax. 

4.236 

4.389 

1.383 

1.883 

1.830 

1.688 

1.334 

0.682 

0.921 

0.099 

0.092 

0.068 

ilia. 

0.180 

0.408 

0.398 

0.888 

0.238 

0.463 

0.434 

0.166 

0.107 

0.042 

0.038 

0.029 

Avar. 

0.991 

1.038 

0.881 

0.841 

0.740 

1.038 

0.798 

0.317 

0.511 

0.066 

0.043 

0.041 

Daily  and  Uoothly  DlecherKe, 

la  Million  Gallona  par  Square  me 

dm 

1930 

1931 

Oct. 

Hot. 

Deo. 

Jan. 

Fat. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.O36 

1 

0.225 

0.663 

2.304 

0.900 

1.156 

0.152 

0.126 

0.288 

2 

0.038 

So.092 

0.215 

1.073 

2.669 

0.798 

0.929 

0.191 

0.110 

0.243 

3 

0.036 

►0.043 

1 

0.139 

0.833 

2.546 

0.837 

0.789 

0.229 

0.293 

0.243 

4 

•0.029 

0.039 

' 

1 

0.162 

0.720 

6.573 

0.696 

0.649 

0.863 

0.179 

0 

0.047 

0.139 

0.123 

0.576 

4.393 

0.622 

0.613 

0.411 

0.141 

a 

0.043 

0.094 

0.479 

0.113 

0.460 

3.113 

0.581 

0.602 

0.303 

0.113 

7 

0.04S 

0.113 

0.336 

0.133 

0.405 

2.417 

0.6'2 

0.319 

0.269 

0.102 

a 

0.026 

0.042 

0.133 

O.E30 

0.131 

0.437 

1.884 

6.436. 

0.502 

0.204 

0.092 

9 

0.025 

0.042 

0.113 

0.223 

0.366 

0.411 

1.805 

3.924 

0.426 

0.181 

0.094 

•0.131 

10 

0.08S 

.0.042 

0.099 

0.181 

0.376 

0.340 

1.689 

2.491 

0.374 

1.912 

0.769 

11 

0.029 

1 

0.104 

0.162 

0.343 

0.298 

1.491 

1.774 

0.337 

1.661 

0.421 

IE 

0.029 

0.141 

0.147 

0.361 

0.314 

1.219 

2.413 

0.309 

0.621 

0.260 

13 

0.029 

V0.039 

0.126 

0.118 

0.331 

0.262 

1.020 

7.953 

0.290 

0.529 

0.229 

14 

0.026 

[ 

0.092 

0.086 

0.607 

0.361 

0.900 

7.483 

1.324 

0.379 

0.179 

15 

0.029 

J 

0.070 

1 

0.329 

0.870 

0.790 

4.395 

0.633 

0.296 

0.144 

It 

0.029 

0.042 

U.073 

0.492 

0.615 

0.704 

2.878 

0.607 

0.283 

0.120 

0.070 

17 

0.032 

0.042 

[ 

0.466 

0.597 

0.641 

2.025 

0.433 

0.374 

0.102 

0.076 

IS 

0.034 

0.042 

J 

0.492 

0.363 

0.597 

1.530 

0.361 

1.996 

0.113 

0.126 

19 

0.032 

0.043 

0.092 

0.576 

0.633 

0.536 

1.230 

0.309 

0.679 

0.149 

0.128 

CO 

0.032 

0.047 

0.131 

0.602 

0.649 

0.494 

1.350 

0.267 

0.563 

0.243 

0.086 

ei 

0.032 

0.042 

.0.066 

0.079 

0.581 

0.633 

0.450 

3.820 

0.241 

0.416 

0.379 

0.079 

22 

0.032 

0.042 

0.079 

0.502 

0.654 

0.756 

3.009 

0.229 

0.393 

0.634 

0.076 

23 

1 

0.039 

0.167 

0.437 

0.688 

1.557 

3.820 

0.223 

0.309 

0.484 

0.076 

24 

•0.034 

0.036 

0.094 

0.390 

0.675 

1.188 

3.061 

0.230 

0.390 

0.351 

0.179 

25 

0.036 

0.089 

0.327 

0.966 

1.198 

2.253 

0.207 

0.288 

0.269 

0.119 

28 

0.036 

0.246 

0.309 

1.146 

1.518 

1.714 

0.183 

0.225 

0.314 

0.516 

27 

0.036 

1 

0.165 

0.302 

0.254 

1.104 

1.661 

1.277 

0.260 

0.191 

0.663 

0.361 

'28 

0.039 

0.113 

0.336 

0.238 

1.633 

1.557 

1.041 

0.238 

0.173 

0.782 

0.277 

29 

0.039 

^0.039 

0.092 

0.416 

4.186 

1.347 

0.863 

0.191 

0.132 

0.659 

0.207 

30 

0.036 

1 

0.092 

0.324 

2.930 

1.083 

1.010 

0.165 

0.139 

0.466 

0.162 

31 

0.039 

0.079 

0.293 

1.931 

1.570 

0.133 

0.364 

Total 

0.971 

1.210 

2.571 

5.831 

10.034 

27.330 

49.291 

74.428 

13.600 

15.286 

9.565 

4.862 

Max. 

0.039 

0.047 

0.163 

0.536 

0.607 

4.1B6 

5.573 

7.953 

1.324 

1.996 

0.863 

0.516 

Mln. 

0.026 

0.036 

0.045 

0.073 

0.113 

0.262 

0.450 

0.581 

0.165 

0.133 

0.094 

0.070 

Aver. 

0.031 

0.041 

0.083 

0.188 

0.358 

0.882 

1.643 

2.402 

0.453 

0.492 

0.309 

0.163 

Day 

1931 

1932 

Oot. 

Hot. 

Deo. 

Jen. 

Feb. 

Mer. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.136 

0.066 

0.199 

0.277 

1.266 

0.296 

8.215 

0.602 

0.296 

0.123 

0.076 

2 

0.123 

0.063 

0.123 

0.932 

1.099 

0.272 

4.709 

0.633 

0.285 

0.120 

0.073 

■0.036 

3 

0.107 

0.060 

0.092 

1.057 

1.015 

0.262 

4.291 

0.578 

0.288 

0.120 

0.076 

4 

0.097 

0.050 

0.081 

0.874 

3.689 

0.539 

2.747 

0.566 

0.259 

0.128 

0.079 

5 

0.086 

0.059 

0.084 

0.720 

4.532 

0.774 

2.014 

0.586 

0.251 

0-131 

0.081 

0.042 

6 

0.O91 

0.055 

0.089 

1.541 

2. 828 

0.B74 

1.633 

0.555 

0.241 

0.133 

0.076 

0.036 

7 

0.079 

0.052 

0.092 

2.172 

1.938 

0.939 

1.345 

0.510 

0.236 

0.152 

0.073 

0.036 

8 

0.076 

0.081 

1.635 

1.740 

0.903 

1.141 

0.466 

0.217 

0.207 

0.076 

0.034 

9 

0.073 

0.086 

1.277 

1.332 

0.829 

1.245 

2.747 

0.199 

0.162 

0.069 

0.034 

10 

0.073 

0.175 

0.976 

1.2E4 

0.746 

1.403 

4.421 

0.188 

0.126 

0.076 

0.032 

11 

0.068 

■0.058 

0.581 

0.748 

1.120 

0.896 

1.366 

5.808 

0.178 

0.107 

0.070 

0.032 

12 

0.068 

1.871 

0.618 

0.994 

0.618 

1.413 

6.477 

C.196 

0.097 

0.068 

0.032 

13 

0.066 

1.740 

0.594 

0.829 

0.570 

1.403 

8.477 

0.238 

0.089 

0.066 

14 

0.058 

1.936 

0.518 

0.696 

0.529 

1.308 

5.311 

0.254 

0.084 

0.060 

15 

0.073 

0.O60 

1.277 

0.439 

0.825 

0.450 

1.245 

3.453 

0.215 

0.081 

0.052 

16 

0.076 

0.050 

0.866 

0.405 

'0.563 

0.426 

1.131 

2. 485 

0.405 

0.104 

0.052 

'0.029 

17 

0.081 

0.641 

0.364 

0.686 

0.950 

1.047 

1.871 

0.6S6 

0.107 

0.052 

18 

0.110 

0.492 

0.353 

0.649 

1.936 

0.957 

1.466 

0.390 

0.092 

0.073 

19 

0.096 

■O.058 

0.300 

0.324 

0.518 

1.674 

0.658 

1.256  ' 

0.379 

0.084 

0.115 

20 

0.073 

0.327 

0.E98 

0.464 

1.871 

0.756 

1.068 

0.309 

0.076 

0.092 

21 

0.068 

0.285 

0.288 

0.421 

1.740 

0.880 

0.939 

0.277 

0.076 

0.068 

0.026 

22 

0.063 

0.055 

0.259 

0.277 

0.450 

2.439 

0.623 

0.821 

0.267 

0.113 

0.060 

23 

0.060 

1 

0.254 

0.667 

0.405 

2.930 

0.563 

0.704 

0.217 

0.136 

0.052 

24 

^0.052 

0.241 

1.256 

0.309 

2.407 

0.518 

0.618 

0.166 

0..092 

0.052 

25 

0.314 

1.120 

0.390 

2.014 

0.344 

0.550 

0.160 

0.079 

0.047 

■0.029 

26 

•0.058 

1 

0.2S2 

0.964 

0.358 

1.740 

0.344 

0.484 

0.132 

0.073 

0.045 

27 

0.033 

0.207 

1.025 

0.337 

1.740 

0.476 

0.439 

0.152 

0.081 

0.042 

28 

0.060 

0.249 

0.829 

0.34B 

2.564 

0.432 

0.405 

0.173 

0.115 

0.039 

0.032 

29 

0.030 

0.086 

0.243 

O.BOl 

0.327 

2.695 

0.390 

0.369 

0.154 

0.107 

0.039 

0.032 

30 

0.063 

o.osi 

0.230 

1.570 

3.794 

0.379 

0.337 

0.131 

0.092 

0.039 

0.032 

31 

0.063 

0.207 

1.507 

8.477 

0.311 

0.086 

0.039 

Total 

2.354 

1.753 

13.974 

26.446 

31.190 

48.896 

45.400 

37.353 

7.481 

3.375 

1.997 

0.930 

Mai. 

0.136 

0.081 

1.936 

2.172 

4.558 

8.477 

8.215 

8.477 

0.586 

0.207 

0.115 

0.042 

Mln. 

0.058 

0.038 

0.081 

0.E77 

0.309 

0,282 

0.379 

0.311 

0.131 

0.073 

0.039 

0.026 

ATer. 

0.076 

0.038 

0.450 

0.833 

1.075 

1.570 

1.512 

1.850 

0.E49 

0.109 

0.064 

0.032 

Dally  and  Uoothly  Dlaoheree,  In  Million  Oallona  car  Square  kills 

Day 

1938 

1933 

Oot. 

Nov. 

Deo. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

Kay 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.034 

0.432 

0.311 

0.903 

1.172 

0.978 

8.172 

0.801 

0.644 

0.136 

0.086 

0.092 

2 

0.034 

0.438 

0.266 

0.766 

1.266 

0.884 

2.093 

0.811 

0.471 

0.133 

0.081 

0.089 

3 

0.034 

0.368 

0.285 

0.748 

1.308 

0.793 

2.093 

0.984 

0.426 

0.319 

0.076 

0.081 

4 

0.032 

0.309 

0.267 

0.712 

1.224 

0.704 

1.871 

0.8S8 

0.476 

0.262 

0.097 

0.264 

6 

0.043 

0.272 

0.249 

0.704 

1.088 

0.610 

1.836 

0.868 

0.411 

0.176 

0.126 

0.458 

6 

0.138 

0.249 

0.230 

0.670 

0.858 

0.623 

1.671 

1.986 

0.358 

0.141 

0.092 

0.288 

7 

o.iee 

0.228 

0.228 

0.497 

0.910 

0.866 

3.244 

3.463 

0.332 

0.126 

0.076 

0.216 

e 

0.093 

0.212 

0.216 

0.439 

1.172 

1.356 

3.036 

6.337 

0.369 

0.116 

0.068 

0.167 

9 

0.003 

0.536 

0.183 

0.446 

0.704 

1.319 

2.407 

8.216 

0.314 

0.133 

0.066 

0.133 

10 

0.032 

3.453 

0.167 

0.450 

0.392 

1.224 

1.936 

11.690 

0.547 

0.191 

0.066 

0.U3 

11 

0.047 

2.014 

0.167 

0.416 

0.471 

1.120 

1.648 

6.776 

0.379 

0.162 

0.126 

0.099 

12 

1.256 

0.201 

0.476 

0.445 

1.07S 

3.244 

4.421 

0.319 

0.128 

0.120 

0.115 

13 

0.874 

0.215 

0.343 

0.471 

4.134 

2.564 

3.863 

0.880 

0.113 

0.084 

0.136 

14 

•0.042 

0.649 

0.237 

0.390 

0.576 

16.176 

2.260 

3.140 

0.864 

0.103 

0.073 

0.128 

13 

0.510 

0.152 

0.411 

0.621 

9.314 

1.871 

2.485 

0.243 

0.102 

0.068 

0.353 

15 

0.421 

0.118 

0.374 

0.810 

5.164 

2.689 

2.260 

0.230 

0.116 

0.063 

0.64  7 

1? 

0.343 

0.445 

o.ue 

0.400 

0.633 

3.244 

8.776 

1.805 

0.862 

0.126 

0.063 

0.633 

18 

0.947 

0.364 

0.120 

0.390 

0.610 

2.669 

4.840 

1.607 

0.262 

0.102 

1 

0.386 

u 

0.301 

2.904 

0.131 

0.390 

0.660 

6.776 

7.116 

1.319 

0.212 

0.092 

0.269 

SO 

0.6BS 

3.244 

0.157 

0.390 

0.896 

7.953 

12.270 

1.183 

0.188 

0.086 

V0.060 

0.261 

31 

0.369 

2.014 

0.183 

0.364 

0.976 

6.176 

6.384 

1.109 

0.175 

0.084 

1 

0.204 

32 

0.269 

1.332 

0.238 

0.536 

0.910 

4.421 

4.029 

0.932 

0.160 

0.084 

0.068 

0.167 

33 

0.216 

0.984 

0.319 

O.680 

0.947 

3.244 

2.747 

0.811 

0.149 

0.102 

0.086 

0.147 

24 

0.201 

0.801 

0.887 

0.678 

0.874 

2.407 

2.172 

0.748 

0.141 

0.104 

0.838 

0.126 

26 

0.173 

0.667 

1.256 

0.764 

0.932 

1.871 

1.805 

0.903 

0.136 

0.154 

0.358 

0.110 

23 

0.164 

0.578 

1.047 

2.930 

1.224 

1.874 

1.670 

0.720 

0.144 

0.173 

0.225 

0.099 

27 

0.361 

0.411 

0.921 

2.826 

1.078 

1.667 

1.298 

0.712 

0.183 

0.204 

0.180 

0.092 

23 

0.460 

0,319 

1.238 

2.323 

1.036 

1.674 

1.120 

0.649 

0.267 

0.166 

0.126 

0.089 

29 

0.369 

0.319 

1.099 

1.740 

1.740 

0.976 

0.618 

0.181 

0.123 

0.104 

0.084 

30 

0.238 

0.343 

1.130 

1.413 

1.606 

0.866 

0.727 

0.149 

0.104 

0.098 

o.oei 

31 

0.238 

1.151 

1.236 

1.936 

0.641 

6.094 

0.084 

Total 

6.690 

26.946 

13.469 

26.692 

24.163 

94.174 

90.572 

72.012 

8.562 

4.260 

3.796 

6.013 

Uaz. 

0.947 

3.453 

1.266 

8.930 

1.308 

16.176 

12.870 

11.690 

0.647 

0.319 

0.832 

0.633 

Kin. 

0.032 

0.212 

0.118 

0.343 

0.392 

0.623 

0.666 

0.618 

0.136 

0.084 

0.058 

0.081 

Aver. 

0.216 

0.G97 

0.434 

0.829 

0.863 

3.036 

3.009 

2.323 

0.286 

0.137 

0.128 

|   0.200 

1933 

1934 

Day 

Oot. 

Not. 

Deo. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Way 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

1 

0.084 

0.066 

0.086 

1.871 

0.393 

0.131 

1.286 

0.388 

0.168 

0.009 

0.070 

0.079 

8 

0.175 

0.088 

0.081 

1.871 

0.392 

0.187 

1.078 

0.348 

0.164 

0.097 

0.086 

0.070 

3 

0.126 

0.086 

0.084 

1.308 

0.340 

0.432 

0.957 

0.363 

0.141 

0.102 

0.092 

0.066 

4 

0.099 

0.066 

0.110 

0.984' 

0.314 

1.057 

2.641 

0.369 

0.128 

0.098 

0.086 

0.068 

6 

0.086 

0.076 

0.188 

2.067 

0.288 

1.449 

3.924 

0.338 

0.126 

0.068 

0.081 

0.070 

6 

0.084 

0.133 

0.126 

2.260 

0.282 

1.298 

2.747 

0.317 

0.118 

0.088 

0.066 

0.066 

7 

0.081 

0.167 

0.180 

10.161 

0.238 

0.947 

8.860 

0.298 

0.116 

0.084 

0.060 

0.063 

8 

0.079 

0.141 

0.116 

6.966 

0.209 

0.764 

1.808 

0.869 

0.107 

0.092 

0.068 

0.066 

9 

0.079 

0.115 

0.113 

3.036 

0.131 

0.685 

1.460 

0.856 

0.123 

0.084 

0.110 

0.066 

10 

0.079 

0.104 

0.092 

2.014 

0.131 

0.634 

1.266 

0.286 

0.149 

0.089 

0.097 

0.066 

11 

0.073 

0.099 

0.089 

1.473 

0.167 

0.458 

1.287 

0.896 

0.139 

0.0S4 

0.099 

0.063 

12 

0.070 

0.007 

0.089 

1.141 

0.183 

0.419 

1.268 

0.267 

0.141 

0.123 

0.092 

0.066 

13 

0.066 

0.116 

0.098 

0.968 

0.209 

0.473 

1.078 

0.241 

0.149 

0.147 

0.115 

0.063 

14 

0.066 

0.120 

0.097 

0.868 

0.187 

0.641 

1.018 

0.230 

0.191 

0.269 

0.178 

0.118 

16 

0.066 

0.110 

0.104 

0.704 

0.183 

0.626 

0.939 

0.290 

0.110 

0.217 

0.149 

0.116 

16 

0.063 

0.099 

0.893 

0.612 

0.209 

0.534 

1.036 

0.348 

0.099 

0.126 

1.476 

1.686 

17 

0.094 

0.133 

1.643 

0.473 

0.235 

0.510 

1.099 

0.277 

0.094 

0.099 

2.166 

1.334 

18 

0.186 

0.118 

1.806 

0.414 

0.209 

0.647 

1.057 

0.264 

0.388 

0.086 

0.603 

0.709 

19 

0.099 

0.152 

1.161 

0.488 

0.183 

0.521 

1.047 

0.246 

1.877 

0.079 

0.487 

0.453 

20 

0.079 

0.167 

0.947 

0.374 

0.157 

0.616 

0.976 

0.230 

0.865 

0.079 

0.324 

0.330 

21 

0.073 

0.147 

0.910 

0.369 

0.131 

0.492 

0.848 

0.217 

0.374 

0.076 

0.241 

0.268 

22 

0.070 

0.147 

0.768 

0.379 

0.157 

0.610 

0.748 

0.218 

0.876 

0.073 

0.196 

0.228 

23 

0.079 

0.141 

0.633 

0.392 

0.167 

0.429 

0.717 

0.217 

0.269 

0.070 

0.165 

0.196 

84 

0.079 

0.128 

0.521 

0.368 

0.131 

0.374 

0.633 

0.207 

0.241 

0.086 

0.152 

0.167 

25 

0.073 

0.12O 

0.547 

0.366 

0.104 

0.429 

0.557 

0.269 

0.186 

0.063 

0.207 

0.149 

26 

0.070 

0.110 

0.468 

0.368 

0.104 

0.534 

0.516 

0.277 

0.164 

0.068 

0.165 

0.136 

27 

0.068 

0.110 

0.369 

0.366 

0.104 

0.939 

0.492 

0.220 

0.136 

0.204 

0.131 

0.288 

26 

0.068 

0.104 

0.340 

0.340 

0.104 

8.014 

0.453 

0.204 

0.128 

0.191 

0.110 

0.216 

29 

0.066 

0.102 

0.340 

0.392 

1.871 

0.414 

0.191 

0.116 

0.147 

0.099 

0.330 

30 

0.066 

0.094 

0.392 

0.288 

1.543 

0.382 

0.166 

0.107 

0.110 

0.094 

1.496 

31 

0.066 

0.384 

0.262 

1.338 

0.181 

0.064 

0.004 

Total 

2.662 

3.400 

13.149 

42.884 

6.688 

23.006 

36.844 

6.821 

6.782 

3.362 

8.340 

8.960 

Ifox. 

0.175 

6.167 

1.806 

10.161 

0.392 

2.014 

3.924 

0.369 

1.677 

0.269 

2.185 

1.686 

IUia. 

0.063 

0.066 

0.081 

0.282 

0.104 

0.131 

0.382 

0.161 

0.094 

0.066 

0.058 

0.063 

J  AVer. 

0.082 

0.113 

0.484 

1.384 

0.199 

0.743 

1.196 

0.864 

J  0.228 

0.106 

0.269 

|   0.298 

Dally  and  Monthly  Diaoharga, 

In  Million  Gallons  par  Square  Ulla 

Day 

1934 

1938 

Oot. 

Nov. 

Do  a. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.947 

0.147 

2.826 

1.266 

0.65? 

1.583 

0.805 

0.468 

■0.330 

0.877 

0.110 

0.110 

£ 

0.625 

0.215 

2.669 

1.015 

0.686 

1.533 

0.756 

2.221 

0.306 

0.228 

0.280 

0.843 

3 

0.468 

0.199 

1.956 

0.921 

0.866 

1.701 

0.709 

4.562 

0.298 

0.194 

0.447 

0.343 

4 

0.374 

0.429 

1.520 

0.778 

0.788 

1.831 

0.646 

3.140 

0.317 

0.186 

0.382 

1.604 

6 

0.504 

0.654 

1.151 

0.347 

0.654 

1.701 

0.641 

2.329 

0.306 

0.220 

0.254 

1.49? 

6 

0.348 

0.617 

0.921 

0.678 

0.697 

1.570 

0.921 

2.093 

0.277 

0.222 

0.194 

0.968 

7 

0.330 

0.547 

0.796 

0.670 

0.447 

1.570 

0.772 

4.393 

0.234 

0.209 

0.434 

0.634 

e 

0.246 

0.4B1 

0.683 

0.926 

0.334 

1.308 

0.858 

3.663 

6.311 

0.230 

0.429 

0.502 

9 

0.207 

0.415 

0.604 

2.930 

0.663 

1.17? 

1.088 

2.486 

0.534 

0.369 

0.429 

0.415 

10 

0.183 

0.348 

0.315 

3.244 

0.968 

1.047 

1.910 

4.736 

0.348 

0.277 

0.542 

0.374 

11 

0.167 

0.338 

0.419 

2.669 

0.858 

1.570 

3.349 

3.663 

0.277 

0.209 

0.740 

0.311 

12 

0.167 

0.298 

0.408 

1.936 

0.756 

1.701 

4.029 

2.485 

0.261 

0.186 

0.468 

0.26? 

15 

0.144 

0.269 

0.468 

1.520 

O.SU 

1.670 

3.794 

2.093 

0.250 

0.178 

0.569 

0.233 

14 

0.133 

0.269 

0.413 

1.413 

1.036 

1.670 

2.930 

1.805 

0.215 

0.167 

0.324 

0.209 

15 

0.128 

0.230 

0.353 

1.130 

3.061 

1.570 

2.329 

1.415 

0.207 

0.181 

0.296 

0.191 

IS 

0.123 

0.215 

0.340 

0.984 

4.997 

1.701 

1.871 

1.183 

0.207 

0.166 

0.261 

0.178 

17 

0.118 

0.199 

0.374 

1.224 

4.840 

1.670 

1.544 

1.067 

0.20? 

0.152 

0.215 

0.165 

IS 

0.115 

0.194 

0.317 

1.426 

3.549 

1.439 

1.508 

0.931 

0.238 

0.139 

0.186 

0.168 

19 

0.110 

0.186 

0.304 

1.130 

2.485 

1.308 

1.150 

0.829 

0.374 

0.128 

0.170 

0.216 

20 

0.110 

0.178 

0.382 

1.193 

1.956 

1.308 

0.984 

0.748 

0.633 

0.120 

0.181 

0.364 

21 

0.102 

0.170 

0.317 

1.674 

1.520 

1.256 

0.603 

0.884 

0.398 

0.269 

0.183 

0.304 

22 

0.102 

0.167 

0.304 

3.368 

1.355 

1.224 

0.829 

0.725 

0.39? 

0.275 

0.160 

0.236 

25 

0.099 

0.769 

0.283 

2.950 

1.183 

1.277 

0.756 

0.633 

0.447 

0.183 

0.144 

0.196 

24 

0.099 

1.740 

0.286 

2.015 

1.088 

1.648 

0.685 

0.583 

0.374 

0.147 

0.126 

0.170 

25 

0.097 

1.287 

0.298 

1.636 

1.392 

1.635 

0.617 

0.534 

0.340 

0.162 

0.118 

0.160 

20 

0.120 

0.931 

1.233 

1.520 

2.826 

1.497 

0.570 

0.498 

0.283 

0.167 

0.110 

0.132 

27 

0.139 

0.756 

1.805 

1.162 

2.407 

1.298 

0.634 

0.433 

0.234 

0.191 

0.162 

0.141 

28 

0.183 

0.693 

1.379 

0.803 

1.871 

1.214 

0.521 

0.424 

0.236 

0.141 

0.175 

0.139 

29 

0.178 

1.920 

1.497 

0.976 

1.099 

0.492 

0.398 

0.213 

0.126 

0.139 

0.139 

50 

0.152 

2.364 

1.426 

0.764 

0.947 

0.502 

0.387 

0.220 

0.125 

0.126 

0.133 

31 

0.149 

1.203 

0.678 

0.866 

0.369 

0.120 

0.115 

Total 

6.7B7 

17.420 

27.422 

45.509 

44.432 

44.289 

58.781 

52.181 

9.483 

5.928 

8.259 

10.776 

Max. 

0.947 

2.564 

2. 826 

3.368 

4.997 

1.851 

4.029 

4.736 

0.633 

0.369 

0.740 

1.604 

Mln. 

0.097 

0.167 

0.283 

0.547 

0.447 

0.866 

0.492 

0.369 

0.207 

0.120 

0.110 

0.110 

Avar. 

0.218 

0.581 

0.885 

1.468 

1.587 

1.429 

1.293 

1.683 

0.316 

0.191 

0.266 

0.359 

Day 

1935 

1936 

Oot. 

Sot. 

Dao. 

Jan. 

Fab. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sapt. 

1 

0.128 

0.152 

0.251 

0.288 

0.366 

4.709 

1.661 

0.487 

0.160 

0.168 

0.128 

0.304 

E 

0.128 

0.133 

0.230 

0.366 

0.366 

3.401 

2.302 

0.468 

0.137 

0.167 

0.113 

0.137 

3 

0.128 

0.126 

0.199 

0.916 

0.340 

2.878 

1.466 

0.429 

0.14? 

0.149 

0.099 

0.132 

4 

0.125 

0.123 

0.186 

1.047 

0.340 

3.401 

1.177 

0.403 

0.136 

0.136 

0.089 

0.149 

6 

0.120 

0.118 

0.131 

0.788 

0.314 

5.233 

1.126 

0.403 

0.128 

0.126 

0.089 

0.118 

6 

0.133 

0.116 

0.167 

0.602 

0.288 

4.709 

10.204 

0.361 

0.123 

0.113 

0.108 

0.094 

7 

0.131 

0.118 

0.137 

0.680 

0.263 

3.663 

8.294 

0.331 

0.167 

0.106 

0.138 

0.081 

a 

0.126 

0.128 

.0.170 

0.916 

0.235 

3.009 

4.003 

0.324 

0.261 

0.099 

0.139 

0.076 

9 

0.120 

0.131 

0.230 

1.870 

0.288 

3.270 

3.480 

0.304 

0.223 

0.097 

0.107 

0.068 

10 

0.115 

0.131 

0.269 

2.826 

0.209 

4.762 

3.480 

0.280 

0.173 

0.089 

0.099 

0.063 

11 

0.120 

0.126 

0.304 

2.015 

0.196 

9.062 

3.244 

0.280 

0.649 

0.081 

0.092 

0.055 

12 

0.141 

0.126 

0.290 

1.622 

0.183 

9.994 

2.616 

0.324 

0.403 

0.076 

0.107 

0.050 

13 

0.154 

0.992 

0.364 

1.56? 

0.1S3 

6.991 

2.284 

0.324 

1.986 

0.075 

0.084 

0.033 

14 

0.133 

0.709 

1.392 

1.583 

0.314 

3.715 

1.831 

0.304 

1.267 

0.073 

0.086 

0.078 

15 

0.126 

0.502 

1.S03 

1.655 

0.634 

2.983 

1.570 

0.304 

0.649 

0.068 

0.230 

0.163 

16 

0.118 

0.413 

2.407 

1.609 

0.783 

3.009 

1.308 

0.272 

0.374 

0.068 

0.194 

0.167 

17 

0.110 

0.492 

1.805 

1.426 

0.916 

38.721 

1.177 

0.261 

0.324 

0.065 

0.133 

0.105 

IS 

0.110 

0.481 

1.345 

1.332 

0.863 

27.471 

1.050 

0.236 

0.251 

0.063 

0.105 

0.081 

19 

0.107 

0.434 

1.078 

1.473 

0.783 

9.183 

0.968 

0.236 

0.215 

0.060 

0.089 

0.098 

20 

0.103 

0.434 

0.903 

1.298 

0.706 

5.965 

0.890 

0.233 

0.215 

0.058 

0.092 

0.063 

21 

0.108 

0.408 

0.633 

1.099 

0.664 

6.907 

0.837 

0.207 

0.223 

0.055 

0.086 

0.063 

28 

0.374 

0.523 

0.966 

0.628 

4.422 

0.785 

0.186 

0.173 

0.035 

0.123 

0.085 

23 

0.340 

0.676 

0.759 

0.628 

3. 684 

0.733 

0.181 

0.165 

0.063 

0.113 

0.052 

24 

■0.110 

0.276 

0.471 

0.811 

1.047 

4.600 

0.680 

0.173 

0.167 

0.076 

0.086 

0.05S 

25 

0.269 

0.392 

0.863 

10.465 

6.233 

0.828 

0.167 

0.162 

0.196 

0.073 

0.038 

26 

0.298 

0.340 

0.706 

10.466 

4.186 

0.681 

0.167 

0.149 

0.113 

0.123 

0.056 

27 

0.107 

0.267 

0.314 

0.576 

7.848 

3.401 

0.349 

0.162 

0.144 

0.324 

0.128 

0.053 

28 

0.105 

0.269 

0.366 

0.497 

4.448 

2.616 

0.549 

0.162 

0.133 

0.758 

0.105 

0.060 

29 

0.167 

0.269 

0.314 

0.471 

8.093 

0.549 

0.162 

0.120 

0.324 

0.374 

0.050 

30 

0.263 

0.254 

0.288 

0.446 

1.831 

0.518 

0.162 

0.128 

0.230 

0.518 

0.047 

31 

0.191 

0.263 

0.392 

1.570 

0.162 

0.162 

0.768 

Total 

3.984 

9.007 

18.163 

33.031 

46.339 

95.462 

60.478 

8.469 

9.691 

4.291 

4.826 

2.691 

Uax. 

0.283 

0.992 

2.407 

2.826 

10.638 

38.721 

10.204 

0.487 

1.986 

0.768 

0.758 

0.304 

Mir.. 

0.103 

0.116 

0.131 

0.288 

0.183 

1.670 

0.518 

0.188 

0.120 

0.085 

0.073 

0.047 

Avar. 

0.129 

0.300 

0.586 

1.066 

1.663 

6.303 

2.016 

0.875 

0.320 

0.138 

0,156 

0.090 

WILLS  CREEK 


Dally  and  Monthly  Dlaoharge 

in  Lllllion  Qallona  par 

Square  Mile 

Day 

Mia 

1937 

Oet. 

Hot. 

Dao. 

Jan. 

Tab. 

Mar. 

Apr. 

Hay 

June 

July 

•  Aue. 

Sept. 

1 

0.113 

0.187 

0.110 

8.948 

1.830 

0.880 

0.795 

8.498 

0.383 

0.147 

0.078 

0.220 

1 

0.103 

0.137 

0.144 

8.848 

0.989 

0.849 

0.761 

8.016 

0.368 

0.132 

0.078 

0.181 

9 

0.081 

0.188 

0.888 

3.035 

0.837 

0.818 

0.708 

1.868 

0.313 

0.167 

0.073 

0,189 

4 

0.081 

0.889 

0.887 

8.489 

0.798 

0.818 

0.895 

1.431 

0.346 

0.170 

0.071 

0.332 

E 

0.0J8 

8.919 

0.877 

1.988 

0.719 

0.768 

0.705 

1.366 

0.319 

0.157 

0.068 

0.463 

e 

0.093 

8.948 

0.113 

1.787 

0.980 

0.837 

1.149 

1.818 

0.293 

0.144 

0.088 

0.694 

7 

0.008 

1.408 

1.830 

8.308 

0.949 

0.793 

1.049 

1.381 

0.867 

0.147 

0.098 

0.416 

e 

0.099 

0.989 

1.483 

3.844 

1.887 

0.798 

1.083 

1.338 

0.849 

0.128 

0.093 

0.337 

9 

0.1S1 

0.837 

1.887 

4.003 

1.787 

0.719 

1.431 

1.874 

0.843 

0.113 

0.071 

0.803 

10 

0.147 

0.949 

1.073 

11.896 

1.698 

0.849 

1.338 

1.139 

0.893 

0.107 

0.078 

0.212 

11 

0.144 

0.349 

1.830 

11.198 

1.408 

0.581 

1.885 

1.049 

0.348 

0.109 

0.078 

0.212 

11 

0.188 

0.488 

1.9S8 

5.947 

1.887 

0.610 

1.814 

0.998 

0.888  ' 

0.107 

0.089 

0.217 

13 

0.115 

0.489 

9.143 

3.480 

1.186 

0.487 

1.115 

0.988 

0.836 

0.264 

0.081 

0.173 

u 

0.109 

0.374 

1.331 

8.948 

0.973 

0.918 

1.073 

1.094 

0.880 

0.268 

0.071 

0.141 

IB 

0.099 

0.374 

1.830 

8.145 

0.884 

0.498 

1.183 

0.947 

0.836 

0.226 

0.063 

0.128 

18 

0.101 

0.331 

1.080 

1.981 

0.837 

0.488 

1.073 

0.889 

0.830 

0.170 

0.088 

0.118 

17 

9. 833 

0.384 

1.073 

1.887 

0.949 

0.488 

0.997 

0.916 

0.836 

0.141 

0.066 

0.116 

18 

8.499 

0.384 

0.989 

8.145 

0.581 

0.918 

0.978 

0.879 

0.878 

0.133 

0.071 

0.116 

ie 

1.408 

0.304 

0.798 

8.308 

0.649 

0.849 

0.988 

0.803 

0.838 

0.183 

0.078 

0.107 

eo 

0.719 

0.878. 

1.887 

8.308 

0.949 

1.888 

0.879 

0.781 

0.804 

0.120 

0.066 

0.097 

21 

0.487 

0.888 

1.887 

4.991 

0.919 

3.898 

0.997 

0.717 

0.199 

0.113 

0.084 

0.089 

a 

0.403 

0.848 

1.073 

9.809 

3.844 

3.198 

1.801 

0.876 

0.820 

0.105 

0.298 

0.086 

S3 

0.384 

0.833 

1.080 

9.708 

8.888 

8.407 

1.748 

0.883 

0.804 

0.107 

0,359 

0.084 

84 

0.831 

0.888 

1.080 

6.947 

1.986 

1.968 

1.898 

0.617 

0.170 

0.106 

0.183 

0.078 

£6 

0.830 

0.880 

1.073 

9.887 

1.485 

1.876 

5.859 

0.549 

0.187 

0.097 

0.209 

0.076 

te 

0.849 

0.807 

1.408 

4.879 

1.177 

1.668 

35.843 

0.534 

0.147 

0.089 

2.540 

0.071 

87 

0.830 

0.188 

1.988 

3.844 

0.989 

1.398 

13.108 

0.883 

0.147 

0.084 

1.824 

0.071 

88 

0.818 

0.139 

3.741 

8.146 

0.798 

1.836 

8.380 

0.910 

0.218 

0.081 

0.840 

0.073 

89 

0.194 

0.131 

3.844 

1.858 

1.083 

9.311 

0.834 

0.181 

0.078 

0.805 

0.073 

SO 

0.181 

0.180 

8.948 

1.486 

0.968 

3.487 

0.483 

0.187 

0.073 

0.399 

0.071 

31 

0.170 

3.035 

1.408 

0.879 

0.419 

0.076 

0.283 

Total 

19.497 

19.909 

40.950  1 

19.7S5 

38.338 

33.888 

97.760 

31.508 

7.392 

4.079 

8.913 

5.399 

ll». 

8.833 

9.819 

3.741 

11.996 

3.844 

3.898 

35.843 

8.498 

0.386 

0.268 

2.640 

0.594 

Ida. 

0.038 

0.180 

0.110 

1.887 

0.949 

0.498 

0.866 

0.416 

0.147 

0.073 

0.065 

0.071 

Ivor. 

0.499 

0.930 

1.381 

3.894 

1.195 

1.093 

3.869 

1.019 

0.846 

0.138 

0.288 

0.180 

0.8 


0.7 


0.6 


< 
a 

tn 

z 
o 


a 


_i 


0.5 


0.4 


0.3 


0.2 


0.1 


OR/ 

VFT  STORA 

SE  CURVE 

PER  SQUA 

RE  MILE 

V 

NEA 

Oct.  18,  l< 

l/ILLS  CI 
R  CUMB 
)29  to  Sep 

*EEK 
ERLAND 
.30,1937  1 

net. 

50  100  ISO  200  250 

STORAGE  REQUIRED- MILLION  GALLONS 


300 


WATER    RESOURCES    COMMISSION 

OF 

MARYLAND 


MAJOR    STREAMS   OF  MARYLAND 


